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KENTUCKY  -  JANUARY  1953 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


Some  of  the  features  of  the  weather 
conditions  during  the  month  were  the 
large  numbex  of  warm  days ,  the  small 
percentage  of  possible  sunshine,  the 
large  average  amount  of  cloudiness, 
and  the  near  normal  precipitation. 
Extremes  of  temperature  both  high  and 
low  were  well  within  previous  records. 
Precipitation  was  frequent  but  amounts 
were  generally  not  too  heavy  with  the 
State  average  .07  of  an  inch  above 
the  monthly  mean.   Snowfall  was  some- 
what below  the  average  with  the  heavi- 
er falls  occurring  during  the  first 
week.   Winter  storms  were  absent. 
Weather  conditions  were  generally  un- 
favorable for  farm  activities  at  the 
beginning  of  the  month  but  with  the 
arrival  of  mild  days  some  progress 
was  made. 

The  month  began  with  near  normal 
temperatures  but  by  the  4th ,  cold 
weather  had  set  in  and  it  remained 
cold  until  the  8th.   A  short  period 
of  mild  weather  then  set  in,  which 
was  followed  by  below  normal  readings 
on  the  12th.   Most  locations  reported 
their  lowest  temperature  for  the  month 
prior  to  or  on  the  12th.   Minimum  tem- 
peratures ranged  from  17°  to  24°  in 
the  western  section  generally  on  the 
12th;  9°  to  25°  in  the  central  divi- 
sion on  the  4th  or  6th;  and  8°  to  26° 
in  the  eastern  division  generally  on 
the  5th  or  6th.   From  the  13th  to 
the  end  of  the  month,  temperatures 
were  mild  every  day  with  the  excep- 
tion of  one  or  two  days.   The  warmest 
period  of  the  month  was  from  the 
13th  through  the  16th  with  daily 
departures  ranging  as  high  as  23° 
above  normal.   All  stations  recorded 
their  highest  temperature  for  the 
month  on  the  15th  or  16th.   Maximum 
temperatures  ranged  from  63°  to  70° 
throughout  the  State.   The  mean  tem- 
perature for  the  State  was  41.3° 
which  is  5.2°  above  normal  making 
this  one  of  the  ten  warmest  Januarys 
on  record.   The  monthly  mean  tempera- 
ture ranged  from  44,6°  at  Scottsville 
to  36.4°  at  Covington  WB  Airport.   The 
highest  temperature  for  the  month  was 
70°  at  Murray  on  the  15th  and  Wolf 
Creek  Dam  on  the  16th;  the  lowest  was 
8°  at  Farmers  on  the  6th. 


mal  and  was  distributed  rather  equally 
in  time  and  place.   Rain  or  snow  of 
varying  intensities  was  recorded  from 
one  section  or  another  on  25  days  with 
measurable  precipitation  reported  on 
19  days.   During  the  first  11  days, 
considerable  cloudiness  and  frequent 
precipitation  was  the  general  rule. 
Most  of  the  snow  falling  during  the 
month  occurred  during  this  period. 
The  next  three  days  were  dry  and  from 
the  14th  to  the  end  of  the  month,  al- 
most daily  rains  were  again  recorded. 
Total  amounts  were  about  equal  through- 
out the  State  with  the  exception  of 
the  southeastern  area  which  showed 
somewhat  larger  falls  with  amounts 
ranging  from  5  to  7  Inches.   The  rest 
of  the  State  reported  amounts  generally 
between  3  and  5  inches.   While  pre- 
cipitation amounts  were  generally  not 
too  heavy,  it  was  adequate  for  water 
supply  and  kept  soils  moist  to  wet. 
The  average  precipitation  for  the  State 
was  4.65  Inches  which  is  0.07  inch 
above  normal.   The  total  amounts  re- 
corded at  the  various  locations  ranged 
from  7.07  inches  at  Burkesvllle  to  2.72 
inches  at  Greensburg  Highway  61.   The 
heaviest  rainfall  reported  in  any  one 
day  was  2.00  inches  at  Willow,  Lock  13, 
on  the  7th.   The  monthly  average  of 
snowfall  was  3.1  inches  which  is  0.8 
inch  below  normal.   The  greatest  month- 
ly amount  of  snowfall  was  12.5  Inches 
at  Benham.   The  greatest  depth  on  the 
ground  was  6  Inches  at  McKee  1  SE  on 
the  7th. 

Weather  conditions,  especially  the 
numerous  days  with  rain,  kept  outdoor 
farm  activities  to  a  minimum.   However, 
other  activities  and  crop  growth  showed 
good  progress.   In  the  first  half  of 
the  month,  the  principal  activities  were 
stripping  and  hauling  to  market  of  to- 
bacco, stock  care,  and  the  usual  winter 
routine.   In  the  second  half,  stripping 
and  marketing  of  tobacco  decreased 
with  some  markets  closing.   Prepara- 
tion and  burning  tobacco  seed  beds 
were  beginning.   Some  plowing  was  tak- 
ing place  in  better  drained  locations. 
Grains  and  pastures  showed  some  growth 
and  were  in  good  condition  for  the  sea- 
son.  Stock  feeding  was  moderate  with 
feed  short  in  many  areas.   -  W.S. 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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0 

2 

DIVISION 

41.0 

4.57 

3.9 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 

BAXTER 
RENHAM 
BEREA  COLLEGE 

49.9 
55.1 
50.5 
51.2 
51.7 

33.3 
31.5 
31.4 
31,9 
34.0 

41.6 
43.3 
41.0 
41.6 
42.9 

5.8 
6.2 

67 
65 
64 
65 
66 

15 

15 

16+ 

18+ 

15 

21 
18 
20 
19 
18 

6 

5+ 

4+ 

4 
6 

717 
665 

679 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

\ 

3 
2 

12 
18 
18 
18 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

5.03 
5.83 
5.52 
5.11 
5.16 

1.04 
.46 

.78 
1.15 
1.00 

.82 
1.63 

9 

8 

21 

21 

7 

5.4 

3.4 

12.5 

7.2 

2 
2 

1 
1 
3 

3+ 
3+ 

19 
17 
17 
19 
14 

4 

3 

4 
3 

0 
2 

1 
0 

1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

52.3 
48,8 
52.1 
50,1 
54.1 

32.9 
30.5 
30.3 
29.1 
31.3 

42.6 
39.7 
41.2 
39.6 
42.7 

6.1 
7.0 

65 
65 
66 
68 
67 

15 
15 
15 
15 
15 

17 
11 

e 

13 
19 

6 
6 
6 
6 
6 

687 
779 
729 
781 
685 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

0 
2 

18 
19 
19 
20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

6,16 
3,61 
4,10 
4.33 
6.98 

-   .21 

1.47 

1.14 
.62 
.68 
.76 

1.45 

8 
24 
18 
18 

7 

1.2 

3.0 
2.7 
3.0 
5.0 

1 
3 
2 
2 
2 

4+ 

18 
14 
16 
14 
16 

4 
2 
2 

3 

3 

1 
0 
0 
0 

1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAVSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

52,5 
49, 3M 
54,7 
47,6 
53,7 

29.1 
30. 6M 
31.5 
29,8 
32,3 

40.8 
40.  OM 
43.1 
38.7 
43.0 

5.3 
4.9 

65 

66 
67 
65 

18 

15 
16 
13 

21 
20 
18 
20 
18 

6+ 
6 
6 
13 
6 

771 
670 

674 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

27 

16 
21 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

4.07 
5.20 
E  6.08 
4.03 
6.18 

,07 

1,75 

.79 

1.93 

.89 

.65 

1.12 

21 

7 
18 
24 

9+ 

1.5 
5.5 
2.2 
5.0 

T 

2 

4 
1 
3 

T 

3+ 

13 
13 
16 
18 
15 

2 

2 
5 

0 

0 
0 
2 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

50,2 
53,4 
47,5 
49,6 

51,4 

31,3 
34,6 
31.1 
29.5 
28.8 

40.8 
44.0 
39.3 
39,6 
40.1 

7.4 
7.1 

3.4 

65 
67 
64 
64 
69 

15 
19 
16 
16 
14 

13 
26 

17 
12 
15 

5 

4  + 
6 
5 
6 

744 
642 

783 

0 
0 
0 
0 

0 

2 

22 
13 
18 
20 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.46 
4.97 
4.04 
4.96 

-   .17 
.66 
.15 

.74 
.79 
.58 
.76 

21 
18 
28 
24 

T 
6.4 
2.5 
5.0 

T 
2 
3 

4+ 

14 
17 
16 
17 
16 

1 
5 
3 

6 

0 
0 
0 
0 

WILLIAMSBURG 

54.6 

33.4 

44.0 

5.6 

67 

13 

21 

5+ 

644 

0 

14 

0 

5.88 

1,58 

1.25 

8 

20 

5 

2 

DIVISION 

41.4 

4.99 

4.0 

STATE 

41.3 

5.2 

_^ 

4.65 

.07 

3.1 

Saa  Raiannc*  NoIm  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


8        9       10       11       12       13       14       15       16       17       18       19   I   20      21 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


AOOISON  DAM  45 
AOOLPMUS  1  N 
ALBANV 
ALLEN 

anchorage 

ashcamp 

a<;ml»no  dam  ?9 
barbourville 
bardstown  s  j   prep  sch 

BAXTER 

BEAVER  OAH 

BENHAM 

REREA  COLLEGE 

REfJEA  HATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BnWLtNG  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  0AM  3* 
flROWN<;viH.E  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

RHRGIN  01 X  DAH 
PURKESVILLE 
BURNS (OE 
CA0I2  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  I  SSE 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 


COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

*t55 

CUMBERLAND  FALLS 

ST  PK 

6«3g 

CYNTHIANA 

3.71 

CYNTHIANA  ? 

3.61 

DANVILLE 

5.?7 

DELPHI  A  1  E 

4.44 

OEMA 

4.6fl 

DEWEY  DAM 

5.64 

DUNDEE  BARRETTS 

=0R0  6R 

4.89 

OUNMOR 

5.SQ 

DUNNVILLE 

4,49 

EODVVILLE  LOCK  F 

4.17 

EDMONTON 

4.80 

ELKHORN  CI  TV 

3.66 

FALMOUTH 

4.10 

FARMERS 
FLEMINGS8URG 
FORD  LOCK  10 
F0R05  FERRV  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FSeEBURN 

FRENCHBURCi 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLENOALE 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENSflURG 

GREENSSURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2    w 
HARTFORD  A  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 


HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  ?  E 

HYOEN 

INe"Z 

IRVING TON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  ?  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PL«NT 

LAURA 

LEtTCMFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    I 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 
LOUISA  ? 

LOUISVILLE  WB  AP        I 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY      I 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTA 

MAYFIELO  ?    S 
MAv<;viLLE  DAM  3? 
MC  KEE  1  SE 
MIOOLFSRORO 
MIDWAY 

MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 
MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSRORO 

OWENSRORO  0AM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAIMTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  1? 
RICHMOND  E  STATE  COL 
»UMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 


6.12 
4*33 
4*23 


3.57 
4.92 
4.56 

5.07 


4.21 
E6.08 
4.33 


5.09 
4.04 
E4.43 


4.35 

5.S6 
3«46 


.07 

.12  .0, 

.22  T 

T  T 

.10  T 

T  T 

.07  T 


.43 

.23 

T 

?* 

.34 

T 

05 

•  03 

T 

. 

15 

.09 

.01 

E.IO  E.03  E.15 


.IS   .51   .22 


.08 

.00 

• 

.11 

•  02 

.36 

.61 

.69 

•  23 

. 

.33 

•  65 

•  U 

T 

1.93 

.23 

•  2« 

•  19 

T 

• 

.51 

T 

.2S 

•  00 

T 

•  65 

•  30 

•  11 

.52 

•  60 

•  6- 

.05 

.19 

.04 

.14 

T 

•  13 

•  46 

•  13 

U23 

•  94 

•  61 

•  10 

•  64 

K12 

.17 

•  45 

T 

•  25 


•  90 


1.00  1.00 
.63   .73   .05 
.30   .70 
.18   .70   .01 
.30   .68   T 


.61 

.04 

38 

.14 

70 

T 

30 

.15 

09 

.04 

.09 

45 

.24 

49 

•  02 

67 

.15 

60 

53 

•  01 

.06 

18 

.04 

25 

.03 

T 

72 

.04 

71 

.03 

17 

T 

32 

.17 

.03 

60 

.04 

41 

T 

.20 

60 

.04 

T 

90 

.03 

T 

95 

.07 

•32  .04   T 

•30  .07 

•72  .03   T 

.54  .12   .01 

.22  .15 

.15  .06   .08 

•60  .oe 

.77  .24 


.04   .09  1.00 


1.08 

•  56 

1.00 

.22 

,if 

.36 

•  60 

.22 

•  08 

.10 

.43 

•  13 

•  48 

•  38 

•  30 

.96 


.50 


•97  .33 

.10  .21 

•  09  tU  1*09 

T  ,03      ,H 

•18  .OS 


•  40 


.17 


•  87 


1.05 
liOO 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13       14       15 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 
SALVISA  LOCK  6 
SALVERSVILLE  ? 
SC0TT5VIULE 
SEPREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  ?  W 
SHEPHEROSVtLLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 


RECORD  MISSING 


STEARNS  2  N 

5.76 

SUMMFR  SHADE 

*.72 

SUMMFR  SHADE  SUBSTA 

5.72 

TAYLORSVILLE 

3  .06 

TOMPKINSVILLE  ? 

5.90 

TURKEV  CREEK  SCHOOL 

^•13 

TYRONE  LOCK  9 

3.99 

UNIONTOWN  DAM  49 

3*13 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.59 

VANAUREN 

4.37 

VANCEBURG  DAM  32 

4*04 

WAYNESBURG  6  E 

5.*3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

4.96 

WESTPORT 

5.12 

WILLIAMSBURG 

5.88 

WILLIAMSTOWN 

4.40 

WILLOW  LOCK  13 

6.04 

WOLF  CREEK  DAM 

7.02 

WOODBURY  LOCK 
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Tabu  S 

DAILY 

T] 

EM 

[PI 

:rj 

ITI 

LIB 

ES 

KENTUCKY 
JANUARY  1951 

Day  Of  Month 

1 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

37 
29 

44 
28 

43 
24 

30 

17 

33 
22 

32 

14 

37 
27 

50 
27 

38 
33 

40 
35 

38 
29 

44 
19 

59 
39 

60 
37 

66 

60 

64 
27 

58 
30 

50 
29 

57 
32 

92 
35 

47 
31 

92 

30 

58 
34 

93 
33 

S3 

28 

52 

27 

59 
37 

36 
29 

42 
25 

5S 

29 

S3 

42 

48.3 
29>9 

ASHLAND  0AM  ?« 

MAX 
MIN 

*0 
37 

40 
27 

40 
32 

32 
26 

35 

23 

33 

21 

34 
26 

53 

34 

51 

44 

51 
45 

49 

35 

40 
27 

59 
35 

57 
34 

67 
39 

62 
36 

52 

35 

52 
42 

61 
32 

55 

40 

93 

40 

93 

34 

60 
33 

97 
36 

36 

28 

40 
26 

66 

33 

59 
35 

47 
28 

S2 

25 

60 
46 

49.9 
33.3 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

52 
33 

47 
22 

42 
26 

30 
20 

37 
18 

48 
16 

63 

42 

64 
50 

61 
45 

54 
43 

49 
29 

48 
27 

60 
25 

62 
25 

65 
34 

62 

40 

60 
30 

64 

31 

64 
26 

61 
36 

94 
38 

62 
30 

60 
35 

59 
31 

34 
26 

59 
26 

59 
45 

62 
37 

49 
21 

59 
26 

58 

41 

95.1 
31.5 

SARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

*3 
32 

45 
28 

45 
25 

37 
19 

36 
23 

38 

17 

43 
30 

68 
41 

52 
33 

40 
35 

39 

28 

46 
21 

61 
34 

63 

40 

67 
49 

67 
27 

60 
29 

59 
29 

60 
33 

60 

37 

95 

36 

60 
38 

60 
37 

61 
32 

34 
27 

57 
28 

60 
38 

58 

31 

49 
26 

31 

56 
43 

92.3 
31.5 

BAXTER 

MAX 
MIN 

45 
35 

51 
25 

42 
29 

33 
20 

28 
20 

36 
20 

54 
23 

60 
42 

60 
43 

56 
39 

62 

36 

36 
29 

45 
27 

55 

27 

55 
28 

64 
41 

57 
42 

62 
34 

60 
28 

60 
29 

61 
37 

49 

34 

64 
35 

60 
46 

46 
27 

30 
26 

97 
27 

61 

40 

41 
24 

46 
28 

96 
32 

SO. 5 
31.4 

BEAVER  OAH 

MAX 
MIN 

42 

34 

48 

31 

46 
26 

31 
24 

38 
26 

39 
23 

55 

31 

59 

37 

39 

33 

38 
34 

37 
30 

44 
21 

62 

37 

63 
43 

66 
52 

64 
25 

55 

29 

51 
30 

60 
32 

99 

37 

49 

37 

94 
39 

61 
38 

97 
31 

37 
28 

62 
30 

99 

45 

5« 

30 

46 
29 

57 
39 

98 

47 

91.4 
33.2 

BENHAM 

MAX 
MIN 

49 
35 

52 

28 

43 
29 

31 
19 

32 
21 

35 

20 

64 
26 

59 
49 

59 
42 

57 
43 

62 
33 

33 
26 

49 
27 

59 
30 

57 
30 

62 

40 

62 

41 

65 
35 

57 
28 

62 

31 

59 

44 

49 
34 

65 

34 

62 

45 

49 
25 

30 
26 

57 
27 

59 

39 

49 
25 

49 
28 

50 
30 

51.2 

31.9 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

42 
28 

45 
29 

39 

22 

29 
20 

34 
22 

45 

18 

57 
33 

60 
63 

55 
37 

51 
36 

36 
28 

44 
25 

61 

40 

59 
37 

66 
49 

58 
32 

98 
32 

56 
32 

61 
32 

59 

48 

94 
36 

59 
38 

58 

47 

56 
32 

32 
26 

58 
29 

38 

51 

57 
32 

43 
31 

57 
32 

53 

47 

91.7 
34.0 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

MAX 
MIN 

45 
29 

48 
31 

34 
26 

31 
26 

40 
26 

50 
26 

61 
34 

61 
38 

38 
35 

40 
34 

35 
25 

45 
22 

60 
36 

59 
45 

67 
52 

60 
29 

60 
34 

51 
32 

60 
34 

99 
39 

44 
40 

57 
40 

63 
40 

51 

30 

38 
28 

63 
28 

60 
41 

44 
33 

50 
31 

96 

41 

34 
44 

91.1 
33.8 

BURGIN  DIX  DAM 

MAX 
MIN 

43 
39 

44 
30 

40 
29 

29 
24 

34 
25 

37 
17 

42 
32 

61 
38 

58 
36 

45 
38 

39 
35 

45 
24 

63 
36 

61 
39 

66 
48 

64 

31 

58 
31 

96 
32 

62 

31 

61 
38 

97 
37 

99 

38 

59 

36 

68 
33 

34 
29 

56 

27 

60 
43 

38 
34 

44 
29 

98 

31 

59 
49 

31.8 
33.4 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

45 
29 

48 
28 

44 
22 

33 
17 

35 
22 

40 
18 

56 

31 

60 

45 

50 
32 

43 
33 

40 
25 

46 
23 

62 
34 

59 

40 

68 
46 

64 
27 

99 
28 

58 
28 

62 
33 

62 
40 

96 
35 

99 
36 

61 
40 

58 
29 

34 
24 

S9 

27 

38 

45 

S« 

32 

43 
28 

96 
35 

99 

49 

52.6 
31.S 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

34 

28 

28 

20 

25 

18 

26 

33 

33 

40 
37 

39 

31 

43 
22 

38 

38 

S9 

36 

65 
32 

63 
28 

58 
30 

56 
33 

99 

30 

93 

37 

53 

36 

91 
29 

95 
30 

99 

33 

34 
28 

47 
26 

60 

31 

55 

32 

41 
29 

54 
31 

30.1 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

43 

34 

45 
25 

47 
27 

34 
20 

35 

20 

36 

15 

38 
30 

57 
34 

47 
33 

40 
33 

38 
29 

46 
18 

61 
37 

62 
46 

67 
52 

65 
29 

58 
31 

57 
29 

61 
33 

61 
36 

52 

37 

59 
31 

62 

33 

99 

33 

34 
28 

99 
28 

61 
43 

38 

31 

46 
25 

97 
33 

96 

44 

31.6 
31.5 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
26 

44 
28 

40 
23 

28 
20 

34 
22 

63 

17 

63 

42 

62 

49 

50 
43 

50 
37 

37 
28 

44 
28 

61 
31 

60 
30 

65 

45 

59 

34 

63 
37 

97 
30 

61 
27 

57 
40 

48 
39 

99 
34 

58 
38 

93 

30 

30 
26 

sa 

29 

61 

54 

39 
28 

46 
29 

57 
30 

99 
49 

32.3 
32.9 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
30 

41 

30 

40 
23 

26 
18 

31 

15 

26 

9 

34 
23 

46 
33 

38 

33 

38 

34 

34 
29 

40 
20 

S4 
36 

56 
39 

63 

50 

57 
26 

56 

30 

46 
32 

61 
35 

50 
37 

43 
32 

49 
30 

54 
30 

49 
30 

30 
25 

39 
22 

55 

33 

34 
26 

34 
27 

SI 
29 

92 

42 

43.5 

29.3 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

38 
32 

42 
29 

41 
31 

31 
20 

33 

22 

29 

11 

36 
27 

64 
34 

49 
34 

43 
39 

40 
30 

43 
21 

58 
35 

58 
33 

65 
45 

62 
30 

58 

31 

58 
34 

98 
30 

54 
36 

50 
36 

95 

29 

94 

31 

94 
34 

34 
27 

46 
25 

61 
33 

S3 

32 

42 
27 

56 
27 

96 

40 

48.8 
30.5 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

42 
33 

43 
31 

43 

30 

30 
20 

32 
20 

34 
20 

43 
23 

66 
32 

59 
35 

43 
35 

45 
31 

32 
26 

44 
26 

61 
39 

59 

41 

65 
40 

40 
31 

58 
30 

59 

30 

61 
38 

57 
36 

42 
31 

60 
38 

98 
36 

38 

27 

32 
26 

36 
29 

37 
36 

42 
29 

46 
33 

97 
39 

48.1 
31.3 

FARMERS 

MAX 
MIN 

42 
33 

40 
23 

42 
32 

33 
22 

34 

18 

33 

8 

36 

29 

68 
34 

58 
39 

55 

44 

47 
32 

43 

21 

61 
29 

60 
28 

66 

39 

65 
34 

57 
32 

69 

37 

63 
27 

62 
38 

96 
39 

60 
31 

98 

31 

S3 

32 

38 
28 

48 
26 

64 

36 

39 
36 

42 
21 

38 

22 

64 
40 

32.1 
30.3 

FORDS  FERRV  DAM  50 

MAX 
MIN 

46 
33 

SO 
33 

35 

26 

34 
28 

39 

27 

37 
24 

43 
30 

56 
35 

36 
32 

37 
32 

39 
30 

50 
22 

62 
42 

64 
49 

67 
55 

63 
22 

42 
24 

46 
32 

57 
32 

49 
37 

44 
37 

46 
38 

97 
38 

52 
31 

42 
30 

66 
32 

37 
38 

48 

28 

47 
33 

57 
42 

93 

47 

49.1 
33.5 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

43 
34 

40 
27 

45 
31 

36 
22 

32 
22 

36 

14 

36 

17 

56 
29 

58 
35 

43 
35 

41 

33 

36 

28 

45 
24 

60 
31 

63 

31 

68 
39 

42 
30 

61 
33 

53 

31 

59 
31 

97 
37 

46 
36 

56 

34 

99 

34 

49 
29 

33 

28 

92 

30 

64 
36 

46 
28 

43 
28 

97 
33 

48.9 
30.0 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

40 
27 

39 
22 

40 
30 

32 
23 

34 

15 

32 

13 

43 
27 

47 
32 

48 
38 

51 

43 

47 
33 

42 
22 

63 
29 

61 
26 

68 
32 

62 
34 

58 
33 

57 
38 

61 
27 

95 

35 

51 
40 

53 

28 

95 

28 

92 

35 

36 

28 

44 
22 

63 
29 

60 
35 

41 
21 

33 

21 

60 
36 

90.1 
29.1 

6REENSBURG 

MAX 
MIN 

44 
34 

43 
29 

46 
29 

31 
22 

31 
24 

36 
23 

40 
26 

59 
36 

60 
36 

42 
36 

41 
32 

34 
27 

46 
25 

61 
39 

62 

47 

68 
39 

42 
32 

59 

32 

54 
31 

61 
32 

59 

40 

46 
39 

99 

39 

60 
35 

36 
28 

34 
28 

60 
32 

39 

37 

43 

27 

47 
34 

98 
42 

49.1 
32.6 

GREENVILLE  2    H 

MAX 
MIN 

45 
32 

48 
32 

48 
24 

30 
26 

40 
24 

49 
24 

60 
30 

57 
38 

40 
31 

36 
32 

38 
30 

47 
19 

60 
38 

63 

46 

67 
51 

64 
24 

56 
26 

51 
28 

59 
37 

96 
34 

48 
37 

92 
38 

61 
37 

60 
30 

40 
28 

6S 
27 

38 
46 

54 
30 

50 
29 

58 
40 

99 

47 

92.1 

32.7 

HEIDELBERG  LOCK  I* 

MAX 
MIN 

41 
34 

42 

23 

46 
30 

36 

20 

37 
26 

39 

19 

47 
31 

62 

34 

59 

43 

55 

42 

52 
32 

47 
27 

63 
27 

61 
27 

67 
31 

65 
36 

60 
34 

99 
33 

63 
26 

62 

38 

59 
40 

61 
40 

62 
32 

55 

35 

39 
28 

94 
27 

60 

40 

61 
38 

47 
21 

59 
24 

$7 
33 

94.1 
31.3 

HENDERSON  »  SH 

MAX 
MIN 

44 
33 

47 
36 

36 
27 

33 
27 

35 

27 

36 
23 

42 
29 

55 

36 

36 
33 

36 
33 

37 
31 

47 
23 

60 
41 

60 
47 

69 
37 

37 
22 

41 
27 

47 
32 

55 
33 

50 
37 

49 
37 

46 
39 

97 
40 

S3 

30 

36 
28 

62 

30 

60 

43 

50 
27 

43 
30 

56 
38 

93 

45 

47.1 
32.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

40 
29 

50 
30 

50 
26 

38 
25 

40 
28 

43 
28 

50 
32 

62 

35 

40 
34 

38 
32 

38 
30 

48 
25 

50 
30 

62 

38 

6» 

50 

65 
24 

34 
24 

36 

30 

44 
30 

58 
35 

50 
34 

40 
35 

91 
38 

60 
30 

50 
28 

48 
32 

69 

42 

60 
32 

45 
32 

54 
36 

56 
44 

49.4 
32.2 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

46 
34 

44 
22 

42 
24 

45 
31 

33 
23 

36 

21 

48 
23 

61 
40 

53 

42 

57 
30 

64 
31 

39 
27 

39 
25 

58 

25 

57 
26 

63 
37 

62 
38 

65 
33 

65 
26 

59 
27 

99 

37 

50 
35 

98 
30 

61 

31 

S8 
26 

9* 
27 

S7 
27 

62 

38 

50 
21 

44 
22 

56 
29 

92.9 

29.1 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

46 
33 

49 
26 

37 
26 

38 
28 

42 
27 

58 
30 

60 
36 

56 
33 

36 
33 

40 
24 

44 
21 

48 
24 

60 
38 

64 
48 

68 
27 

48 
24 

50 
30 

64 
34 

61 
33 

58 

37 

90 

37 

59 

40 

58 

32 

45 
28 

42 
30 

66 
35 

58 
31 

49 
29 

50 
34 

98 

40 

91.4 
31.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

38 
27 

36 
24 

36 
30 

32 
25 

35 
22 

35 
20 

37 
28 

64 
36 

55 
35 

50 
37 

50 
36 

60 
28 

60 
36 

54 
32 

98 
36 

69 
40 

58 

38 

38 
26 

98 
22 

60 
33 

62 
36 

42 

26 

SB 
24 

60 

37 

49.3 
30.6 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

43 
33 

46 

30 

44 
25 

35 
21 

34 
25 

37 
19 

46 
29 

51 
37 

39 

34 

38 
35 

37 
28 

46 
20 

61 
37 

59 

45 

65 
51 

62 
26 

58 

30 

91 
30 

50 
35 

53 
40 

48 
38 

95 

38 

61 
38 

97 
32 

35 

27 

99 
29 

36 

43 

36 
31 

46 
29 

37 
37 

94 
44 

49.9 
32.8 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

42 
33 

45 
32 

45 
25 

30 
23 

35 

24 

39 
19 

11 

68 
42 

42 
34 

38 
34 

37 
29 

43 
19 

60 
36 

61 
45 

65 

51 

62 
28 

57 
28 

51 
31 

68 
36 

56 

38 

53 

38 

93 

38 

60 
40 

99 
31 

34 
28 

99 
30 

97 
4« 

37 
30 

46 
28 

94 
39 

93 

49 

90.4 
33.3 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

39 

31 

42 
33 

40 
21 

25 

19 

32 

15 

36 

14 

52 
30 

55 
40 

42 
34 

43 
34 

35 
29 

43 
22 

58 
36 

58 
39 

65 
47 

56 

30 

57 

31 

52 
32 

59 
34 

56 

40 

44 
35 

96 

37 

97 
43 

48 
29 

30 
27 

90 
28 

99 
40 

40 
27 

41 
29 

56 
33 

93 

44 

47.7 

31.7 

LOUISVILLE  we  AP 

MAX 
MIN 

39 
31 

45 
32 

35 
24 

30 
23 

33 

2ft 

34 
21 

39 
28 

60 
36 

39 

34 

39 
36 

37 
30 

44 
22 

61 
41 

61 
44 

65 
50 

60 
28 

57 
31 

50 
30 

98 
37 

53 

38 

45 

37 

94 
37 

98 
37 

90 
30 

33 

28 

94 
30 

58 
37 

40 
30 

43 
32 

55 
34 

93 

46 

47.2 
32.8 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

39 

34 

45 
35 

36 
25 

29 
23 

33 
24 

34 
22 

40 
29 

49 
36 

38 
34 

38 
36 

36 
30 

44 
26 

59 

40 

60 
48 

66 

48 

48 
28 

52 

33 

50 
32 

56 

42 

53 
39 

46 
38 

52 
41 

58 
40 

92 
30 

34 
28 

93 

31 

97 
36 

40 
29 

43 
32 

56 
38 

36 

47 

46.8 
34.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

48 
32 

48 
34 

34 
24 

38 
26 

45 
29 

47 
27 

55 
31 

52 
36 

35 

31 

3S 

33 

45 
29 

53 
20 

60 
39 

65 
49 

68 
56 

64 
22 

34 
24 

44 
31 

58 
29 

94 
36 

44 
35 

45 
36 

58 
40 

97 
31 

47 
27 

69 

33 

60 
40 

58 
29 

91 
27 

56 
40 

93 

48 

50.8 
32.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

44 
36 

44 
34 

43 
28 

33 
26 

39 
26 

44 
23 

60 

31 

60 

37 

38 
34 

37 
33 

40 
32 

46 
20 

60 
37 

63 

41 

67 
53 

66 
25 

60 
27 

60 
27 

58 
33 

56 

37 

47 
38 

49 
39 

56 
39 

53 
31 

49 
29 

65 

26 

60 
41 

38 

31 

49 
30 

99 
40 

99 

49 

92.2 
33.2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

45 
33 

45 
28 

45 
26 

32 
23 

37 
22 

48 
20 

59 
35 

60 
47 

48 
34 

40 
35 

37 
29 

45 

17 

61 
38 

61 
46 

68 
50 

64 
29 

59 
31 

52 

31 

60 
37 

60 
38 

56 
39 

59 
39 

62 
37 

60 
31 

36 

28 

62 
29 

60 
91 

36 
32 

48 
26 

36 

37 

94 

47 

92. 7 
33.7 

MANCHESTER  *  5E 

MAX 
MIN 

49 
34 

46 
22 

43 
27 

30 
19 

36 
19 

46 
18 

61 
40 

63 

48 

60 
42 

58 
46 

61 

30 

45 
28 

62 
27 

61 
26 

66 
32 

61 
36 

64 
36 

61 
33 

63 
26 

60 
37 

59 
39 

62 

33 

60 
32 

S8 
33 

39 
26 

98 

27 

99 
39 

61 
37 

47 
22 

58 
25 

97 
36 

94.7 
31.5 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

47 
30 

50 
34 

36 
24 

38 
23 

44 
27 

60 
26 

62 
32 

60 
35 

38 

30 

36 
32 

44 
28 

51 
23 

61 
35 

63 
46 

68 
52 

66 
21 

39 
23 

44 
29 

59 
35 

54 
36 

44 
33 

46 
36 

99 
39 

99 

30 

45 
25 

63 

34 

61 
48 

37 
29 

56 

31 

57 

41 

91 
46 

91.8 
32.6 
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Table  i  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
JANUARY  1953 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MAYSVILLE  t>»M  3) 

MAX 
MIN 

*2 
34 

37 
25 

42 
27 

41 
25 

28 
21 

33 

21 

32 

23 

49 
27 

55 

39 

46 
37 

47 
35 

37 
24 

tl 

58 

30 

60 

30 

67 
46 

47 
32 

58 
34 

53 

30 

59 
31 

53 

37 

50 
33 

56 

32 

55 

34 

49 

30 

31 
22 

51 
32 

63 
35 

39 
24 

40 
24 

54 

29 

47.6 
29«8 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

5* 
35 

46 

24 

42 
29 

31 
22 

37 
22 

39 

18 

60 
37 

60 
49 

59 

41 

49 
32 

48 
29 

65 
26 

55 

27 

62 
34 

61 

47 

59 
31 

60 
30 

60 
25 

56 
42 

59 
42 

61 
29 

60 
36 

57 
34 

36 
26 

56 
26 

57 
47 

59 
39 

49 
24 

58 
26 

58 
39 

53.7 
32.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

39 
28 

43 
29 

41 
18 

32 
21 

33 
13 

33 

30 

39 
38 

57 
37 

53 

40 

42 
21 

43 
34 

59 
38 

58 

46 

65 
31 

60 
33 

64 
31 

60 
40 

59 

37 

52 

33 

57 
39 

52 
32 

53 

26 

47 
25 

49 
24 

50 

30 

58 
26 

41 
26 

36 

45 

54 
32 

50.2 
31.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

48 
32 

50 
38 

40 
25 

37 
23 

46 
28 

53 
28 

62 
35 

62 

39 

40 
35 

46 
30 

52 
22 

62 
37 

65 
48 

70 
53 

68 
25 

41 
26 

62 
36 

55 

37 

47 
36 

50 
37 

58 
39 

55 

32 

48 
29 

68 
32 

60 
47 

56 
33 

53 
29 

59 
43 

52 

48 

53.2 
34.4 

OHENSBORO 

MAX 
MIN 

44 
34 

46 
34 

42 

27 

32 
24 

33 
26 

36 
19 

47 
29 

42 
37 

37 
34 

35 
31 

45 
21 

60 
35 

60 
43 

64 
52 

62 
24 

44 
27 

56 
34 

59 
39 

46 

34 

49 
34 

55 
39 

47 
33 

37 
29 

60 
31 

56 
42 

55 

28 

43 
30 

55 

36 

52 

47 

47.9 
32.8 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
31 

48 
32 

32 
25 

35 
29 

42 
28 

47 
28 

57 
31 

51 
33 

35 
32 

43 
26 

50 
22 

59 
40 

62 
50 

68 

33 

33 
22 

36 
27 

56 

33 

47 
36 

39 

36 

44 
38 

56 
39 

45 
31 

44 
28 

64 
32 

58 
40 

42 

30 

50 

30 

56 
45 

52 

38 

47.6 
32.5 

RADUCAH 

MAX 
MIN 

38 
31 

48 
32 

50 
26 

33 
25 

38 
29 

43 
27 

46 
28 

59 
32 

42 
34 

36 
30 

43 
23 

50 
26 

61 
40 

65 

49 

68 
21 

32 

21 

44 
30 

59 

33 

49 
36 

39 
36 

45 
38 

58 
32 

46 
30 

48 
29 

66 
37 

58 
34 

44 
30 

50 
32 

57 
47 

48.0 
31.7 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

46 
35 

45 
28 

36 

32 

32 
26 

36 
28 

37 
28 

51 

41 

63 

44 

57 
45 

39 
34 

45 
32 

66 

29 

61 
29 

66 
36 

58 

41 

68 

40 

67 
30 

52 
39 

47 
44 

56 
36 

63 
34 

61 
36 

36 
31 

56 
28 

65 
39 

63 
41 

47 
28 

57 
26 

60 
36 

53.4 
34.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

45 
32 

48 
32 

41 
25 

38 
25 

42 

24 

47 
24 

59 
30 

59 
37 

40 
32 

44 
30 

50 
17 

61 
33 

69 
36 

67 
50 

63 
22 

42 
24 

60 
24 

56 

35 

48 
36 

50 
37 

55 

35 

53 

30 

45 
28 

67 
25 

61 
36 

55 
29 

50 
24 

60 
28 

53 
45 

52.0 
30.5 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

40 
33 

40 
28 

45 
29 

41 
20 

29 
23 

33 
17 

41 
23 

55 
33 

58 
37 

49 
33 

33 
25 

43 
27 

»9 

41 

57 
36 

64 
41 

42 
32 

54 
28 

59 
31 

56 

36 

44 
37 

57 
39 

57 
35 

36 
26 

32 

27 

53 
32 

57 
36 

40 
29 

42 
31 

53 

30 

47.5 
31.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MiN 

44 
33 

49 
35 

38 
27 

33 

27 

41 
26 

52 
26 

61 
35 

60 
36 

38 

34 

40 
32 

46 
21 

63 
39 

62 
45 

68 

50 

59 

27 

59 
29 

62 
36 

60 
38 

52 
39 

56 

40 

63 

37 

54 
32 

39 
29 

66 
28 

61 
51 

56 

32 

63 

29 

59 

41 

53 

46 

53.2 

34.3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

46 

30 

42 
26 

45 
26 

30 
16 

34 

20 

35 

14 

40 
20 

55 
26 

57 
30 

38 
28 

34 
15 

48 
20 

59 
38 

61 
44 

65 
27 

36 
26 

51 
31 

59 
35 

55 
34 

44 
33 

58 
38 

59 
34 

38 
22 

33 
25 

60 
32 

58 
30 

42 
25 

45 
28 

45 
30 

47.4 
27.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

46 
32 

46 
34 

36 
27 

32 
25 

40 
25 

55 
25 

62 
36 

63 
50 

51 
36 

38 

30 

46 
20 

61 
37 

62 
45 

69 

50 

65 
30 

59 

30 

63 
38 

62 
46 

56 
39 

60 
41 

64 
42 

61 
31 

38 
28 

64 
29 

60 
52 

57 
34 

50 
29 

58 
40 

55 

45 

53.9 
35.3 

SHEL6YVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

40 
34 

43 
37 

43 
29 

31 
17 

33 

21 

33 
12 

38 
23 

53 

34 

49 
33 

38 
28 

43 
20 

59 
35 

60 
38 

65 

48 

63 
28 

58 
29 

57 
33 

55 
37 

50 
35 

54 

31 

55 
36 

55 
32 

34 

27 

52 
27 

59 
39 

56 
30 

42 

27 

54 
29 

54 
40 

49.2 
30.8 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

47 
32 

43 
27 

43 
25 

29 

20 

37 
23 

45 
21 

55 

36 

63 
49 

55 
38 

41 
28 

45 
27 

62 
34 

58 

41 

65 
47 

59 
32 

59 
31 

61 
32 

60 
45 

55 
38 

58 

37 

58 
38 

56 

31 

39 
25 

60 
28 

56 

47 

58 
36 

48 
28 

58 
30 

52 

41 

52.4 
33.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

48 
28 

45 
27 

45 
20 

31 
18 

38 
20 

54 
20 

60 
38 

62 
48 

49 
35 

38 
28 

47 
28 

63 
36 

61 
44 

68 
54 

59 

31 

58 

30 

62 
36 

61 
43 

53 
39 

60 
39 

62 
42 

57 
31 

34 

27 

61 
30 

59 
52 

57 
29 

48 
27 

57 
33 

S3 

45 

53.1 

33.6 

VAMCEBURG  DAM  J2 

MAX 

MIN 

40 
33 

40 
26 

41 

30 

32 

15 

33 
12 

30 
13 

34 
26 

43 
33 

47 
38 

45 
30 

43 
21 

58 
34 

61 
31 

63 
30 

64 
28 

61 
28 

59 
26 

58 
38 

52 

38 

56 
32 

56 

34 

54 
29 

36 
27 

40 
24 

63 
35 

60 
32 

40 
28 

57 
25 

58 

40 

49.6 
29.5 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

45 
28 

44 
30 

45 
30 

40 
20 

32 
23 

39 

15 

36 

20 

50 
30 

57 
35 

54 

34 

45 
29 

54 
26 

69 
31 

60 
30 

67 
38 

47 
32 

59 
26 

63 
29 

61 

38 

59 

35 

61 
30 

56 
31 

50 
28 

40 
25 

51 
30 

61 
36 

44 
22 

45 
21 

50 
24 

51.4 
28.8 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

51 
34 

45 
21 

43 
27 

30 
22 

47 
21 

43 

21 

65 

41 

64 

51 

60 
44 

46 
29 

45 
22 

67 
33 

61 
33 

66 

43 

61 
35 

64 
37 

60 
28 

55 

41 

57 
40 

60 
36 

58 
42 

57 
32 

34 
27 

57 

30 

61 
44 

63 
37 

47 
26 

60 
30 

56 
42 

54.6 
33.4 

HILLIAHSTOWN 

MAX 
MIN 

40 
31 

44 
27 

40 
20 

30 

17 

31 
21 

30 
10 

31 
24 

49 

30 

48 
32 

38 
28 

41 
20 

56 

34 

59 
34 

64 
46 

63 
27 

55 
29 

56 

34 

54 
35 

49 

33 

50 
31 

51 
37 

51 
33 

33 
25 

43 
20 

62 
34 

55 

29 

39 

21 

52 

27 

55 

42 

47.2 
28.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

44 
34 

48 
26 

47 
32 

33 

24 

33 
24 

39 
24 

55 

30 

64 
41 

65 

40 

46 
38 

46 
34 

35 

30 

47 
28 

64 
31 

60 

44 

70 
48 

49 
34 

64 
35 

58 
30 

63 
31 

58 

41 

45 

40 

60 
37 

61 

41 

43 
29 

27 

32 

39 

68 
35 

50 
35 

60 
35 

52.7 
33.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

|°s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

wol;  creek  dah 

EVAP 

.05 

.01 

.00 

, 

, 

, 

.12 

.06 

.03 

.08 

.01 

^ 

, 

.11 

.04 

.10 

• 

* 

.17 

.06 

.03 

.02 

.04 

^ 

.19 

.10 

.11 

.07 

.05 

.11 

B1.61 

Vim) 

46 

21 

84 

47 

SO 

20 

13 

60 

46 

62 

52 

72 

28 

37 

84 

76 

43 

82 

20 

22 

31 

39 

35 

115 

65 

27 

71 

96 

52 

30 

45 

1571 

Sa«  r«f«r«a< 


1    follOWlDf   atBtiOB    iDdsz 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTBCKY 
JANUARY  1953 


Day  of  month 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAK  29 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

2.0 

T 

T 
T 

1.5 
1 

1.5 
2 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

.1 
T 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

BENHAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  0 

1 

1.5 

1 

.5 

1 

.5 

1 

.5 

T 
T 

3.0 

1 

1.5 

2.0 
2 

1.0 

1 

T 
T 

T 
T 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.6 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

COHBIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

T 

1 

.1 

1 

.1 
T 

T 

.3 

.1 

T 

COVINGTON  re  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

2.5 

1 

T 
3 
.2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

.2 

1.0 

1 

1.0 

1 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

.5 
2 

T 
2 

T 
1 

5.0 

1 

T 

T 
T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

1 

T 

1 

T 

1 

1.2 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
2 

T 

T 
T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
1 

T 

T 

T 

3.5 
2 

1.0 

T 

LEXINGTON  TO  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.8 

1 

T 

1 

.7 

1 

2.6 
1 

2 
.4 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1.0 

T 

T 

T 
T 

3.8 

3 
.3 

T 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1.0 
T 

T 

T 
T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

4.0 
3 

1 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

OWENSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

1.0 

1 

.3 

1 

1.5 
2 

1 

T 

PADDCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

.8 

1 

.1 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

- 

2.0 

3.0 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ObMI- 

Station 

i 

County 

I 

•S 

J 

g 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

1 

1 

& 

1 

J 

1 

1 

tables 

ADDISON  DAM  *S 

0031 

anECKINRlOGE 

37  55 

86  S* 

360 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

AOOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

I DELL  M.  DEARING 

3 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  41 

95  06 

950 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

009S 

FLOYD 

37  35 

82  43 

650 

8* 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCH9RA0E 

0155 

JEFFERSON 

39  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  5 

ASHCANP 

0246 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

» 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASMLAND  DAM  29 

025* 

BOYD 

39  27 

82  36 

53* 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

BARSOURVILLE 

0331 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5 

BARDSTCMN  S.J.  PREP  SCH 

0397 

NELSPN 

37  *B 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5 

BEAVER  DAN 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

4*1 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3  5   7 

SENHAM 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1580 

9A 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5   7 

BEHEA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  3* 

8*  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5 

6EREA  WATER  WORKS 

062* 

MADISON 

37  3* 

8*  16 

1100 

MRS.  L.  B.  GAFFARD 

3 

BOWLfNO  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARRP4 

37  01 

86  26 

*70 

7A 

TVA-639 

3 

SOWLING  GREEN  WB  AP 

0909 

WARREN 

36  5B 

96  26 

535 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9   7 

BRENT  DAN  36 

0979 

CAMPBELL 

39  03 

94  25 

*B9 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  b 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

96  16 

410 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

SURDINE  2   NE 

1120 

PIKE 

37  13 

92  35 

1638 

BA 

EDWIN  E.  J0MJ-)50N 

3 

8URG1N  OU  DAM 

1IZ7 

MERCER 

37  48 

8*  *3 

770 

*P 

8A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  5  6 

BUHKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

MARVIN  M.  LEE 

BURNS  IDE 

1156 

PULASKI 

36  59 

8*  37 

705 

7A 

THOMAS  A.  LEWIS 

3 

CADIZ  LOCK  £ 

J206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

*24 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAVLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

CAHROLLTOW  LOCK  I 

13*5 

CARROLL 

38  41 

85  11 

*80 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

CLERMONT  1  S5E 

1611 

BULLITT 

37  55 

95  40 

47* 

9P 

3P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

1704 

MADISON 

37  47 

84  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  18 

729 

7A 

MRS.KAZEL  B.PICKETT 

3 

C0R91N  CAA  AIRPORT 

ISO] 

WHITLEY 

36  98 

84  08 

1170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

1655 

BOONE 

39  04 

84  AO 

869 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHE-*  BUREAU 

2  3  5   7 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

- 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CVNTHIANA 

1998 

HARRISON 

2 

38  23 

84  18 

684 

MARSHALL  HILL 

3 

CYNThlANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  18 

68* 

5P 

5P 

CHARLES  C.  HALL 

2  3  5 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

R.  P.  COLDIHQN 

2  3  5   7 

DELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  BEALL 

3 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  *8 

850 

5P 

KATTIE  B.  BARNEY 

3 

DEWEY  DAM 

2160 

FLOYD 

37  45 

82  *7 

670 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

23  56 

OHIO 

37  33 

86  43 

450 

7A 

J.  L.  HUFF 

3 

DUNHOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVEN5 

3 

DUNNVILLE 

237* 

CASEY 

37  13 

9*  56 

_ 

aA 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2*45 

LYON 

37  03 

98  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

37  00 

95  37 

JOm   E.  MORAN 

ELKHORN  CITY 

2526 

PIKE 

37  18 

82  21 

792 

8A 

HARVEY  J.  FARMER 

3 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

8*  20 

560 

FRANK  rt.  LAWSON 

3 

FARMERS 

2791 

ROHAN 

39  09 

83  33 

668 

6P 

7A 

MRS,  C.  C.  STAMPER 

2  3  5   7 

FLEMlNGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  *3 

870 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  53 

8*  15 

993 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CHITTENDEN 

37  28 

98  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

FRANKLIN 

39  13 

84  52 

50* 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  *3 

86  34 

691 

7A 

MERMAN  D.  NEAL 

3 

FREE6URN 

30*6 

PIKE 

37  3* 

82  06 

727 

9A 

JOHN  E.  TANNER 

9 

FRENCMSURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

93  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

9 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

9*  33 

880 

JOE  w.  ATKINS 

3 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

*90 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

85  35 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

3 

GLENOALE 

3252 

HARDIN 

37  36 

95  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

GRANT  DAM  36 

3356 

BOONE 

38  59 

B*  49 

506 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

39  19 

82  57 

589 

5P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  9 

GREENSBURG 

3*30 

GREEN 

37  15 

65  30 

636 

7A 

MRS.  MELL  M.  LINGLE 

2  3  9 

GREENSBUHG  HIWAY  61  BR 

3*35 

GREEN 

37  15 

95  30 

600 

7A 

MRS.  ADA  L.  COX 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443  GREENUP 

38  37 

92  51 

5*0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

3451  MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  9 

HARTFORD  6  NW 

3652  OHIO 

37  32 

96  54 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714  PERRY 

37  15 

93  11 

840 

7A 

BUHCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3741  LEE 

37  33 

83  *6 

663 

5P 

&A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9   7 

HENDERSON  A  SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

MICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

MiCKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  48 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3S37 

JESSAMINE 

37  49 

8*  43 

- 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCM 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

8A 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5   7 

MOPKINSVILLE  2    E 

399* 

CHRISTIAN 

36  52 

87  27 

92* 

8A 

BA 

MRS.  W.  K.  MORRIS 

2  3  9   7 

MYDEN 

*093 

LESLIE 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

3 

INEZ 

*13* 

MARTIN 

37  52 

S2  32 

636 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  9 

IRVINGTON 

*165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

646 

7P 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3  5   7 

JACKSON 

*1«6 

BREATHITT 

37  33 

63  23 

698 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

*2S5 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  ISDN 

3 

KEENE  2  N 

*369 

JESSAMINE 

37  58 

8*  39 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

KENTUCKY  0AM 

**1* 

LIVINGSTON 

37  01 

89  16 

362 

6A 

TVA-379-A 

3 

LANCASTER  ICE  PLANT 

4620 

GARRARD 

37  37 

8*  3  5 

1032 

SA 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

Obser- 

Station 

i 

County 

1 

1 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

i 

1 

& 

1 

1 

1 

tables 

LAURA 

46*2 

MARTIN 

1 

37  *5 

82  26 

BA 

JAMES  A.  FIELD 

9 

LEITCMFIELD 

4703 

GRAYSON 

3 

37  29 

86  IB 

635 

•p 

BaIgEORGE  D.  LITSEY 

2  9  9 

LEXINGTON  HB  AIRPORT 

47*6 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

97* 

MID 

MIDiU.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9   7 

LIBERTY 

*7»5 

CASEY 

9 

37  21 

8*  55 

PALLIA  L.  MANKLA 

9 

LIMESTONE  SPRINGS 

*78* 

BULLITT 

8 

37  59 

85  40 

574 
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REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  IdeDtiricRtloa  nuabers  In  thr  Index  nuaber  coluan  of  the  Station  Index  sre  BSalBned  on  %   stnte  basis.   There  vlll  be  no  duplication  of  nuaberi 
Figures  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  nlles  and  direction  fros  the  post  office. 
Observation  tines  given  In  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  *111  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  elll  be  carried  Id  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  taoles,  are  either  nissing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 


bull. 


.  in  Table  3  are  fron  i 
I  Tables  a,  S  and  6  an< 
1   ground    In   Table   7    is 


I  neasured    in   the  standard   Weather   Bureau    type   pan  of   4    foot   d 
inoefall    averages    In  Table   1,    beginning   with   July    1948. 
ccording   gages,    unless  otherwise  Indicated, 
iwfall   data    in   Table   7   are    for   the    24   hours   ending   at    tine   of   i 


See   the   St a 


of    : 


T   Bur. 
ired   Bi 


the  ground   is   two   Inches  < 


6:30   A.M.    C.5 


based   on   a  dally 


i.M.  B.s.T.     WTR  squr 


- 

No  record  In  Tables  3, 

6,  7  and 

And  also  on  a  later  da 

Anount  Included  in  following  me 

// 

Gage  in   equipped  with 

wlndsh 

Adjusted  to  a  full  boh 

Water  equivalent  of  en 

awfall  wl 

H 

One  or  aiore  days  of  re 

ord  miss 

OAiiy  valuet.  and  month 

T 

Trace,  an  amount  too  s 

nail  to  B 

V 

Includes  total  for  pre 

lous  nor 

Subscrlp 

tloo  Price:   15  cents  p 

r  copy, 

1  Index.   No  record  In  Tables  2  and  S  : 
:tne  distribution  unknown. 


>r  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Incb  water  equivalent  to  every  10  : 
see  Tabic  S  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data.  If  carried  for  tl 
ecordiag  gage. 


r.R.P.C.  ,  Cha 


L.- 


'\.t. 


-J 


.> 


^• 


..y 


■■^. 


:ii— 1- 


I    I  f 

1  \  I 


A 


/  5 


^:t 


"V 


I  c    !    /; 

\    f'l^A      :   «     XI    / 


A 


/    i  /  i — ^"x 


s.nv 


^  I 


''  ■■■  \^  lA. 


y/ri  iX 


-^1- 


^' 


Ai- 


« -x' 


V. 


I- 


Il  111  ll 

'  *^«!  Ill 
•  ♦+   111 


/H'^s 


°     =<>o? 


■\  ir 


='■/'■ 


~N 


"v-\_./ 


^1 


I-;; 

TH 

l-lj 

''• 

< 

o 

r* 

s. 

«< 

i  * 

H 

f , 

a 

V) 

c: 

o 

O 

o 

<; 

> 

Gi 

I,. 

< 

b. 

s 

g 

O 

«» 

! ; 

H 

:j 

a 

g 

iii 

s 

S 

(I. 

s     ;•■ 


fl^ 

!;,!  o 

•3   . 

>-. 

S  0 

ct: 

« 

til  -J' 

< 

r!^ 

c: 

id 

I)  :i 

t — t 

']■:  J 

J 

U     i 

CO 

VI 

1— « 

'■* '  --' 

o 

I'i  '■  .  ■;-: 

«2 

TS, 

si  1' '  w 

►-I 

o 

o  f: .  <- 

.J 

t— « 

U.-»W 

J 

r/3  CO 

oU«: 

t~i 

>-(  i-i 

>   O 

Cl4 

»-H    S 

o 

Q    >-4 

>-• 

c-< 

<    M 

t-4 

O 

S7 

D:: 

Q    < 

to  O  i^3 

>  >H  < 

•-<  K  CQ 

?^  td  fC 

Z)  O,  CJ 


>o  cjh.  fi:^. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chiel 


T«5 


-ji  mt 


jvU:R^-:iiY  or  V: 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


•  V 


FEBRUARY  1953 
Volume  XLVIII    No.  2 


CHATTANOOGA:  1953 


KENTUCKY  -  FEBRUARY  1953 
0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


The  unseasonably  warm  weather  which 
so  largely  prevailed  during  January 
continued  with  but  brief  interrup- 
tions during  the  whole  of  February. 
No  extremely  low  temperatures  were 
registered  nor  were  there  any  ex- 
tremely high  temperatures.   Rainfall 
of  measurable  amounts  was  rather  in- 
frequent with  the  average  precipita- 
tion for  the  State  much  below  the 
normal.   Snowfall  was  of  no  conse- 
quence with  the  average  amount  being 
only  about  1/10  of  the  normal  for 
the  month.   There  was  a  notable  ab- 
sence of  winter  storms  and  of  storms 
of  any  severity.   The  mild  weather 
had  an  overall  favorable  effect  on 
farm  activities  and  crop  growth. 

The  month  opened  rather  warm  and  al- 
though there  was  considerable  fluc- 
tuations in  temperatures,  levels 
remained  at  normal  or  above  for  the 
first  15  days.   Several  locations 
recorded  their  highest  temperature 
for  the  month  in  the  period  of  the  1st 
through  the  3rd.   A  change  to  colder 
came  about  on  the  16th,  due  to  an  area 
of  high  pressure  with  moderately  cold 
weather  moving  across  the  district 
from  the  northwest .   On  the  mornings 
of  the  17th  and  18th,  temperatures 
dropped  to  their  lowest  readings  for 
the  month  at  nearly  all  stations. 
This  short  cold  spell  was  followed  by 
another  warm  period,  continuing  from 
the  19th  through  the  22nd,  with  sever- 
al stations  recording  their  maximum 
temperatures  during  this  interval. 
After  one  day  of  below  normal  read- 
ings, temperatures  again  were  mild 
and  continued  so  to  the  end  of  the 
month.   Maximum  temperatures  for 
the  month  ranged  between  59°  and  69° , 
and  minimum  temperatures  were  between 
11°  and  21°  at  all  stations  in  the 
State.   The  mean  temperature  for  the 
State  was  41.4°  which  is  4.0°  above 
normal.   The  monthly  mean  temperature 
ranged  from  44.4°  at  Murray  to  37.9° 
at  Covington  WB  Airport  and  St.  John 
Bethlehem  Academy.   The  highest  tem- 
perature for  the  month  was  69°  at 
Hlndman  Settlement  School  on  the  3rd; 


the  lowest  was  11°  at  Princeton  and 
Williamstown  on  the  17th  and  Mt .  Ster- 
ling on  the  18th. 

The  total  amount  of  precipitation  for 
the  month,  a  combination  of  rain  and 
scfme  snow,  was  below  normal  in  all  sec- 
tions except  in  the  extreme  southeast. 
Precipitation  was  rather  infrequent 
during  the  month  with  average  measur- 
able amounts  occurring  only  on  11  days. 
The  most  pronounced  periods  when  pre- 
cipitation was  more  or  less  general 
and  heaviest  were  the  11th  -  12th,  and 
20th  -  21st.   Total  amounts  for  the    • 
month  were  generally  less  than  1  inch 
in  the  north  central  section,  3  to 
5-1/2  inches  in  the  extreme  southeast , 
and  1  to  3  inches  in  the  rest  of  the 
State.   Snowfall  was  reported  mainly 
on  the  12th  and  13th  and  the  period 
15th  -  17th,  but  amounts  were  gener- 
ally light.   The  average  precipita- 
tion for  the  State  was  2.09  inches 
which  is  1.40  inches  below  normal. 
The  total  amounts  recorded  at  the 
various  locations  ranged  from  5.43 
inches  at  Middlesboro  to  0.78  inch 
at  Carrollton  Lock  1.   The  heaviest 
rainfall  reported  in  any  bne  day  was 
1.86  inches  at  Middlesboro  on  the 
21st.   The  monthly  average  of  snow- 
fall was  0.4  inch  which  is  3.1  in- 
ches below  normal.   The  greatest  month- 
ly amount  of  snowfall  was  10.0  inches 
at  Benham.   The  greatest  depth  on  the 
ground  was  5  inches  at  Benham  on  the 
15th. 

The  weather  conditions  were  generally 
favorable  for  farm  activities.   The 
mild  temperatures  and  the  numerous  dry 
days  allowed  much  work  to  be  done  and 
also  accounted  for  good  crop  growth. 
Tobacco  marketing  was  mostly  completed 
at  the  beginning  of  the  month.   Prin- 
cipal activities  were  plowing  and 
preparation  of  tobacco  beds.   Plowing 
was  advanced  more  than  usual.   Pas- 
tures and  grains  showed  good  growth 
with  pastures  supplying  feed  in  some 
southern  counties  by  the  end  of  the 
month.   -  W.S. 
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8 

1918 

39.3 

83 

-   8 

2.04 

0.6 

7 

1919 

38.6 

69 

12 

1.79 

1.1 

9 

1920 

35.7 

71 

0 

2.27 

3.8 

9 

1921 

41.3 

77 

11 

3.20 

8.9 

19 

1922 

41.3 

76 

4 

3.58 

0.8 

10 

1923 

34.6 

74 

-   4 

4.67 

1.6 

10 

1924 

36.0 

71 

9 

2.56 

1.9 

9 

1925 

44.0 

76 

8 

3.91 

0.6 

9 

1926 

41.1 

70 

4 

3.14 

1.4 

19 

1927 

45.6 

81 

15 

2.65 

4.2 

11 

1928 

38.1 

72 

5 

2.48 

1.0 

10 

1929 

31.2 

68 

-14 

3.58 

12.6 

9 

1930 

45.1 

80 

2 

3.49 

0.5 

8 

1931 

41.6 

76 

12 

3.20 

0.3 

8 

1932 

46.7 

82 

15 

3.36 

T 

8 

1933 

37.5 

75 

-    9 

4.25 

4.4 

12 

1934 

31.8 

72 

-19 

2.20 

8.0 

7 

1935 

40.1 

73 

5 

2.35 

0.6 

8 

1936 

32.1 

79 

-14 

1.95 

5.5 

9 

1937 

38.3 

78 

11 

2.40 

4.2 

10 

1938 

47.6 

77 

8 

2.37 

0.6 

11 

Temperature 


1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 


40.3 
36.1 
33.1 
34.1 
40.1 

42.4 
38.9 
40.6 
28.9 
38.8 

43.0 
40.0 
38.3 


-32 
10 


Precipitation 


4.0 
5.6 
2.1 
3.2 
1.3 


2.6 
5.0 
9.5 

0.1 
0.3 

5.5 


-Si 


Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unwei^ted  values  published 
in   this   table    for    earlier   years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
FEBRUARY   1953 


Temperature 

Precipitation 

11 

11 

1 

< 

|1 
ll 

to 

o 
M 

i 

1 

1 

« 

1 

• 

1 

No.  of  Day, 

3 
H 

>• 

a 

t 
« 

1 

S 
& 

Snow, 

Slut  HaU 

No 

of  Dart 

StalioB 

Max. 

MlD. 

1 

1| 

SI 

Is 

J 

8 

8 

s 

si 

St 

.°l 

=  1 
"i 

i! 

WESTERN  DIVISION 

REAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  ?  W 
HENDERSON  tt    SW 
HTCrMAN  1  E 

%3.a 

53.8 
54.7 
53.8 
53.3 

31.6 
32.8 
30.8 
31.1 
32.4 

42.7 
43.3 
42.8 
42,5 
42.9 

4.8 

3,5 

6,1 

65 
65 
65 
65 
67 

20 
20 

20+ 

20 

28 

18 

17 
16 
14 
20 

1  7+ 

616 
603 
615 
626 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
16 
18 
17 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1.65 
1.75 
1.41 
1.14 
3.88 

-  1.79 

-  1.37 

-  1,96 

-  1,80 

.58 
.92 

.56 

.60 

1.45 

11 
21 
11 
20 
11 

.0 
.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

4 

0 
0 
0 
0 

1 

HOPrlNSVILLF  7    E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLF  1  SE 
MAYFIELD  7  S 
MURRAY 

53.9 
55,3 
55.1 
54.6 
56.1 

30.8 
30.8 
31. B 
32.5 
32.6 

42.4 
43.1 
43.5 
43.6 
44.4 

3.1 

3.1 

3,5 
3.5 

64 
65 
65 
64 
68 

3  + 
27 
20 
20 
27 

19 
15 
18 
17 
19 

1  7+ 

609 
599 
596 
569 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
19 
18 
15 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

2.86 

1.34 
2.94 
2.88 

-  1.04 

-  .41 

-  1.11 

1.45 

.46 
1.23 
1.53 

12 

6 
11 
11 

.2 

T 

.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 

T 

12 

0 

3 
2 

0 

1 

1 

OWENSHORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

53.2 
51.8 
53.3 
55.3 
54.1 

31.5 
31.6 
30.3 
27,9 
31.6 

42.4 
41.7 
41.8 
41.6 
42.9 

6.0 

2.3 

2.8 
4,7 

65 
64 
65 
66 
65 

9 
2+ 

20  + 
27 

17 
19 
19 
11 
20 

17+ 

625 
644 

649 
612 

I 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

18 
16 
19 
20 

17 

0 
0 
0 
0 
0 

1.24 
2.71 
2.36 
1.99 
2.79 

-  1.61 

-  1.26 

-  1.36 

-  .67 

.48 
1.43 
1.07 

.55 

.83 

21 
20 
21 
11  + 
21 

.0 

T 
T 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

1 
3 

4 

0 

1 
1 

0 
0 

DIVISION 

42.8 

2.21 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORARE 

RARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

ROWLTNfi  GREFN  WR  AP 

RURGIN  niX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

51.8 
55.3 
51.9 
54.8 
54.2 

29.0 
29, B 
30.6 
31.0 
28.6 

40.4 
42.6 
41.3 
42.9 
41.4 

5,6 

2.7 

3.1 

62 
63 
64 
63 
63 

2  + 
2  + 

20 
2  + 

10 

12 
15 
21 
17 
15 

17 
17 
17 
17 
17 

681 
623 
657 
611 
653 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
19 
19 
17 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

.95 
1.76 
2.43 
1.31 
1.72 

-  1.87 

-  1.56 

-  1.89 

.33 
.74 
.89 
.55 

.70 

21 
21 
20 
21 
21 

T 
.0 

T 

T 

0 
0 
0 

0 

6 
8 
9 

4 
8 

0 
1 

3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT      R 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

53.0 
55.4 
47.8 
50.5 
51.6 

29.7 

28,7 
28.0 
28.5 
26.9 

41.4 
42.1 
37.9 
39.5 
39.3 

4.0 
3.3 
2.5 

62 
65 
60 
62 
63 

2  + 

10+ 

20 

3 

3  + 

15 
14 
13 
18 
16 

IT 

18 
17 
17+ 
18+ 

654 
639 
754 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

19 
18 
19 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

.78 
1.34 
1.05 
1.61 

.87 

-  1.88 

-  1.50 

-  2.05 

-  2.50 

.45 
.45 
.43 
.71 
.54 

21 

21 
11 
21 
21 

.0 
.0 

T 
T 
.0 

0 
0 

T 
0 
0 

17 

0 
0 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 

GREFNSeURG 

IRVINGTON 

LFITCHFIFLD 

LEXINGTON  HR  AIRPORT       R 

LODISVILLF  WR  AP            R 

51.4 
53,4 
53.6 
49.4 
50.9 

27.9 
31.2 
31.8 
29.4 
31.1 

39.7 
42.3 
42.7 
39.4 
41.0 

2.6 
5.4 
5.9 
4.9 
3.8 

64 
64 
64 
60 
63 

11 

2  + 
20 

2  + 
20 

18 
15 
16 
16 
17 

18 
17 
17 
17 

17 

629 
616 
713 
664 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

21 
18 
17 
19 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

1.98 
1.10 
1.63 
1.44 
.87 

-  1.63 

-  1.96 

-  1.88 

-  2.06 

-  2.12 

.83 
.28 
.60 
.55 

.45 

21 
11 
21 
20 
20 

,0 
.0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 

T 
0 

17 

2 
0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LOUISVILLE  WR  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  ?  W 

50.9 
55.4 
50.8 
55.5 
52.6 

33.3 
30.3 
25.0 
32.6 
29.4 

47,1 
42.9 
37.9 
44.1 
41.0 

4.3 

5.9 
2.1 

5.8 

64 
66 
62 
65 
62 

20 
11 

3 

9+ 
20+ 

17 
17 
15 
20 
13 

17 
17  + 
17 
17 
17 

633 

614 

580 
665 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
17 
25 
15 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

.82 
2.74 
1.60 
2.69 

.94 

-  2.17 

-  1,38 

-  1.98 

-  2.68 

.50 
1.04 

.67 
1.07 

.37 

20 
21 
21 
11 
21 

.0 
T 

.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 

1 
2 

0 

0 

1 

0 
2 

0 

SOMERSET  1  H 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

53.0 
52.9 
51.1 
53.7 

29.3 
30.9 
28. 1 
31.8 

41.2 
41.9 
39.6 
42.8 

5.2 

62 

63 
60 
66 

2  + 
2  + 
20 
3 

16 
19 

11 
20 

IB 
17+ 
17 
23 

659 
640 

705 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

20 
17 
19 
18 

0 
0 
0 
0 

2.49 

.00 

2.85 

-  1.91 

1.03 

.49 

1.15 

21 
21 
21 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

10 

6 
9 

2 
0 
2 

1 

0 

1 

DIVISION 

41.1 

1.56 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  50 

BARBOURVILLE 

RAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

52,6 
56.3 
51,1 
5?, 9 
52.6 

32.0 
29.4 
27.9 
2B.3 
30.8 

42.3 
42.9 
39.5 
40.6 
41.7 

5.3 
3.8 

59 
65 
63 
65 
63 

16  + 
2  + 

11 
1 

10 

17 
13 
16 
15 
19 

IB 

18 

18+ 

18 

17+ 

627 
615 

645 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
19 
21 
20 
19 

0 
0 
0 
0 

0 

1.53 
3.91 
4.13 
4.B1 
2.41 

-  1.77 

-  .84 

.42 

.87 

1.25 

1.56 

1.14 

12 
20 
21 
21 
21 

.5 

3.0 

.7 

10.0 

T 

T 
T 
1 
5 
0 

13+ 
15 
15 
15 

12 
11 
13 
16 

7 

0 

0 
0 

2 

1 
1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  ? 

FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  1* 

52.4 
51. 9M 
54.0 
52,7 
55.6 

28,4 
28. 9M 
27.5 
26,5 
28.7 

40.4 
40. 4M 
40.8 
39.6 
41. o 

4.0 
4.2 

62 
61 
62 
64 
64 

2  + 
20 

2 
19 

3 

14 
16 
12 
12 
12 

18 
17 
18 
18 
18 

682 
709 
671 
704 
638 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
21 
18 
22 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

3.41 
.83 
2,01 
1.57 
2.12 

-  1.08 

-  1.56 

1.20 
.37 
.93 
.67 

1.01 

20 
21 
21 
21 
21 

1.8 

T 
T 
T 
T 

1 
0 
T 
0 
0 

15 
13 

11 
4 

11 
9 
9 

1 

0 
0 
0 

1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  3? 
MIDOLESBORO 

53,9 

55,3 
49,6 
55,9 

25,3 

29,2 
26,3 
30.3 

39.6 

42.3 

38.0 
43.1 

3,4 
3.3 

69 

65 
61 
67 

3 

2* 

21 
10 

12 

13 
15 
14 

IB 

18 
18 
18 

632 
608 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

23 

19 
22 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.66 

3.12 
1.39 
5.43 

-  1.79 

1.04 

1,21 

,53 

1,86 

21 

21 

21 
21 

,3 
.0 

3.0 
.3 

3.2 

0 
0 

T 
T 
2 

16 

16+ 

15 

9 

7 

6 

10 

12 

1 
1 

0 
3 

MOUNT  STERLING 

PTKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  3? 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

53.1 
55.4 
49.6 
53.0 
52.4 

29.  3M 

32.8 

30.0 

28,3 

25.8 

41, 2M 

44.1 

39.8 

40,-' 

39.1 

6.6 
5.6 
2.8 

60 
64 
60 
61 
64 

2  + 
19 

3  + 
20 

3 

11 
18 
20 
14 
15 

18 

18 

17+ 

18 

18+ 

680 
578 

676 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
0 

17 
15 
19 
21 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
2.55 
2.26 
1.38 
2.00 

-  1.49 

-  .84 

-  1.08 

-  2.00 

.73 
.74 
,89 
.48 
•  85 

21 
15 
21 
12 
21 

T 

T 
.0 

T 

0 

0 
0 
0 

6 
9 
9 
12 
8 

2 
2 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

WILLIAMSBURG 

0 

0 

.0 

0 

11 

DIVISION 

40.9 

2.61 

1.1 

STATE 

41.4 

4.0 

2.09 

-  1.40 

.4 

Sm  lUforance  Notes  Following  Station  Index 
-    16   - 


DAILY  PRECIPITATION 


•3 

Day  oi  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4  1  5 

6 

7    8    9 

10   11  I  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19   20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26   27 

28   29  1  30 

31 

ADO I  SON  DAM  *» 

AOOLPMUS  1  N 
ALBANV 
ALLEN 
ANCHORAGE 

2.70 
3*97 
2t30 
•  9S 

.05 
.05 
.12 

7 
.07 

.15 
.33 

.23 

.21 
.08 

.11 

.38 

.19   .21 
.47   .65 
.19   .94 
.20   .23 
.29   7 

.09 
.10 
.33 

7     .35 

.02 

.03 

.19 

7 

.09 
.09 
.20 
.03 
7     .22 

1.05 
.97 

1.60 
.67 
.33 

7 

.08 

.07 

.01 

7 
.08 

.08 

7 

.05 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BAROSTOKN  S  J  PREP  SCM 
BAXTER 

l.i3 

3*91 
1.76 
t.l3 

7 

.15 

.02        * 

.04 

.05 

.25 

.07 

.04 
.52 

.41 

.49 
.12 

.03 

.70 

.12 
.02 
• 
.28 

.05  1 

29 
42 

77 
21 
05 

1.16 

.03   .02   .15 

7          .57 

.01 

.02        .45 

7 
.14 

.20 

7 

7 
7 

7 

7 

7 

.87 

.05 

.05 

1.16 
.40 
.85 
.74 

1.25 

.01 

7 
7 

7 

.02 

.04 

.10   .12 

.03 
.03 

7 
.10 

.10 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

1.65 

«.ai 

2.41 
2.43 
2.99 

T 
.02 

.09 

.04 

.48 

.09 

.18 

7 

.72 

.80 
.17 

.58 
.03 
.26 
.08 
.12 

77 
33 
60 
69 

7 
.06   .10   .80 
.27 
.38 
.05 

.03 

7 

.02   .01 

7 
7 

.30 

.14 

.19 

7 

.04 

.29 
1.56 
1.14 
1.12 

.93 

7     7 
7 

7 

.07 

7 

.04 

.04 

.11 

.04   7 
.02 

.13 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  HB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE  ^ 

2.B9 
2.»3 
1.24 
2.77 
3.03 

.05 

T 

T 

7          .67 

.15   .51 

.05 

.73 

7 

.41 

.18 
.01   .81   1 
.22 
.29 

.05 

83 

04 
61 

45 

.09 

T     .01 

.22        .02 

.10 
T     7     .69 

7 
7 

.15 

.06 
.02   .89 
7 

.05 
.25 

.96 

.68 
.90 
.92 

.02 

.07 
.01 
7 
.09 

7 

.01 

.05 

.10 

SURGIN  DIX  DAM 
BURKESVILLE 
6URNSIDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMP8ELLSVILLE 

1.31 
3.08 
3.67 
3.0! 
1.72 

.05 

.15   7 
.13 
.04 

7 

.06   7 

.28 
.15 
.11 
.40 
.32 

7 

.06   7 

.30 

7 
7     .16 
.06 
.73 
.37 

43 
78 
64 
97 
20 

7          7 
T     7     .28 
.49 

.06 

7 
7 
.04 

7 

7 

.15 

.20 

.12 

.0? 

.59 

1.16 
1.63 
1.12 

.70 

7 

7 

7 

.07 

7 

.07 

.04 

.06   7 

.11 

.01 

7 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  MILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

.78 
1.34 
2.10 
1.S8 
3.41 

.08 

.01        .07 

.05 
.29 

7 

.10 

.54 

.17 
.20 

.15 
.38 
.12 
.10 
.54 

09 
07 
53 

12 

.08 
.03 
.27 

.09   .37 

T 

7 

.05 

7 
.08   .05 
7    1.20 

.45 
.49 
.89 
.85 
.40 

7 
.01 

.07 
.05 
.20 
.06 

.03 

7     7 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CVNTHIANA  2 

DANVILLE 

1.0« 

3.37 

.91 

•  83 

1.61 

.12 

.05 

7 

.03 

7 
.07 

7 

.37 

.03 

.07 

.17 

.03 

T     .43 

.20 
.32 
.08 

02 
59 
18 

07 
48 

T          .09 

.90 

T          .03 

7 
7          .08 

7 

7 

7 
T 
7     7 

.37 
1.50 

7 
7 

.18 

.10 
.40 
.37 
.71 

7 
7 

7 

.02 

7 

.03 

7 
.12 

7 

7 

DELPHI  A  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

3.19 
3.09 
2.09 
1.72 
1.63 

.01        .01 
.04 

.05 

.44 
.65 
.04 
.46 
.25 

.18 

.05 
.19 
.10 
.18 
.33 

49 
35 
51 
32 

40 

.86 

.68 

7          .30 

.11 

7 

7 

.48 

.61 

7 

.16 

.04 

.64 

.44 
.85 
.60 
.94 

.03 

7 

.06 

.10   .11 

7 

.10 

7 

OUMNVILLE 
EDDVVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

1.99 
2.03 
2.35 
3.62 

1.05 

.03 
.05 
.01 

7 

.01 
.05 

.46 
.25 

.04 
.08 

.05 

.56   .02 

.20 

•  50 

•  10 
.11 

•  23 

60 
24 
66 
29 
12 

•  26 

.01 

.05   7     .95 

7          .04 

.10 
.14 

.02   .02 

.23 
7     .29 

•  10 

.08 

.70 
.49 
.98 

1.11 
.53 

7 
7 

.01 
.03 

7 

.06 
.06 
.02   7 

.10 

FARMERS 
FLEMINGS6URG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  fc 

2.01 
1.36 
1.61 
1.75 
.87 

.15 

.04 
.10 
7 
.04 

.08 
.16 
.06 
.31 

.05 
.02 
.12 

.02 

•  17 

•  11 

•  06 

•  20 
.12 

37 
16 
43 
05 
08 

7          .16 
.01        .17 
7          .13 
7          •Ol 
•  02 

.01 

7 

7 

7 

.02 

7 
.26 

.93 
.62 

•  63 

•  92 

.54 

.05 

.03 
.03 

.02   7 
.05 

.05 

.02 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

2.75 

2.27 

1.02 

.91 

.13 

7 

.67 

.15 
.11 
.10 

T 

.47 
.22 

•  08 
.15 

.16 

54 
49 
48 
21 
09 

•02        •SI 
•  04 
.02 

.01 

7     7 

.78 
.04 

1.07 
I. 18 
.94 

.50 

.03 
.05 
.04 

.07   .01 
.02 

7 

T 

GLASGOW 
6LEN0ALE 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENSBURG 

2.09 

.83 
1.57 
1.98 

.02 
7 

■  02 
.07 

.44 
.36 

.02 
.03 
.40 

.11 

.12 
.10 
.20 
.21 

55 
42 
09 
20 
55 

.15 

.02        .08 

7          .23 

.10 

7 
7 

.05 

7 

.70 

.38 
.67 
.83 

.06 

.02 

7 

.03 
.02 
.03 
.10 

7 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NH 
HAZARD  WATER  WORKS 

.92 

1.27 
1.41 
1.46 
2.72 

.04 

7 
.05 

.02 

.30 
.06 
.33 

.51 

.17 

.04 
.29 

.01 
.96 
.15 

.05 

29 
41 
09 
28 
35 

.01   .02   .OS 
.03 

7 

.46 

.06 

.10 

7 

.03 
.07 
.10 

.33 
.51 
.37 
.45 
1.07 

7 

7 
T 

.03   7 

7 
.02 

■  04 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HtCKSVlLLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.12 

1.14 
3.88 
2.67 
1.36 

.02 
.10 
.02 

.06 
.17 
.50 
.51 
.15 

.16 
.05 

7 

.10 
.17 
1.45 
.63 

.08 

38 

r 

30 
91 

35 

T          .30 

7 

.05 

.09 

7 

7     .60 

.05   .64 

.21 

.01 

1.01 
.20 
.74 
.81 
.66 

^ 

7 

.05 

.02 

.04 

7 

.02 

7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

HVDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

2.66 

3.75 
1.10 

T 

.02 

.15 
1.31 
.24 

.30   .15 

.06 
.81  1 
.53 
.46 
.28 

31 

45 

45 

.29 
.64 
.03 

.35 
.23 

1.04 
.74 
1.27 

.27 

7 
.02 

.09 

.03 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 

2.56 
2.40 
1.58 
2.26 
2.43 

.07 
.02 

7 

.06 
.23 
.24 
.53 

.20 

.28   7 
.12 

7 

.49 

.17 

.59 

.14 

72 
10 
26 
24 

.35 

.65 

7     .02 

7 
.17 

.04 
.42 

7     ,26 

.14 

1.09 
.44 
.55 
.64 

1.05 

T 

.05 

.27 

.03 

.05 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

2.71 
1.63 
1.44 
2.11 
2.24 

.03 

.05 
.05 

7 

.21 
.38 

.18 
.20 
.14 

.30 

.05 

.22 
.15 

.44 
.06 
.14 

53 

64 
51 

.15        .44 

7          .03 

.08 

.20 

.40 

7 

.06 

.55 
.05 

7 

.80 
.60 
.09 
.85 
.86 

.07 

7 

.03 
.07 
.04 

7 

7     7 

.05 

7 
7 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

.84 
2.35 

.87 
1.23 

.82 

7 
.03 

7 

.10 
.01 

.05   .09 
.12 

.05   .07 

.25 

.18 

.19 

7     .21 

.18 

7     .20 

16 
45 

r 

13 

r 

7 
.03        .32 

.01   .06 
7          .05 
7     7 

.15 

7 

7     .45 

.01 
7     .50 

.36 
.90 

.73 

.04 

T 

T 

.02 

7 

7 
.04 

.01 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELO  SUBSTA 

2.86 
1.34 
2.74 
3.12 
2.76 

7 

T          T 

.60 
•  46 
.72 
.31 
.61 

.37 

.10   .49 
.21 
.97 

.70 

r 

18 
30 
98 

40 

7 

.04 
.90 

T 

.07 
.01 
.15 
.50 

1.71 
.42 
1.04 
1.21 
.55 

T 

.06 

MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MIDDLESBORO 
MIDWAY 

2.94 
1.39 
3.33 

5.43 
1.11 

.06 

.07 

.04 

.01 

.79 
.06 
.20 
.08 
.13 

.09 
.25 
1.26 

7    1.23 

.07 
.12 
.07  1 
.10 

40 
91 
22 
20 

.02        .10 
7          .36 
7          .90 

7          .06 

7 

.04 

.05 

7 

7 
7 

7     .77 

.04 
.14 
.04 

.15 
.53 

1.55 
1.86 

.47 

T 

7 

.04 

.05 

.03 

.04 

.02 
.08 
.04 
.03 

.06 
.08 

MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 
MURRAY 

1.86 

2.13 
2.30 
2.88 

T 

T 

.05 

.46 
.16 
•  30 
.56 
.29 

.16 

.20 
.03 
.66 
.10 
7    1.53 

40 
89 

r 

62 

r 

.39 

7          .24 
.09 

7 

.16 

7 
7     .90 

.78 
1.59 
.73 
.92 
.16 

.10 

T 

.02 
.02 
.10 
.05 

7 

.03 

7 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  33 

0WENS60R0 

0WENS8ORO  DAM  46 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

2.25 

.97 
1.24 
1.24 

2.71 

7 

.60 
.02 
.22 
.26 
.61 

.02 

.35 

.14 

.19 

.18 

.19   .40 

17 
10 
09 
09 

r 

7          .03 

.01 

7 

7 

.33 

T 

.25 

.02 

.08  1.43 

.80 
.56 
.48 
.67 

T 

.02 
.02 

7 

.08 

7 

.03 
.01 

PAOUCAM 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

2.36 
2.60 
2.55 
4.10 
1.99 

7 
.12 

7          7 

7 

7 
.05 

.41 

7 

.17 

.10 

.50 

.29 
.09 
.57 

.28 
.04  1 
.55 

13 
65 
16 
01 

T          7 
T          .42 
7          .74 
.03        .43 

.09 
.14 

7 
7 
7     7 

.33 

7 

.57 
.14 
.39 

1.07 
.95 
•  45 

1.40 
.95 

T 
.03 

7 
.12 

.08 
.02   7 

.07 

.04 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUHSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

1.96 
2.26 
1.32 
2.79 
2. 83 

.10 

7 

.34 
.61 
.60 

.08 
.15 

.08 
.14 
.16 
.94 
.93 

90 
58 
15 
66 
65 

.30 
.29 

.07 
.08 

7 

7 
7 
.07 

.12 

1.00 
.89 
.60 
.83 
.75 

7 
.06 

.08 
.10 

.04 

.05 

7 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

FEBRUARY 

19M 

•3 

Day  of  month 

Station 

o 

H 

1   2  1  3 

4  1  5   6 

7  1  8   9 

10   11 

12 

13  1  14   15 

16   17  1  18 

19  1  20 

21 

22   23   24 

25 

.26  1  27 

28   29   30 

31 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

Ii60 

.38 

.15 

.35 

•  05 

T 

.67 

T 

5ALVISA  LOCK  6 

1.22 

.01 

•  16 

.08 

.33 

T          .05 

•  01 

.52 

•  04 

•  0? 

SALYERSVILLE  2 

RECORD  MISSING 

SCOTTSVILLE 

2.69 

.OA 

•  38 

1.07 

•  05 

•  06 

1.02 

.03 

•  04 

SEBREE  WATER  WORKS 

1.60 

T 

•  37 

T     .26 

T 

T     ^29 

.68 

T 

T 

T 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

1.93 

.03 

.41 

.45 

.10 

.41 

.53 

SHELBYVILLE  2  W 

•  94 

.05 

.18 

.15 

.10 

.01         .01 

T 

T 

•  37 

.06 

.01 

1 

SHEPHERDSVILLE 

.96 

.15 

.11 

.16 

.06 

•  45 

.03 

SOMERSET  1  N 

- 

.06 

T 

•  02 

.37 

.40 

.02   .36 

.52 

1^10 

•  04 

SPRINGFIELD 

1.S2 

T 

.32 

.13 

.37 

•  06 

T 

•  64 

T 

T 

STEARNS  2  N 

♦  .02 

.46 

.16 

.09 

.77 

•  48 

.38 

1.54 

.07 

.07 

SUMMER  SHADE 

2.1.9 

.65        .02 

.29 

.74 

.11 

.21 

1.03 

.02 

.02 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.87 

.10 

T          .26 

.14 

.20 

.75 

•  19 

T 

.11 

1.05 

.07 

TAYLORSVILLE 

1.29 

.04 

.21 

.05 

.22 

T 

.77 

T 

TOMPKINSVILLE  2 

3.12 

.14 

.04         .17 

.12 

.24 

.75 

•  23 

.21 

1.10 

.06 

•  C6 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.30 

.15 

.03        .35 

.61 

.62 

.02   .17 

1.07 

.07 

•  01 

TYRONE  LOCK  5 

I.IS 

.02 

.15 

T 

.05 

•  26 

•  06 

T 

.58 

.03 

.03 

UNIONTOWN  DAM  A9 

1.17 

.07 

.17 

.02 

T 

•  23 

.68 

T 

T 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.50 

.09 

.14 

T 

T 

.48 

T          •lo 

T 

T 

.69 

T 

T 

T 

VANBUREN 

1.22 

.28 

.08 

.25 

T 

.52 

.04 

.05 

VANCEBURG  DAM  32 

1.38 

.03 

.03 

.05 

•  48 

.02        ^19 

.01 

.44 

•  01 

.03 

.05   .04 

WAYNESBURG  6  E 

2.82 

.05 

.18 

.13 

•  75 

•  29 

.05 

.07 

1.25 

.05 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.00 

.05 

.15 

.12 

•  43 

T          .22 

.10 

.85 

T 

.06 

WESTPORT 

1.27 

.10 

.25 

•  10 

.10 

.72 

T 

T 

WILLIAMSBURG 

- 

- 

- 

.28 

•  59 

.60 

•  02 

.01   .73 

.97 

.09 

•  01 

WILLIAMSTOWN 

.99 

.07 

.30 

.02 

.08 

.49 

.03 

WILLOW  LOCK  13 

2.6A 

.11 

.10 

.12 

•  49 

.55 

1.22 

.02 

•  03 

WOLF  CREEK  DAM 

2.BS 

.13 

T          .13 

.12 

•  81 

.25 

.14 

1.15 

.06 

•  06 

WOODBURY  LOCK  4 

1.65 

T 

.35 

.26 

•  43 

.05 

.01 

.49 

.06 
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Tables 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

[PE 

:rj 

IT 

UR 

ES 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1953 

Day 

Ol  Month 

1 

Slotjon 

I        2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

45 
28 

62 
26 

43 
33 

46 
20 

57 
25 

53 
36 

53 
26 

54 
23 

59 
27 

59 
38 

56 

44 

50 
33 

44 
29 

52 

24 

42 
29 

58 
25 

34 
12 

56 
18 

58 

35 

62 

47 

60 
27 

38 

17 

56 
23 

60 
31 

47 
35 

53 

40 

52 

41 

50 
20 

51.8 
29<0 

ASHLAND  DAM  ?9 

MAX 
MIN 

53 
37 

55 
22 

51 
34 

44 
29 

50 
25 

49 
47 

48 
33 

51 
29 

53 
25 

51 
28 

51 
37 

57 
38 

47 
34 

58 
25 

52 
38 

59 
28 

54 
22 

54 
17 

59 
27 

54 
47 

59 

49 

39 
24 

55 
20 

55 
30 

52 

37 

55 

43 

67 
43 

62 
27 

52.6 

32.0 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

56 

43 

65 
24 

61 
28 

50 
29 

58 
19 

56 
44 

50 
30 

55 
23 

62 

21 

65 

35 

62 

40 

55 

31 

43 
31 

53 

19 

51 

30 

56 
20 

55 
23 

55 
13 

62 
25 

62 
46 

63 
38 

45 
23 

53 
17 

53 
29 

52 

37 

55 

39 

62 

41 

60 
26 

56.3 
29.4 

8AR0ST0WN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

51 
31 

63 
26 

63 
37 

45 
21 

59 
24 

57 
39 

52 
26 

54 
22 

60 
26 

63 

40 

63 

45 

55 
32 

43 
29 

52 

24 

51 
31 

56 
25 

56 
15 

56 
18 

59 
35 

63 
49 

63 

27 

50 
19 

55 
23 

56 
31 

49 
36 

63 
40 

53 
42 

49 
21 

55.3 
29.8 

BAXTER 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
28 

56 
29 

57 
31 

49 
22 

56 
23 

47 
34 

51 
26 

50 
24 

58 
25 

63 
37 

57 
45 

45 
33 

40 
22 

50 
22 

42 
22 

52 
23 

36 
16 

49 
16 

55 
32 

62 

44 

48 
27 

40 
18 

51 
19 

46 
32 

50 
39 

52 

30 

59 
28 

51.1 
27.9 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

50 
30 

63 
28 

55 
36 

51 
24 

57 

30 

56 

38 

53 
28 

55 
24 

63 
29 

63 

45 

57 
48 

49 
32 

44 
30 

51 
27 

45 
29 

57 
28 

35 
18 

59 
22 

58 
36 

65 
50 

61 
27 

47 
20 

56 
32 

48 
34 

47 
38 

63 
39 

58 
39 

51 
25 

53.8 
31.6 

BENHAM 

MAX 

MIN 

65 
42 

62 
25 

59 
27 

58 
27 

45 
22 

55 
23 

48 
34 

50 
24 

50 
26 

59 
32 

63 

33 

57 
43 

44 
31 

45 
32 

46 

30 

52 

20 

50 
21 

35 
15 

52 

17 

60 
31 

64 
45 

48 
24 

50 
16 

54 
22 

44 
34 

64 
34 

62 

38 

59 
24 

52. 9 
28.3 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

47 
35 

62 
25 

49 
38 

44 
23 

58 
26 

50 
31 

49 
26 

51 
26 

59 
31 

63 

40 

57 
47 

55 

32 

42 

30 

52 
26 

41 
30 

57 
28 

52 

19 

54 
19 

58 
30 

61 

51 

60 
29 

38 

21 

54 
26 

49 
34 

52 
36 

53 

40 

54 
36 

52 
26 

52.6 
30.8 

BOWLING  GREEN  W8  AP 

MAX 
MIN 

51 
32 

62 

28 

45 
31 

48 
26 

59 

28 

54 
35 

54 

30 

55 
26 

61 
28 

61 

42 

57 
38 

38 

43 
28 

49 
25 

43 
29 

56 
27 

36 

21 

55 
23 

57 
36 

64 
46 

47 
26 

40 
23 

53 
22 

48 

34 

49 

37 

53 

39 

63 

39 

53 
27 

51.9 
30.6 

BURG  IN  01 X  0AM 

MAX 
MIN 

52 
35 

63 
26 

63 
35 

46 
24 

57 
24 

55 
45 

51 
28 

53 
25 

61 
29 

61 
38 

60 

44 

57 
34 

42 

30 

54 
26 

50 
32 

57 
26 

56 
17 

56 
19 

57 
34 

61 
50 

60 
30 

47 
21 

57 
24 

52 
31 

50 
36 

53 
40 

54 
41 

50 
26 

54.8 
31.0 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

53 
33 

62 

27 

56 

33 

48 
22 

59 
24 

56 
29 

53 
26 

58 
23 

62 

25 

63 
39 

58 
43 

56 

30 

42 
26 

50 
24 

49 
30 

56 
24 

44 
15 

55 
18 

60 
33 

62 

47 

62 
28 

40 
19 

55 

21 

47 
30 

49 
35 

53 

36 

58 
36 

51 
24 

54.2 
28.6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

52 

31 

62 

31 

57 
34 

45 
21 

55 
24 

54 
40 

53 
26 

54 
22 

54 
25 

57 
31 

57 
40 

56 
34 

43 
30 

51 
26 

48 
29 

56 
27 

47 
15 

55 
17 

57 
34 

62 

48 

62 

28 

38 
19 

52 

27 

52 

30 

46 
36 

53 
42 

57 
40 

49 
25 

S3.0 
29.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

MIN 

49 
29 

64 
22 

57 
36 

48 
18 

60 
21 

59 
39 

53 
29 

56 
20 

62 

21 

65 

40 

61 
45 

55 
33 

46 
30 

52 

20 

48 
31 

58 
22 

52 
15 

58 
14 

61 
39 

65 
49 

63 
29 

41 
15 

58 
22 

50 
29 

49 
35 

55 
39 

55 

42 

51 
19 

95.4 
28.7 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

51 
30 

62 
26 

55 
31 

47 
25 

56 
22 

51 
41 

49 
28 

51 
22 

59 
22 

62 
37 

58 
46 

56 
32 

40 
23 

50 
19 

42 
27 

55 
22 

33 
18 

53 
14 

59 
28 

61 
49 

62 
29 

38 
21 

52 

16 

46 

30 

50 
38 

54 
37 

60 
38 

54 
24 

52.4 
2S.4 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
24 

56 
23 

46 
26 

44 
20 

53 
29 

50 
35 

48 
28 

49 
24 

53 
23 

50 
34 

55 
36 

36 
32 

37 
28 

48 
25 

41 
27 

51 
21 

29 

13 

52 

IB 

53 
36 

60 
48 

59 
25 

33 
19 

52 
26 

51 

33 

45 
33 

49 
39 

51 
34 

44 
25 

47.8 
28.0 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

49 
31 

59 
23 

57 
31 

43 
26 

56 
21 

51 
40 

50 
23 

52 
21 

56 
32 

54 
42 

54 
32 

41 
30 

52 
24 

49 
31 

55 
24 

46 
16 

53 
17 

57 
33 

61 
41 

60 
30 

38 
20 

55 

25 

53 
29 

48 
35 

52 

40 

51 
40 

50 
22 

SI. 9 
28.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

53 

35 

46 
26 

62 

27 

48 
22 

45 
22 

57 
30 

45 
29 

50 
29 

54 
29 

61 

31 

61 
39 

55 
33 

35 

30 

42 
26 

51 
29 

44 
27 

55 
18 

35 

18 

54 
22 

57 
37 

61 
32 

40 
22 

40 
22 

56 
28 

50 
35 

49 
36 

53 
40 

55 
25 

50.5 
28.5 

FARMERS 

MAX 
MIN 

56 

35 

62 
22 

61 
27 

45 
28 

58 
20 

57 
41 

50 
27 

52 

22 

57 
22 

57 
29 

56 
37 

57 
33 

40 
31 

54 
18 

45 
33 

57 
22 

55 
17 

55 
12 

58 
24 

60 
35 

61 
33 

42 

21 

55 
16 

54 
23 

52 
35 

52 

41 

53 
42 

52 
23 

54.0 
27.5 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

46 
30 

64 
30 

59 
32 

47 
27 

62 

35 

58 
38 

53 
31 

58 
29 

63 
33 

59 

47 

59 
44 

45 
33 

41 
31 

51 
30 

43 
29 

56 
29 

37 
17 

59 

27 

60 
39 

65 

51 

54 
26 

42 
21 

55 
29 

50 
33 

48 

40 

55 

37 

60 

41 

49 
28 

53.8 
32.8 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

57 
34 

46 
26 

63 
26 

43 
23 

48 
23 

56 
23 

49 
27 

52 
24 

56 
24 

61 
27 

60 
38 

58 
34 

38 
31 

45 
24 

52 

24 

45 
28 

57 
18 

36 
16 

56 
16 

59 
32 

63 

34 

41 
23 

40 
22 

57 
25 

52 

30 

49 
36 

53 
41 

54 
26 

51.6 
26.9 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

48 

31 

60 
19 

51 
31 

43 
17 

58 
17 

50 
35 

48 
29 

54 
31 

54 
21 

55 
25 

56 
30 

55 
35 

38 
29 

55 
17 

43 
28 

58 
21 

55 
19 

54 
12 

64 
22 

58 
32 

60 
34 

39 

24 

55 

17 

54 
27 

51 
35 

54 
42 

55 
40 

50 
23 

52.7 
26.5 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

55 
36 

49 
27 

62 

27 

49 
25 

46 
24 

60 
24 

t] 

51 
24 

54 
25 

59 
25 

64 
40 

57 
34 

37 
31 

43 
23 

50 
28 

44 
24 

57 
20 

35 
18 

55 
22 

60 
34 

62 

33 

40 
23 

40 
20 

54 
32 

48 
32 

49 
38 

54 
40 

69 
26 

51.4 
27.9 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

50 
30 

64 
27 

56 
35 

49 
25 

56 

34 

54 
36 

55 
26 

57 
22 

61 
28 

62 

43 

55 
50 

55 
31 

55 
32 

49 
23 

49 
27 

58 
31 

40 
16 

59 
22 

58 
38 

65 
49 

65 
26 

42 

17 

56 
25 

49 
32 

46 
38 

64 
37 

60 
40 

53 
23 

54.7 
30.8 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

54 
39 

62 
23 

64 
29 

53 

30 

58 
18 

55 
36 

61 
30 

53 
21 

60 
22 

59 
30 

59 
39 

57 
34 

43 
32 

52 
17 

52 

35 

59 
20 

56 
22 

55 
12 

60 
25 

61 
40 

61 
38 

44 
22 

56 
15 

54 
28 

53 
37 

55 
41 

57 
31 

53 
24 

55.6 
28.2 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

48 
28 

63 
27 

58 
33 

50 
24 

58 
33 

57 

39 

55 
29 

57 
31 

62 
32 

60 
45 

59 
34 

47 
32 

45 
30 

50 
28 

48 
27 

55 
28 

36 

14 

58 
25 

64 
36 

65 
48 

62 
24 

40 
18 

57 
29 

49 

33 

46 
39 

55 
39 

54 
40 

49 
26 

53.8 
31.1 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

52 
32 

50 
30 

52 
30 

50 
29 

48 
28 

56 
32 

63 
36 

62 

35 

60 
36 

63 

40 

58 
48 

58 
30 

42 
28 

46 
30 

50 
30 

50 
34 

56 
20 

38 
25 

59 
40 

59 
42 

60 
23 

40 
20 

43 
26 

55 
33 

60 
40 

50 
38 

56 
42 

67 
30 

53.3 

32.4 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

68 
30 

52 
23 

69 
24 

56 
28 

45 

18 

57 
19 

51 
34 

50 
24 

50 
20 

53 
22 

58 
31 

60 
39 

44 
32 

41 
27 

54 
18 

57 
19 

55 
22 

30 
12 

55 
15 

62 
27 

60 
41 

53 
17 

55 

15 

52 

18 

52 

30 

57 
39 

53 

37 

69 
26 

53.9 
25.3 

HOPKINSVILLE  2  E 

MAX 
MIN 

52 
32 

50 
30 

64 
32 

44 
26 

53 
31 

57 
38 

58 
30 

60 
25 

58 
32 

62 

40 

60 
48 

58 
32 

42 
30 

45 
26 

52 
29 

55 

27 

57 
19 

40 
21 

58 
38 

59 
45 

64 
26 

40 
20 

43 
22 

55 
28 

68 
36 

48 
36 

54 
36 

63 
27 

53.9 
30.8 

INEZ 

MAX 
MIN 

45 
36 

50 
22 

60 
30 

59 
29 

58 
32 

60 

35 

55 
38 

53 
24 

63 
28 

64 
29 

59 

59 

43 
25 

55 
23 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

48 
30 

64 
27 

50 
37 

49 
24 

58 
29 

54 
38 

58 
28 

57 
25 

62 

30 

64 
43 

57 
47 

49 
33 

46 
30 

50 
27 

45 
28 

58 
27 

37 
15 

56 
21 

58 
38 

64 
51 

61 
27 

41 
18 

57 
26 

46 
32 

47 
36 

53 
40 

65 
43 

51 
23 

53.4 
31.2 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

50 
32 

62 

29 

57 

39 

47 
25 

57 
32 

55 
38 

52 
31 

54 
27 

61 
34 

62 

44 

59 
46 

56 
32 

42 
28 

49 
26 

46 
29 

57 
27 

39 
16 

56 
20 

58 
38 

64 
50 

61 
28 

40 
19 

56 
26 

49 
35 

47 
38 

53 
39 

62 
39 

51 
25 

53.6 
31.8 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 
27 

60 
26 

43 
29 

44 
24 

55 

28 

51 

35 

49 
29 

51 
26 

57 
30 

57 
37 

55 
39 

39 
32 

40 
28 

50 
26 

40 
27 

55 
25 

32 
16 

53 
19 

56 
34 

60 
48 

53 
26 

37 
21 

53 
25 

49 
34 

48 
36 

50 
38 

51 
35 

49 
24 

49.4 
29.4 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

47 
30 

62 
26 

47 
29 

47 
25 

58 
29 

50 

34- 

51 
30 

54 
27 

60 
32 

61 
41 

57 
36 

37 
34 

44 
31 

51 
28 

42 

30 

57 
25 

33 

17 

56 
22 

68 
39 

63 

48 

49 
27 

38 
23 

55 
30 

49 

34 

47 
37 

52 
42 

53 
38 

48 
27 

50.9 
31.1 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

47 
32 

62 

31 

50 
31 

46 
27 

57 
33 

50 
40 

52 

34 

53 
32 

58 
33 

60 
42 

57 
36 

36 

35 

43 
32 

50 
31 

44 
31 

56 
25 

34 
17 

56 
24 

58 
43 

64 
50 

50 
28 

38 
24 

55 
32 

49 
39 

46 
39 

52 
42 

53 
39 

48 

31 

50.9 
33.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

53 
30 

64 
28 

61 
34 

56 
26 

62 
31 

60 
34 

57 
28 

60 
23 

64 
31 

62 

48 

58 
44 

44 
32 

46 
28 

50 
27 

47 
26 

54 
32 

38 
17 

58 
25 

60 
40 

64 
48 

48 
24 

43 
15 

58 
22 

55 
32 

49 
40 

55 
36 

65 
35 

57 
25 

55.3 
30.8 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

58 
30 

64 
26 

56 

37 

51 
23 

58 
27 

58 
36 

54 
29 

57 
25 

64 
28 

63 

45 

58 
46 

52 

33 

52 

31 

50 
26 

49 
29 

55 
32 

36 
18 

58 
20 

59 
39 

65 
56 

60 
27 

42 
18 

59 
30 

52 
32 

47 
40 

54 
39 

60 
43 

52 
24 

55.1 
31.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

53 
34 

64 
26 

60 
35 

52 
20 

60 
24 

56 
40 

54 
26 

56 
22 

62 

25 

63 

42 

66 
49 

55 
33 

43 
30 

50 
24 

47 
32 

58 
23 

60 
17 

55 
17 

60 

40 

62 
51 

62 
29 

40 
18 

55 
21 

52 
32 

48 
37 

54 
38 

60 
39 

54 
24 

55.4 
30.3 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

54 
42 

65 

24 

58 
28 

50 
30 

58 

19 

53 
44 

50 
31 

53 
21 

61 
21 

65 

31 

60 

41 

57 
32 

40 
33 

54 
18 

50 
31 

58 
20 

54 
24 

55 
13 

59 
25 

63 
45 

63 
39 

40 
22 

54 

15 

50 
28 

53 
38 

54 
40 

60 

40 

56 
23 

55.3 

29.2 

Se«   r«  to  re  IK 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY    19»3 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAYFIELO  2  S 

MAX 

MIN 

50 

63 
30 

58 
36 

54 
26 

61 
35 

61 

34 

56 
32 

58 
29 

63 
37 

68 
46 

68 
46 

50 
31 

44 
26 

49 
29 

47 
27 

56 
34 

39 
17 

56 
26 

58 
39 

64 
49 

56 
23 

42 
20 

55 
27 

61 
35 

47 
39 

64 
35 

63 
37 

68 
31 

64.6 
32.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

58 
35 

48 
22 

59 
23 

38 
29 

44 
20 

58 
20 

47 
27 

49 
25 

52 
23 

54 
22 

51 
30 

56 
36 

36 
32 

41 
22 

51 
22 

39 
23 

56 

17 

33 

15 

54 
17 

67 
36 

61 
46 

46 
21 

37 
20 

55 
23 

54 
30 

48 
36 

62 
42 

66 

22 

49.6 
26.3 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

59 
40 

59 
25 

58 

28 

53 
32 

58 
20 

54 

41 

55 

33 

55 
24 

63 
21 

67 
36 

59 
40 

55 

34 

48 
33 

51 
21 

48 
32 

54 

21 

63 
26 

52 

14 

60 
26 

56 
45 

63 

43 

45 
26 

64 
16 

61 
29 

50 

37 

56 
39 

66 
38 

62 

28 

55.9 

30.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

1,1 

60 
22 

56 
35 

44 
26 

58 
29 

51 
38 

51 
28 

51 
26 

58 
27 

60 
35 

66 
41 

54 
32 

47 
29 

53 
23 

49 
33 

56 

24 

51 
13 

53 

11 

66 
33 

60 
43 

60 
32 

45 
20 

65 

23 

53 
32 

51 
35 

52 
39 

52 

38 

49 
24 

53.1 
29.3 

MURRAY 

MAX 

MIN 

51 
34 

66 

29 

52 
33 

53 
28 

63 
32 

60 
38 

60 
30 

62 
26 

64 
31 

59 

44 

58 
49 

55 
34 

48 
29 

60 
28 

48 
29 

57 
33 

40 
19 

60 
25 

60 
42 

65 
51 

60 
25 

45 
20 

57 
25 

49 
36 

47 
40 

56 
36 

68 
42 

57 
■  24 

36.1 
32.6 

OWENSBORO 

MAX 

MIN 

50 
29 

63 
27 

55 

30 

51 
25 

55 
31 

54 
37 

54 
29 

56 
27 

65 
32 

62 

45 

56 
47 

49 
33 

43 
30 

50 
28 

44 
28 

55 
29 

35 

17 

57 
24 

59 
38 

64 
49 

61 
25 

39 

20 

66 
28 

64 
33 

45 
36 

64 
40 

54 
39 

48 
26 

S3. 2 
31.5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
31 

64 
29 

43 
33 

52 
27 

60 
34 

53 
35 

55 
30 

58 
29 

62 

33 

55 
50 

56 
36 

39 
32 

44 
31 

49 
31 

45 
30 

54 
25 

37 
19 

57 
30 

57 
40 

64 
33 

36 
24 

41 
20 

55 
27 

48 
35 

49 
38 

54 
36 

62 

39 

23 
28 

51.8 
31.6 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

53 
32 

48 

30 

65 

31 

54 
28 

53 
27 

62 
38 

54 
30 

55 
26 

59 
25 

64 
33 

57 
49 

59 

34 

39 
31 

46 
29 

51 
29 

46 

30 

55 
19 

36 
24 

69 
33 

69 
41 

64 
26 

37 
22 

43 

19 

56 
27 

50 
34 

49 
37 

55 
36 

63 
28 

53.3 
30.3 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

55 

44 

61 
27 

58 
31 

50 
33 

59 
22 

52 
46 

51 
38 

57 
30 

63 
25 

63 
30 

60 
37 

56 
36 

45 
34 

57 
23 

46 
33 

56 
25 

40 
28 

58 
18 

64 
28 

60 
48 

63 
44 

42 

30 

58 
21 

47 
31 

56 

40 

67 
43 

60 
43 

56 
30 

55.4 
32.6 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

51 

30 

61 
24 

58 
32 

54 
21 

61 
24 

61 
33 

57 

21 

60 
20 

62 

25 

69 
42 

68 
41 

43 
32 

47 
28 

50 
21 

47 
25 

56 

28 

37 
11 

60 
18 

59 

36 

66 

50 

69 

25 

44 

13 

57 
18 

56 
31 

48 
40 

55 
33 

66 
39 

66 
22 

56.3 

27.9 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

55 
34 

52 
26 

60 
29 

48 
24 

42 
24 

56 
35 

45 
29 

47 
24 

51 
30 

67 
37 

56 
39 

55 
32 

35 
30 

43 
2* 

51 
33 

47 
28 

55 
20 

32 
20 

53 
29 

66 

41 

60 
32 

36 
22 

36 
25 

53 
32 

49 
36 

50 
39 

61 
40 

63 
26 

49.6 
30.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

50 
30 

60 
31 

54 
33 

50 
25 

59 
27 

56 
33 

55 
29 

57 
24 

63 
29 

62 

43 

68 
62 

55 
33 

43 
30 

50 
26 

48 
29 

58 
27 

39 

20 

59 
23 

58 
39 

64 
48 

50 
29 

41 
21 

55 
26 

47 
34 

49 
39 

55 
38 

65 
40 

65 
27 

54.1 
31.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

55 
28 

45 
23 

62 

24 

44 
20 

46 
20 

57 
26 

50 
24 

58 
24 

54 
20 

60 
22 

61 
36 

56 
30 

36 
27 

44 
22 

50 
26 

42 
22 

58 

15 

34 
20 

64 
21 

59 
32 

61 
25 

39 
25 

40 
22 

56 
28 

46 
29 

48 
33 

52 
36 

56 

19 

50.6 
25.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

54 
36 

64 
30 

63 
36 

50 
24 

60 
28 

56 

41 

53 
28 

55 
25 

65 
29 

65 

41 

56 

51 

54 

33 

44 
31 

50 
28 

48 
33 

58 
30 

63 
20 

56 
22 

61 
40 

64 
51 

62 

30 

40 
22 

54 
24 

48 
35 

49 
39 

55 
39 

63 
41 

65 
26 

65.5 
32.6 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

48 
30 

60 
25 

55 
36 

46 
20 

57 
28 

54 
39 

52 

28 

54 
23 

59 
29 

68 
36 

55 

44 

55 
32 

43 
29 

51 
23 

48 
29 

56 
26 

41 
13 

65 
17 

68 
33 

62 

47 

62 
25 

38 
19 

55 
24 

49 

31 

47 
35 

52 
39 

53 
40 

49 
22 

52.6 
29.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

50 
39 

62 
26 

55 
31 

48 
26 

56 
24 

54 
27 

53 

26 

53 
24 

60 
25 

62 
39 

56 
46 

55 
31 

40 
29 

62 
21 

52 
33 

55 
23 

50 
21 

53 
16 

60 
32 

58 
46 

55 
32 

44 
21 

51 
18 

47 
31 

51 
36 

53 

37 

58 
37 

62 

24 

53.0 
29.3 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

50 
38 

63 
29 

50 
36 

48 
25 

58 
26 

52 

40 

51 
28 

53 
23 

61 
29 

63 
39 

56 
48 

55 

32 

43 
30 

60 
26 

46 
33 

56 

27 

38 
19 

55 
19 

60 
32 

61 
50 

59 
29 

40 
21 

52 

20 

46 
33 

49 

37 

53 
36 

62 

38 

52 

25 

62.9 
30.9 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

50 
32 

56 
23 

47 
31 

45 
27 

58 
23 

52 

39 

50 
30 

53 
26 

59 
23 

61 
30 

57 
34 

67 
36 

47 
31 

63 

23 

48 
28 

56 
22 

64 
16 

54 
14 

67 

30 

61 
39 

60 
23 

37 
22 

55 
22 

55 
29 

52 

37 

53 
36 

67 
38 

49 
26 

S3.0 
28.3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

52 
30 

50 
30 

64 
26 

57 
28 

55 
30 

52 
28 

50 
25 

51 
22 

53 
20 

62 
21 

59 
35 

66 
30 

46 
30 

42 
17 

55 

20 

44 
20 

56 

17 

37 
15 

65 
22 

67 
23 

62 

40 

40 
22 

40 
15 

58 
20 

51 
30 

53 
38 

55 
39 

64 
28 

62.4 
26.8 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

68 
38 

58 

48 

56 

31 

44 
32 

51 
22 

25 

56 
27 

52 
24 

52 
17 

60 
30 

61 
46 

61 
36 

41 
24 

53 
16 

51 

62 

38 

64 
43 

67 
27 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

49 
29 

57 
21 

56 
33 

40 
20 

54 
24 

53 
36 

50 
31 

50 
27 

60 
20 

50 
32 

53 
36 

53 
30 

39 
28 

50 
25 

48 
28 

53 
22 

52 

11 

52 

17 

55 

35 

60 
44 

58 
28 

36 
16 

54 
24 

56 

34 

48 
34 

61 
39 

64 
39 

50 
21 

61.1 
28.1 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

55 
43 

53 
32 

66 
32 

54 
32 

50 
28 

59 
28 

51 
34 

54 
27 

66 
28 

60 
30 

62 

42 

60 
36 

40 
38 

44 
27 

51 
29 

44 
27 

68 
2  7 

39 
21 

58 
22 

60 
39 

62 

40 

45 
26 

43 

20 

56 
31 

50 
36 

64 
41 

66 
42 

64 
30 

53.7 
31.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stabon 

hi 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WOLF  CREEK  DAU 

EVAP 

.03 

.04 

.06 

.01 

.01 

.06 

.05 

.06 

.07 

.12 

.06 

.03 

.01 

* 

.21 

.18 

.06 

♦ 

.12 

.18 

.17 

, 

« 

.25 

.02 

.05 

.12 

.16 

2.13 

WIND 

27 

33 

14 

16 

18 

105 

22 

15 

29 

20 

29 

76 

74 

30 

25 

80 

108 

49 

17 

103 

97 

58 

19 

10 

13 

33 

65 

69 

1254 

S««   reference   i 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCET 
FEBRDABT  1953 


Day  of  month 


20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 


ASHLAND  DAH  29 

BEKHAll 

BOWLING  GREEN  ITB  AP 

CORBIN  CAA  AP 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

DANVILLE 
FARMERS 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDIIAN  SETTLEMENT  SCH 
BOPKINSVILLE  2  E 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LODISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MATSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

OWENSBORO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PIKEVILLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQDIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


StdtiOD 


ADDISON  DAM  M5 
AOOLPHUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND    DAH    29 

BARBOURVILLE 

BAHDSTOWN  S.J.  PREP  SCM 

BAXTER 

BEAVER  DAM 


BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BURDINE  2  NE 
BURGIN  DIX  OAH 
BURKESVILLE 
BURNS IDE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  55E 
CLINTON 


HILL  LOCK  n 


COLLEGE 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CTNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DAVELLA 
DELPHIA  1  E 

OEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BF 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

OYER 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  P.  0, 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  fc 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 


GE5T  LOCK  3 
GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 

GREENS6URG 
GREENSBURG  HIWA' 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2   W 
HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  U 

HENDERSON  U   SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

MINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE  2  E 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURJT 

LEJTCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYO 

JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 
HARLAN 

MARSHALL 
MADISON 

MADISON 

WARREN 

WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 

PIKE 

MERCER 

CUMBERLAND 

PULASKI 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

MUHLENBERG 

BULLITT 

HICKMAN 

MADISON 
ADAIR 

ITLEY 
BOONE 
WHITLEY 

HARRISON 
MSON 
BOYLE 
MARTIN 

PERRY 


2139  KNOTT 


LOYD 
OHIO 

MUHLENBERG 
CASEY 

8RECKENR1DGE 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 


12791  ROWAN 
12903' FLEMING 
!290e' FLEMING 
29S3:  MADISON 
2q6llCRITTENDEN 


3203, HENRY 
3241  I  BARREN 

3252|hARDIN 
3358! BOONE 
3391  CARTER 

3A30! GREEN 
3*35, GREEN 
!3'.'-3  GREENUP 
31.51  MUHLENBERG 
3539  CHRISTIAN 


379S  CHRISTIAN 
3B1&  FULTON 
3621 [graves      [ 
3637| JESSAMINE 

3899, KNOTT 

39291  LARUE       I 

399*.  CHRISTIAN  ■ 
'■0931  LESLIE  | 
4134;MARTIN 

4i65| Breckinridge; 

Ul^t,^  BREATHITT    , 

AZ55i LETCHER 
<>369  JESSAMINE    i 
i*.!*!  LIVINGSTON   , 
46201  GARRARD 
4642  MARTIN 

4703i GRAYSON     I 

4746J  FAYETTE 

4755  CASEY       | 


37  16 

38  27 
36  52 


3  7  00 
37  Oi 
36  SB 
39  02 


36  58 
39  04 
36  50 


37  36 

38  59 
38  19 


36  52 

37  10 
37  52 


37  01 

37  37 

37  46 

37  29 

36  02 

37  21 


65  OB 
62  43 
65  33 


62  36 

63  53 
65  28 
83  20 

86  52 

62  57 
86  20 


36 

59 

64 

37 

36 

46 

6/ 

SB 

37 

20 

es 

21 

Ifl 

41 

«•> 

11 

37 

17 

67 

07 

37 

55 

65 

40 

63  33 

63  43 
63  44 


64  52 
66  34 
62  06 


64  53 

65  55 
es  55 

64  49 
82  57 

65  30 

65  30 

62  51 
67  12 
67  20 

66  54 

63  12 
63  11 
63  46 
87  37 

67  3* 
89  10 
66  30 
84  43 
82  59 


67  27 
63  22 
62  32 


86  16 
84  36 
84  55 


Obser 
vation 
time 


■  Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C,  HOMER  NOLAN 

E.  6.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L. 


JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSGN  SKAGGS 

EDWIN  E.  JOHNSOrj 
C.  W.  WILLIAMS 
MARVIN  M,  LEE 
THOMAS  A,  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  PRICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B.PICKETT 
CIVIL  AERO.  ADM. 
>.  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 
CHARLES  C.  HALL 

'.  COLDIRON 
BERTHA  OE  LONG 
RALPH  R.  BEALL 

HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  L.  HUFF 
.  D.  GIVENS 
INNIE  D.  TARTER 

LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 
FRANK  H.  LAWSON 

,  C.  C.  STAMPER 
BYRCN  F.  FLEMING 
MAURICE  B.  CARPENTEII 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 
W.  ATKINS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EMILY  M.  BEAN 
DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  1.  STATEN 


MRS.  MELL  I 


.INGLE 


CORPS  OF  ENGINEERS 

I.  LOVELL 
CLEATUS  E.BRINKLEY 

DAVID  K.  CARSON 

..  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

I.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 
CORPS  OF  ENGINEERS 

UABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 

MRS.  W.  K.  MORRIS 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 

HOSART  I  SON 
HUGH  J.  CARROLL 

■3  79-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 

6P   8A  GEORGE  D.  LITSEv 
110  MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
7A  PALLIA  L.  HANKLA 


Refer 


2  3  5 

2  3  6 

2  3  6 

2  3  6 


Obser- i 

Station 

i 

County 

1 

■s 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

d 

1 

-S 

1 

■a 

a 

I 

d 

a 

tables 

s 

& 

J 

J 

m 

A 

A 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

6*  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

» 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

3B  26 

84  58 

485 

6A  iCORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  5 

4882 

CLARK 

37  51 

64  02 

- 

MIDiMRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

37  06 

64  06 

MIDlU.  S. FOREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

564 

6A  IjuLIUS  M.  RANKIN 

c 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

S2,7 

600 

7A jFRED  PERRY 

3 

LOUISVILLE  eOWMAN  FLD 

JEFFERSON 

36  13 

65  40 

558 

f' ID  CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

36  11 

85  4* 

465 

MID 

MID 'U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

36  17 

85  46 

403 

6A|CORP5  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

36  15 

35  46 

457 

MID 

MIDIU.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  56 

66  60 

370 

6P 

&P  BLAINE  MALONE 

2  S  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

MIOiWILLARD  E.  FOSTER 

C 

MAOISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

435 

5P 

7A  HOMER  WEL80RN,  JR. 

2  3  5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

600 

5P 

5P| NATIONAL  PARK  SVC 

2  J  5   7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  9  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

68  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

9 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

66  38 

364 

5P 

SP 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  9  5 

KAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

36  36 

63  42 

524 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

MC  KEE  1  SE 

JACKSON 

37  26 

63  59 

950 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

3 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

36  36 

64  16 

- 

HIOJEDWARD  C.  GIFFORD 

C 

MIDDLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

63  43 

1190 

5P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  5  5   7 

MIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

SELL 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

SNEED  C.  FRIAR 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

36  IB 

84  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

' 

MONT  I CELLO 

5624 

WAYNE 

36  50 

64  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

9 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

6655 

ROWAN 

36  11 

83  26 

770 

MID 

H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

36  04 

63  56 

930 

5P 

6P 

FREO  CAHTMILL 

2  3  5 

MUNFOROVILLE 

5664 

37  16 

65  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

68  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  6   7 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

3B  18 

83  11 

762 

MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

C 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

360 

BA 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  39 

6033 

CAMPBELL 

38  56 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

*20 

6P 

VIRGIL  °.    CLARK 

2  3  5   7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

67  08 

*0* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACK EN 

37  04 

66  46 

410 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  37 

340 

6A 

6A' WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  6 

PAOUCAH  SCS  NURSERY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

68  35 

344 

mid; CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

JOHNSON 

37  49 

62  48 

620 

JESSE  FAIRCHILO 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

5P 

6P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

67  53 

629 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  AO 

63  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6605 

MADISON 

37  44 

64  16 

1000 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  6 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

38* 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HU5SELLV1LLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  9  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7064 

LOGAN 

36  60 

66  5* 

576 

TVA-663 

9 
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KENTUCKY  -  MARCH  1953 


0,  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


Unseasonably  warm  weather  prevailing  dur- 
ing January  and  February  continued  through 
March.   Both  daytime  and  nighttime  tempera- 
tures were  mostly  mild,  however  the  aver- 
age number  of  days  having  minimum  tempera- 
tures of  freezing  or  below  was  about  normal 
for  the  month.   Rainfall  was  frequent  and 
occasionally  heavy  with  the  amount  for 
the  State  a  little  more  than  one  half  inch 
above  the  mean.   Snowfall  as  in  the  pre- 
vious months  continued  light  with  the  total 
amount  one  half  of  the  normal.   Severe 
winter  storms  were  absent  and  damage  from 
other  storms  was  small.   Heavy  rainfall 
at  the  beginning  of  the  month  resulted  in 
some  high  water  at  several  locations  but 
flood  loss  or  damage  was  insignificant . 
Weather  during  the  month  was  generally 
favorable  for  farm  work  and  growing  crops. 

The  temperature  averaged  above  normal  over 
all  sections  of  the  State  with  the  western 
division  showing  the  largest  departure. 
The  month  opened  rather  cool  and  in  the 
first  ten  days  there  were  frequent  pro- 
nounced temperature  fluctuations  as  warm 
and  cold  air  masses  replaced  each  other 
quite  rapidly.   It  was  during  this  period 
that  most  locations  reported  their  lowest 
temperature  for  the  month.   Minimum  tem- 
peratures for  the  month  ranged  from  19° 
to  30°  at  all  stations.   The  period  of 
fluctuating  temperatures  was  followed  by 
two  weeks  of  consistently  above  normal 
temperatures,  with  daily  departures  rang- 
ing as  high  as  15°  to  20°.   Maximum  read- 
ings in  the  70 's  were  recorded  from  most 
locations  on  several  days  during  this 
interval.   It  was  also  during  these  two 
weeks  that  practically  all  stations  re- 
corded their  highest  temperature  for  the 
month  and  these  ranged  from  72°  to  80°. 
Following  this  warm  period  and  continuing 
up  to  the  last  day  of  the  month,  tempera- 
tures were  normal  or  below  for  the  entire 
period  with  frequent  frost  or  freezing 
temperatures.   The  mean  temperature  for 
the  State  was  48.8°  which  is  2.3°  above 
normal.   The  monthly  mean  temperature 
ranged  from  52.9°  at  Murray  to  44.2°  at 
Maysville,  Dam  33.   The  highest  tempera- 
ture for  the  month  was  80°  at  Mount 
Sterling  on  the  21st;  the  lowest  was  19° 
at  Grayson  on  the  10th. 


occasionally  moderate  to  heavy  occurred  on 
22  days  during  the  month.   Amounts  were 
generally  well  distributed  with  the  pro- 
gression of  larger  amounts  going  from 
northeast  to  southwest.   The  greatest  de- 
ficiency was  recorded  in  the  extreme 
northern  tip  of  the  State  along  the  Ohio 
River  where  rainfall  ranged  from  2  to  3 
inches.   The  southeast  was  also  deficient 
in  precipitation  with  totals  ranging  from 
3  to  4  inches.   The  greatest  excess  of 
precipitation  was  in  the  southwest  where 
totals  in  excess  of  9  inches  were  re- 
ported.  The  most  pronounced  periods  of 
heavy  state-wide  rain  were  the  2nd  to  the 
4th  when  amounts  were  generally  in  excess 
of  2  inches  except  in  the  southeast;  14th 
to  the  15th  with  totals  over  1  inch  except 
in  the  extreme  northern  counties;  and  22nd 
to  the  23rd  with  amounts  averaging  from 
1/2  to  1  inch.   Snowfall  was  reported  mainly 
at  the  beginning  of  the  month  with  the 
amounts  generally  light.   The  average  pre- 
cipitation for  the  State  was  5.49  inches 
which  is  0.69  inch  above  normal.   The  total 
amounts  recorded  at  the  various  locations 
ranged  from  9,72  inches  at  Murray  to  2,26 
inches  at  Freeburn,   The  heaviest  rainfall 
reported  in  any  one  day  was  2.71  inches 
at  Lexington  WB  Airport  on  the  3rd.   The 
monthly  average  of  snowfall  was  0.9  inch 
which  is  1.0  inch  below  normal.   The  great- 
est monthly  amount  of  snowfall  was  5.4 
inches  at  Ashland  Dam  29.   The  greatest 
depth  on  the  ground  was  5  inches  at  Oneonta 
Dam  35  and  Vanceburg  Dam  32  on  the  2nd. 

Weather  during  the  month  was  generally  favor- 
able for  farm  work  and  growing  crops.   The 
above  average  rainfall  was  needed  inasmuch 
as  the  soil  was  dry  at  the  beginning  of  the 
month.   Plowing,  preparation  of  seed  beds, 
and  spring  seedings  were  well  advanced  by 
the  end  of  the  period.   Many  tobacco  beds 
were  seeded  and  some  plants  were  up  in  the 
southern  and  western  parts  of  the  State. 
The  condition  of  grains  was  well  above  the 
average.   Pear,  peach,  and  plum  trees  were 
in  full  bloom  over  much  of  the  State.   Pas- 
tures that  were  not  damaged  by  the  drought 
last  year  were  in  excellent  condition  and 
along  with  small  grains  used  for  pasture 
were  furnishing  excellent  grazing  for  this 
time  of  year.   -  W.8. 


Precipitation  of  varied  intensities  but 
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Precipitation 
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11 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in   this    table   for   earlier   years. 


See   reference   notes    following   Station    Index. 
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FORDS  FERRY  DAM  50 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

61.7 
61.6 
61.6 
60.3 
61.9 

38.7 
40.0 
38.1 
39.6 
40,3 

50.2 
50.8 
49.9 
50.0 
51.1 

2.8 

2.2 
2.5 

74 
76 
73 
74 
75 

21  + 

21 

31 

31 

21 

25 
27 
22 
25 
30 

9 

8+ 

9 

8 

8+ 

450 
432 
460 
461 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
13 

11 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

6.02 
6.73 
7.39 
6.88 
8.11 

1.51 
1.76 
2.26 
1.37 

1.81 
1.40 
2.29 
2.24 
1.72 

3 
4 
3 
3 
3 

.0 
.0 
.0 

1.0 

T 

0 
0 

0 

T 
0 

1 

11 
11 

15 
16 
15 

5 
5 
6 
3 
6 

2 
3 
1 
2 
3 

HOPKINSVILLE  2  E 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELO  2  S 
MURRAY 

62.0 
64.5 
62.9 
63.2 
64.6 

37. 8M 

39,8 

39.2 

40.6 
41.1 

49. 9M 

52.2 

51.1 

51.9 

52.9 

•  8 
3.2 

2.5 
4.2 

72 
78 
74 
74 
78 

20+ 

20 

31 

20 

20 

26 
27 
25 

27 
28 

7 
26 

9+ 
8+ 
8 

390 
425 
398 
371 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 

11 

7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

9.51 
6.89 
6.25 
8.42 
9.72 

4,51 
1.57 

3,58 
4.17 

1.90 

1.92 
2.59 
2.11 

4 

3 
3 
3 

.0 

T 
.0 

T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

13 

14 
12 
15 
13 

5 
5 
8 

5 

2 
2 

4 

OWENSBORO  2  M 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

60.1 
60.5 
61.1 
63.5 
63.6 

39.4 
39.4 
37.9 
35.8 
40,3 

49.8 
50.0 
49.5 
49.7 
52.0 

2.9 

.5 
1.7 
4.7 

73 
75 
76 
75 
75 

31 
20 
21 

21  + 
31 

25 
28 
27 
23 
26 

8+ 
8+ 
1  + 
9 
9+ 

465 
460 

463 
397 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 

n 

13 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

5.66 
5.59 
6.29 
6.82 
7.18 

,84 

1.36 
1.86 
2.23 

1.68 
1.40 
1.25 
1.84 
1.38 

3 
14 
3 
3 
4 

.5 

T 
T 
.0 
.0 

T 
0 
0 
0 
0 

2 

11 
12 
12 
14 
8 

4 
6 
5 

6 

1 
3 
3 

5 

DIVISION 

50.7 

7.23 

,1 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

57.4 
61.8 
60.5 
61.1 
61.0 

35.3 
36.0 
38.0 
37.3 
36.1 

46.4 
48.9 
49.3 
49.2 
48.6 

2.0 

3.1 
2.1 

75 
74 
72 
75 
73 

21 
21  + 
31 
22 
22 

24 
21 
25 
24 
22 

8+ 
10 
9 

8+ 
9+ 

573 
490 
484 
481 
502 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
12 
10 

11 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

5. 25 
6.57 
7.54 
5.36 
4.67 

.82 

1.88 
.89 

1.76 
1.71 
1.38 
1.40 
1.20 

3 
3 
14 
3 
3 

3.1 

T 
T 

T 

3 

T 
0 

0 

1 
1  + 

15 

10 

11 

9 

13 

2 
4 
6 
5 
5 

1 
2 

3 
2 

1 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W(  AIRPORT      R 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

58,7 
61.8 
53.6 
57.5 
57.8 

36.6 
35.8 
35.5 
35.6 
33.6 

47.7 
48.8 
44.6 
46.6 

45.7 

2.9 

.4 
-   .2 

74 
76 
74 
74 
75 

21 

21 
21 
23 
23 

23 

20 
21 
23 
23 

8 

10 
8 
9 

11 

528 
497 
626 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

11 

13 
13 
12 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.95 
7.54 
2.73 
5.89 
5.49 

-  .94 

-  1.31 
1.12 
1.07 

.80 
2.30 

.95 
1.59 
2.35 

3 
3 
3 
3 
4 

3.5 
1.0 
4.9 

4 
0 

4 
T 
0 

2 

2 
2 

9 
14 
13 
13 
12 

1 
5 
2 
5 
4 

0 

1 
0 
2 

2 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

LOUISVILLE  WB  AP            R 

59.0 
60.0 
60.7 
56.4 
57,2 

34.5 
38.0 
38.5 
36.9 
38.2 

46.8 
49.0 
49.6 
46.7 
47.7 

.2 

2.1 
3.0 
4,3 
2,1 

73 
74 
72 
73 
74 

23 

21 
22  + 
21  + 
21 

25 
24 
26 
23 
25 

9+ 

9 

8 

8 

8 

488 
469 
562 
529 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

17 
12 
11 
13 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.53 
5.60 
6,25 
7,84 
4.71 

-   .79 

.84 

1.43 

3.38 

.04 

.95 
2.34 
1.45 
2.71 
1.87 

2 
3 

3 
3 
3 

.0 

T 

.5 
2.2 
3.1 

0 

T 
1 
1 
1 

1 
2 

2+ 
2 

8 
15 
12 

15 
12 

5 
2 
6 
6 
3 

0 
1 
2 
3 
1 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

57.2 
62.7 

57.5 
63,8 
58.4 

40.5 
38.0 
32,7 
40,2 
35,7 

48.9 
50.4 
45.1 
52.0 
47.1 

2.8 

3.3 

.4 

2.3 

74 
76 
72 
75 
72 

21 
22 
22 
31 
21  + 

26 
21 
20 
23 
23 

8 
9 

1 

q 

8 

492 
440 

400 
549 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
11 
18 

10 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

5.12 
7.31 
7.04 
4.77 
5.36 

.45 
1.34 
2.15 

.53 

2.01 
1.33 
2.05 
1.09 
1.39 

3 
3 
3 
3 
4 

3.1 

T 

T 

T 
2.2 

1 
0 
0 
0 
0 

2 

14 
15 
1,0 
12 
11 

4 
7 
4 
4 
4 

1 
2 
2 

1 
2 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

62.0 
61.1 
57.2 
61.0 

36.7 
37.5 
35,8 
37.0 

49.4 
49.3 
46.5 
49.0 

2.1 

73 
72 
74 
74 

22 

13  + 

21 

14 

24 

24 
20 
26 

9 

9+ 

8 

27+ 

477 
481 
570 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 

14 
12 

0 
0 
0 
0 

5.12 
4.90 
4.14 
4.79 

-   .32 

.81 

.88 

1.25 

.83 

23 

18 
3 
3 

.0 

T 

•5 

.0 

0 
0 
0 
0 

14 
13 
11 
13 

5 
5 
3 

5 

0 
0 
1 
0 

DIVISION 

48.1 

5.48 

1.1 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

59.7 
65.1 
60.3 
60.2 
60. 4M 

37.2 
35.3 
35.8 
35.0 
37. 3M 

48.5 
50.2 
48.1 
47.6 
48.  9M 

1.6 
1.8 

77 
76 
75 
75 
75 

21 
14 
15 
16 
21 

23 
24 

25 
22 
25 

10 
9+ 

10+ 
10 
8+ 

506 
453 

491 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
16 

14 

16 
15 

0 
0 

0 
0 
0 

4.51 
4.02 
3.75 
4.47 
4.11 

.19 
-   .83 

1.50 
.78 
.75 
.93 
.84 

4 
18 
18 
24 

2 

5.4 

T 
T 

.4 

4 
T 
0 

1 
T 

2 
26 

26 

1 

15 
13 

9 
15 
10 

3 

4 
5 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

61.0 
57.8 
60, 6M 
59.0 
64,1 

35.4 
35.9 
35, 7M 
34.9 
35,0 

48.2 
46.9 
48. 2M 
47.0 
49.6 

2.8 

3.8 

76 
77 
78 
77 
76 

14 
21 
21 
21 

14  + 

22 
22 

20 
19 
21 

10 
10 
10 
10 
10 

514 
556 
516 
552 
470 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
14 
13 
13 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

4,83 
5,01 
4,93 
4,27 
4,28 

,36 
-   ,64 

.72 
1.70 
1.27 
1.34 
1.05 

18 
3 

15 
4 
2 

T 
1.0 
1.0 
2.8 

T 

0 
1 

\ 

T 

2 
2 
2 
2 

17 
10 
11 
13 
12 

6 
3 
6 
2 

4 

0 

1 

2 
1 
1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDOLESBORO 

62,8 

64,3 
54,9 
64.9 

33,8 

35.7 
33.4 
37.2 

48.3 

50.0 
44.2 
51.1 

-   .6 
2.7 

79 

76 
78 
76 

23 

14 
22 

14  + 

20 

21 
22 
23 

10 

10 
1  + 
9+ 

459 
426 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

12 

15 
15 
11 

0 

0 
0 
0 

3,12 
4,32 
4,01 
5.00 
4.16 

,52 
-  1,14 

.65 

1.00 

.92 

2.07 
.76 

2 

2 

15 

4 

4 

T 

.0 

T 

5.0 

T 

T 
0 
T 
4 
0 

26 

26 
2 

9 

10 
9 

14 
11 

2 

4 
2 

5 

0 

1 

0 
2 

0 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

59.8 
63.6 
56.3 
58.0 
59.8 

36,6 
40,4 
36,6 
36,1 
31,9 

48.2 
52.0 
46.5 

47.1 
45.9 

3.6 

3.0 

,5 

80 
79 
74 
76 
78 

21 
14 
22 
21 
23 

23 
25 
24 
24 
20 

8 
10 

8 

8+ 
10 

511 
381 

548 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
5 
11 
10 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

6.11 
3.68 
4.89 
4.84 
3.99 

,96 

-   ,64 
,30 
,21 

1.40 
.82 
1.53 
2.00 
1.63 

3 
2 

3 
4 
3 

1.1 

T 
1.5 
5.0 
1.0 

T 
T 
1 
5 
0 

2+ 
26 
2 
2 

11 
14 
12 
14 
10 

6 
3 

5 
3 
3 

2 
0 

1 
2 
1 

WILLIAMSBURG 

64.  7M 

36, 3M 

50. 5M 

1.8 

25 

9+ 

444 

0 

0 

0 

3.46 

.84 

18 

T 

0 

16 

4 

0 

DIVISION 

48.4 

4.37 

1.2 

STATE 

48.8 

2.3 

_ 

5.49 

,69 

.9 

Sa«  Roforenc*  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

Station 

1  1  2    3 

4 

5    6 

7   8   9 

10  u 

12 

13  1 

14  1 

5 

16   17  1  18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

ADOISON  DAM  *5 

ADOLPHUS  1  N 

ALPANV 

ALLEN 

ANCHORAGE 

5.34 
4,78 
4.25 
5.25 

1 

.22 

.65   .80 
.80  1.00 
■65   .95 
.01   .65 
.48  1.76 

.90 
.50 
.48 
.45 
.26 

.05 

.04 
.04 

.15 
•  05 

.06 

T 
T 

.29 

.42 
.29 

.20 

.16 
.03 

.12 

.06 

.77 

97 
30 
57 
55 
35 

.50 
1.07 
.95 
•  48 
.42 

.01 

7 

.03 

.02        T 

•  06 

7 

.08 
.02 

•  46 
1^00 
.24 

.15 

.44 
.45 

7 

.35 

7 

7          .11 

•  06 

•  29 

•  20 

.31 

A5HCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARHOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

3.57 
4.51 
4.02 
6.57 
3.75 

T 

.84   .36 
.39   .05 
.60   .62 

.73  1.71 
57   .43 

.29 

1.50 
.57 
.89 
.52 

.04 
.02 

T 

.15 
.04   T 

7 

.05 

.18 

.18 
.06 
.33 

.13 

.30 

1.16 

46 
64 
27 
46 
45 

■  47 
.26        .14 

•  78 
.47 

•  75 

.60 

.15 
.03 

.15 

•  44 

•  08 

.67 
.43 
.30 

.60 

.22 

.15 

7 
7 

7 

.07   .04 

7     7 

7 
7 

T 

•  29 

•  40 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

eeREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

6.02 
4.47 
4.11 
4.12 
6.28 

T 
.11 

1 
1 

66  1.81 
76   .47 
84   .54 
00   .55 
20  1.00 

.45 
.57 
.58 
.57 
.72 

.06 

.02 
.05 

T 
.05 

.18 
.12 

7 

.04 
.08 

.15 
.30 

1.13 
.35 

.02 

26 
61 
21 
65 
95 

•  52 

•05      •eo 

.53 

.52 

•  96 

.07 
.07 

.06 

.74 
.05 
.34 
.07 
•  82 

.93 
•  38 

•  04 
.10 

.08   .04 

7 

7 
7     .06 

.16 

•  49 

•  09 

•  21 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  NB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
RUROINE  2  NE 

7.15 
7.54 
2.61 
6.54 
3.68 

1 
.94 

1 

25  1.38 
25  1.3? 
18   .14 
06  1.63 
85   .44 

.86 

.78 
.93 
.31 

.03 

T 

.02 

T 

.01  r 

.05 
.10 

.04 

.23 

T 

.27 

.19 
,23 

,05 

7    1 
1.38 

.04  1 

30 
03 
60 
14 
51 

T          .88 

.30   .58 

.35 

.71 

•  50 

.01 

7 
.25        7 

.60 

.09 
.05 

1.06 

.04 
.72 

.02 
.01 

•  67 

7 
7 
.03 

7 

7 
T 

.10 
1.90 
.04 
.25 

BURGIN  DIX  DAM 
BURKESVILLE 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

5.36 

4.52 

5*04 
9.15 

4.67 

1 
.16 

92  1.40 
67   .84 
88   .77 
46  1.71 
79  1.20 

.72 
.70 
.49 
1.33 
.57 

.04   T 

T 

T     .02 

.07 
.02 

.06 

T 

.07 
.20 

.30 
.28 
,28 
.15 
.02 

1 
.07 

.30  1 
.70 

15 
05 
59 
29 

.52 
T          .94 

•  70 
1.15 

•  64 

7 
7 

.07 
•  07 

T 

7 

.36 

7 

.16 

.35 

.40 
.87 
.31 

.08 
.41 
.71 

.02 

7 

.04 

.10 

7 

7     7 
.01 

7 
7 

•  11 

•  11 

•  09 

.26 
.03 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

2.95 
7.54 
4.39 
5.09 
4.83 

.08 
.50 

27   .80 
78  2.30 
76  1.34 
89   ,63 
45   .60 

.35 

.72 
.49 
.69 
.20 

T 
.05 

.05 
.12 

.01   .01 

.04 

T 

T 

.31 
.18 

.35 

.08 
.14 
.22 
.01 

.88 
.53 

43 
42 
76 
55 
51 

.46 
.48 
.49 
.80 
.01   .72 

7 

•  01 

•  01 

7 

.03 

.10 

.08 
.27 

•  02 

•  29 

•  59 

•  23 
.65 

.34 

.06 
.10 
.01 

7 
7 

.26 

.07 

7 

.14 
.80 

.11 

.15 

COVINGTON  MB  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CVNTHIANA  2 

DANVILLE 

2.73 
4.73 
5.06 
5.01 
5.89 

.20 

T 

07   .95 
82   .85 
54   .62 
45  1.70 
90  1.59 

.03 
.18 
1.75 
.82 

.70 

.08 
.02 
.04 

.04   T     T 

.05 

T 

.09 

T 

.09 

7 
T 

.07 
.17 
.15 
.19 

.12 

1 
.90 
1 

06 
90 
36 
41 
22 

.75 

•  83 

•  35 

•  40 
.52 

7     7 

•  06 

7 
7 

7 
7 

.02 
.55 
.03 
.05 
.19 

7 

.30 

.03 

7 

.15 

7 

.10 

.01 

7 

.15 

7 

7 
7 
.03   7 

7         .08 

7 

.04 

.24 
.13 
.07 
.09 
.12 

DELPHI  A  1  E 

OEM  A 

OEWEV  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

3.35 
4.16 
4.37 
6.84 
8.09 

.01 
1 
1 

54   .41 
95   .40 
12   .32 
90  1.55 
35  1.59 

.47 
.61 
.54 

.85 
.88 

T 
.02 

.02 

.11 
.06 
.06 

.02 

.02 

.09 
.18 
.23 
.26 
.21 

.28 

.02  1 
.06  1 

36 

62 
65 
56 

•  62 

•  57 
.02        .48 

.46 
.86 

•  04 
.10 

.01 

7 

.25 

.41 

.24 

7 

.65 

.89 

.46 
.62 
.62 

.03 
.32 
.23 

.04 

.04 

7 

T 

.03 
.23 

.15 
.10 

OUNNVILLE 
EDOWILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

4.02 
7.47 
5.01 
3.85 
4.17 

1 
.03 

97   .65 
36  1.55 
90   .74 
87   .38 
52   .28 

!47 
.67 
.29 
1.29 

.70 

T 

.07 

.12 

.08   .02 

.06 
.03 

,03 

T 

.21 
.15 
.36 
.08 
.29 

.24  1 

1 

58 
22 

67 

44 
04 

.88 
.91 
.43 
.30 

.03 
.12 

.32 

.07 
.03 

.85 
.41 
.01 
.02 

.41 

.10 
.87 
.02 

.50 

.10 
.03 
.04 

.02 

7     7 

7 

.03 

7 

.34 
.15 
.05 
.12 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  TO 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

4.93 
6.34 
4.78 
6.73 
5.49 

54  .88 

55  1.50 
87   .80 
84  1.20 
74   .52 

1.00 
1.35 
.90 
1.40 
2.35 

.06 

T 

7 
T 

T     T 

.05   .04 

T 

.04 

.05 

T 

T 
T 

.20 
.22 
.19 
.12 
.18 

1 

1 

1 

.14  1 

1 

27 
76 
17 
36 
05 

.60 
.34 
7           .48 
.52 
.38 

•  06 

•  21 

7 

.02 

7 

.38 

7 

.48 

.03 

.20 
.07 
.12 

.01 

.10 
.07 
.13 

.02 

-  7 
7 
7 
7 
.02 

7 

.16 
.12 
.25 

.14 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

5.75 
2.26 

5.67 
6.27 
4.11 

1 
.15 

04  1.06 
.23 
80  1.10 
74  1.48 
40   .56 

.65 

.85 
1.32 
1.45 

.05 

T 

.01 

.03   T 
.01 

T 
T 

.18 

.21 
.20 

1 
1 

53 

35 
45 
85 
94 

1.03 

.37   .54 

.01        .62 

.42 

.37 

7 

•  07 
7 

•  03 

.27 
.05 
.02 

1.04 

.05 
.02 

.23 

.04 

7 

.35 

.18 

.02 

.02 

7 

.40 

•  09 

•  11 

•  11 

GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT  0AM  38 
GRAYSON 
GREENSBURG 

5.40 
5.84 
2.34 
4.27 
4.53 

1 

11   .58 
78  1.31 
14   .15 
40   .35 
95   .83 

.51 
1.15 

.90 
1.34 

.70 

.10 
T 

.05 
.05 

T 

.03   T 
.02 

T 

,06 

.43 
.36 
.27 
.16 
.30 

.12 

27 
96 
23 
72 
65 

.83 
•  56 

.32 

T           .70 

•  38 

•  31 

.04 

.90 
.50 
.04 

.30 

.30 
.10 

7 

.21 

7 

.05   7 

T 

•  99 

•  16 

•  19 

7 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

3.49 
4.84 
7.39 
6.38 
3.58 

.36 

91   .60 
51   .02 

77  2.29 
93  2.46 

78  .48 

.78 
2.08 
.53 
.74 
.32 

.10 
.06 

.01 
.05 

.03 

T     .02 

.04 

.01 

,03 

T 
.25 

.04 

.27 

.14 
.10 
T 
.13 

.01 
.94 

30 
64 
30 
92 
39 

.34 
.12        .15 
.70 
.39 
.58 

■  58 
.03 

7 

.01 

•  25 

•  16 

•  03 

.19 

7 
.60 

!o2 

.22 

.59 

.23 

.19 

.03   .01 

7 
.01 

7 
7 

T 

•  22 

•  29 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

4.28 
6.88 
8.11 
8.60 
5.14 

1 
.49 

.05  1 
1 

05   .55 
41  2.24 
02  U72 
25  1.40 
69  1.04 

.61 

.15 
.65 
1.02 
1.09 

.02 
.05 
.05 

.02 
.12   T 

.05 

.03 

.04 
.05 

.29 
.27 

.15 

.02 
.16 
.21 
.21 

7 
.31 

.63 
1.12  1 

7    1 

67 
63 
42 
14 
20 

.10        .39 

7     ,42 
1.40 
1.06 
.47 

T 
.03 

7 

7 
1.08 
.47 
.47 
.01 

7 

.38 

.72 

.77 

.19 

.35 

.08 

.32 

7 

7 

7 

7 

.16 

.05 
.11 
.45 

.14 
.08 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE  2  E 

HYOEN 

INEZ 

IRVING TON 

3.12 
9.51 
5.12 
4.32 
5.60 

1 

1 
1 
.15 

65   .42 
22  1.35 
11   .23 
00   • 
48  2.34 

.43 
1.90 
.47 

.07 

1.00 

.42 

.07   7 

.19 

T 

.21 

.25 

.16 

.16 
.29 
.23 

7 

1.09  1 

.71 
.80 

25 
33 

67 

18 

.30 
.32 

.41        .02 

.10 

.61 
.97 
.12 
.32 

.52 

.20 
.44 

7 

.35 

7 
.38 

7 

.04 

.36 
•  04 

.62 
.50 

.46 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2    N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 

4.27 
3.60 
6.35 
7.94 
4.80 

.80  1 

1 

09  1.34 

81  .49 
32   .82 
15  1.38 

82  1.14 

.59 
.48 
.19 
1.29 
.64 

•  10 

T 
.03 

.11   T 

T 

T 
.02 

7 

.23 
,02 

.18 
•  21 

.16 
.38 

•    1 
.20  1 

61 

40 
50 
21 
60 

.11 
.55 
.44 
.96 

.60 

7 

.02 
.03 
.01 

.29 

•  03 

•  26 

•  32 

•  10 
.20 
.93 

•  22 

•  42 

•  56 

•  24 

•  20 

7 

.02 

7 
7 

.02 

.13 

•  02 

•  56 

•  33 

•  12 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

5.02 
6.25 
7.84 
4.94 
5.67 

1 

.71 

1 

10   .41 
86  1.45 
r    2.71 
20   .60 
90  1.51 

.82 

.77 
.03 
.75 
.50 

.06   .05 
.01 

.04 
.07 

T 

.05 

.05   T 

.10 
.03 

T 
T 

7 
,19 

.20 

.28 

T 

.30 

.19 

.02  1 
1.40  1 

1 

76 
40 
00 
65 
30 

7 

.51 

.01   .54 

.70 

.55 

.51  , 

.02 

•  05 
.11 
.05 
.02 
.01 

.56 
.13 
.22 
.14 

.65 

.01 
.25 
.15 

7 
.06 

.10 

.15   .06 

7 

7          .16 

•  23 

.83 
.05 
.22 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

5.50 
4.10 
4.71 
4.85 
5.12 

.60 
.58 

62   .32 
65   .27 

02  1.87 
76   .80 
06  2.01 

l.SO 
.82 
7 

1.14 

T 

.04 
.04 

T 

.12 

T 
.08   T 

.07 
.08 

T 

.01 

.01 

,32 

T 

.36 

.27 
.17 

1 
.67 
.75 

41 
58 
15 
88 
14 

.43 

.16        .32 

.22   .19 

.46 
.16   .23 

.11 
.31 

7 
.03 

7 

7 
.02 

•  22 

•  18 

.13 

7 
.16 

.01 

.02 
.46 

7 

7 

.06 
.26 

7 

7 

.02 

.04 

7 
7 

7          .10 
.06 

.13 

•  27 

•  10 
.50 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  U    SE 
MAYFIELO  SUfiSTA 

6.89 
6.25 
7.31 
4.01 
7.97 

•    1 
1 
.25 

17   • 
10  1.92 
75  1.33 
79   .48 
20  1.35 

1.86 
.27 
.80 
.46 

1.28 

.03 
T     ,02 

.03 

T 
T 

.04 
.25 

.15 
.13 

•  19 

•  19 

•    1 
.13 
.73  1 

.51 

00 
65 
15 
92 
86 

•    1.03 
.59 
.80 
•  54 
1.06 

7     .04 

•  20 

•  02 

.45 

.92 
.53 
.75 

.83 

.02 
.51 

.05 
.10 

7 
.02 

.14 

7 

.18 
.46 
.35 

.19 

MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  0AM  33 
MC  KEE  1  SE 
MIOOLESBORO 
MIDWAY 

8.42 

5.00 
5.12 
4.16 
6.66 

.60 

1 

45  2.59 
14   .24 
06   .70 
53   .49 

80  1.76 

.05 
2.07 
.75 
.76 
1.06 

.05 
.09 

T 
.03 

•  05 

•  03   T 

•  10 

•  03 

T     .10 

.21 

7 

•  25 

•  28 

•  19 
.33 

•  20 

.90 

I 

7 

1 

43 
38 
85 
SO 
79 

7    1.06 
•05        ,19 

•  50 

•  75 

•  41 

.38 
.07 
.05 

.80 
.01 
.08 
.01 
.03 

.43 
.02 
.05 
.03 
.05 

.05 
.42 
.62 
.03 

7 

.11 

.19 

7 

.03 

7 

.07 

7     7 

•  13 

.37 

7 

7 

•  09 

•  44 

MILLGRSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFOROVILLE 
MURRAY 

7.04 
4.39 
6.11 
B.29 
9.72 

1 
1 
1.35 

95  1.65 
77   .81 
00  1.40 
26  1.92 
06  2.11 

1.48 
.45 
.67 

1.18 

T 

.03 

T 

•  06 

•  10 

•  08 

T 

T 
T 
.06 

.06 

.14 
.20 

.33 

.18 

.25 
.83 

1 

.86 

2 
.86 

17 
53 
63 
08 
53 

•  56 

•  79 

•  49 
.80 

T    1.72 

7 
7 
7         7 

.38 
.02 

.05 
1.10 

.15 

.19 
.23 
.67 
.21 

.51 
.03 

7 

.04 

7 

7 
.04 

•  29 

.07 
.56 

7 
.65 

OLNEY 

ONEONTA  0AM  35 
0WEN5B0R0  2  W 
OWENSBORO  DAM  /.ft 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 

7.36 
3.72 
5.66 
5.31 
6.59 

1 
1.28 

19  1.72 
75   .13 

79  1.68 
67  1.07 
54  1.14 

.35 
1.10 

.70 
1.10 

.03 

T 

.05   T 

.02 

.07   T 
.10 
.05 
.02 

.07 

T 
T     7 

.05 

T 
,26 

.10 
.14 
.30 
.35 
.05 

.36 

1.40 

70 
69 
66 
74 

.66 
T         .29 

.40 
.47 
.83   7 

.37 

•  05 

•  04 

.75 
T 

•  46 

•  20 

•  76 

.62 

7 

.30 

.53 

.06 

7 

7 

7 

.10 

.79 
.05 
.20 
.07 
.16 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

6.29 
4.74 
3.68 
2.41 
6.82 

1 
1 
.04 

.44 

00  1.25 
03   .43 

62  .40 
48   .58 

63  1,84 

.44 
.49 
,29 

.03 
.02 

T 

.08 
.09 
.04 
.52 

,02 

T 

,05 

.01 
,16 

.18 
.25 
.12 
.44 
.35 

.25  1 

7 

•    1 

14 
77 
14 

37 

.77 

.08        .56 

.53 

• 

.10 

•  54 

T 
.05 

7 

.48 

.61 
.02 
1.02 

.63 
.24 
.52 

.35 
.03 
.02 

7 
7 
.01   .01 

7         7 

.12 

.16 

.11 

7 

.32 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

4.17 
4.89 
6.29 

7.18 
7.80 

1 

1 
1 

00   .65 
75  1.53 
98  1.15 
11  1.24 
04  1.40 

,48 
.53 
1.02 
1.38 
1.34 

.05 

T 
.05 

.06 

,25 

.03 

.21 
.26 
.22 
.26 

7 

.10  1 

1 

.45  1 

05 
65 
26 
22 

13 

•  61 

•  58 

•  52 

U07 
1.07 

•  03 

•  04 

7 
.07 

7 

7 

.09 

.55 

.88 

.87 

.33 
•  25 

7 
.04 

7 

7 

•  18 

•  30 

•  20 

S««  R«f*mic«  NotM  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

^ 

1  1 

2 

3 

4  1 

5  1  6 

7  {  8  1  9 

10   11 

12 

13   14   15 

16  i  17  1  18 

19   20  1  21 

22 

23 

24 

25  1  26   27 

28   29  1  30 

31 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7.04 

•  36 

2.05 

.78 

T 

.15 

T 

.35      2.00 

.65 

.04 

.40 

•  24 

SALVISA  LOCK  6 

7,19 

1.09 

1.44 

1.20 

.01 

.03   T 

T 

.24      2.39 

.46 

.01 

.03 

.11 

.08 

T     T 

T 

•  10 

SALVeRSVILLE  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     -     - 

_ 

T 

.25       .55 

.03 

.49 

.03 

.59 

.29   .02 

.01 

SCOTTSVILLE 

*,77 

.23 

.58 

1.09 

.60 

.05 

.06 

.  31 

.04   .48   .03 

.97 

T 

•  33 

SEBREE  WATEB  WORKS 

A«ie 

.37 

.60 

1.95 

.38 

.03 

T 

.24 

7     .32   .24 

.47 

.81 

.32 

•  12 

•  33 

SHAWNEF  STEAM  PLANT 

6*33 

1.05 

1.60 

.35 

.05 

.25   .20  1.04 

•  82 

.44 

.40 

•  13 

SHELBVVILLE  2  W 

&.36 

.83 

.88 

1.39 

.02 

.02 

T 

.25      1.25 

•  30 

T 

.02 

.20 

T 

T     T 

T 

•  20 

SMEPHEROSVlLLE 

5.83 

.86 

1.47 

1.24 

.04 

.31       .95 

•  39 

.34 

•  23 

SOMERSET  ]  N 

5.12 

.25 

.80 

.72 

.60 

.30   .10   ,50 

.20 

•  70 

.03 

.81 

.04 

.02 

•  05 

SPRINGFIELD 

5.61 

.76 

1.32 

.80 

T 

.28       1.32 

•  49 

.16 

.10 

.38 

STEARNS  2    N 

4.40 

.78 

.37 

.06 

•  81 

.53   .55 

.06 

.23 

.83 

.18 

SUMMER  SHADE 

4.90 

.27 

.56 

.72 

.81 

.02 

T 

.30 

.41   .06 

•  88 

.02 

.50 

.08 

T 

.27 

SUMMER  <;haoe  sunsTA 

5.J9 

.81 

.77 

.84 

.42   T     .40 

UIO 

T 

.45 

.13 

.10 

.27 

TAYLORSVILLE 

5.63 

.50 

1.36 

1.61 

T 

.07 

T 

.30       1.17 

.38 

T 

.19 

•  05 

TOMPK INSVILLE  2 

4.54 

.60 

.80 

.72 

.30       .32 

:e7 

.42 

.15 

.15 

•  21 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

a. 63 

1.39 

1.66 

.90 

.06 

.05 

.05 

.16   .82   .88 

1.10 

.06 

.40 

.87 

•  23 

TYRONE  LOCK  5 

6.49 

.81 

.70 

2.07 

T 

.03 

.21       1.90 

.55 

T 

.06 

.03 

.03 

•  10 

UNIONTOWN  DAM  *9 

4.B? 

.75 

.78 

.96 

T 

.06 

T 

T 

.25   .06   .64 

.35 

.13 

•  35 

.31 

•  18 

VALLEY  VIEW  LOCK  q 

5.06 

.78 

1.30 

.53 

.03 

T 

•20      1.22 

.57 

.02 

.10 

.10 

.11   T 

T 

•  10 

VANBUREN 

7.10 

.95 

1.53 

1.51 

T 

.10 

.24       1.90 

.48 

.02 

•  03 

.17 

.05 

•  12 

VANCEBURG  DAM  32 

4.64 

.03 

.03 

2.00 

.05 

.03 

.21       1.18 

.16 

.23 

.61 

T 

.01 

.11 

.17   .02 

WAYNESnURG  6  E 

4.57 

1.06 

.61 

.59 

.08 

.33        .55 

.60 

•  04 

.28 

.38 

•  05 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

3.99 

.08 

1.63 

.61 

T 

.21        .71 

.10 

.03 

.02 

.42 

.18   T 

T 

WESTPORT 

4.13 

.38 

1.15 

.49 

.10 

.38        .45 

.08 

.44 

.02 

.03 

.13 

•  48 

WILLIAMSBURG 

3.46 

.05 

.55 

.09 

.50 

•  01 

.10 

.12   .04   .05 

.84 

.01 

.57 

.19 

.01   .02 

•  31 

WILLIAM5T0WN 

4.14 

.20 

1.25 

.51 

.06 

.30   .50   .48 

.38 

.03 

.03 

•  40 

WILLOW  LOCK  13 

4.56 

1.10 

.57 

.65 

.03 

.24        .75 

.55 

.33 

.24 

•  10 

WOLF  CREEK  DAM 

4.79 

.73 

.83 

.77 

.07 

.22   T     .35 

.81 

.07 

.01 

.28 

.58 

.03 

•  04 

WOODBURY  LOCK  4 

7.11 

.04 

1.7? 

1.15 

.01 

.24       1.12 

.75 

.15 

.s; 

•  08 

S*«  Balerance  Note*  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH  1953 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  ?q 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COtLEGE 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 
CORBIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENVILLE  2    W 
HEIDELBERG  LOCK  U 
HENDERSON  t,    SW 
HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE  2  E 
INEZ 

IRVINGTON 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
' MAOISONVILLE  I  SE 
MAMMOTH  CAVE  P4RK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  2  S 


Day  Oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MINI 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


*2   35 
27   28 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


47 

41 

66 

30 

29 

36 

56 

67 

65 

27 

36 

51 

*9 

43 

65 

29 

28 

40 

51 

46 

59 

28 

34 

44 

51 

53 

67 

31 

34 

49 

52 

48 

63 

26 

27 

38 

4A 

54 

65 

30 

32 

5* 

41 

60 

64 

34 

38 

43 

49 

46 

64 

31 

31 

41 

48 

59 

64 

30 

31 

49 

45 

46 

65 

27 

28 

35 

45 

40 

65 

29 

29 

39 

42 

64 

66 

28 

37 

53 

40 

36 

61 

24 

25 

36 

45 

35 

64 

27 

28 

34 

52 

38 

54 

26 

30 

33 

49 

37 

68 

33 

29 

36 

46 

51 

73 

33 

30 

46 

52 

40 

51 

25 

29 

32 

43   38 
28   29 


52   40 
27   34 


50   55 
33   32 


50   60 
31   32 


44   48 
31   32 


55   45 
38   38 


51   46 
28   34 


54   55 
29   36 


44 

42 

28 

30 

46 

50 

31 

31 

38 

47 

29 

31 

40 

38 

28 

32 

42 

38 

29 

31 

50 

54 

38 

36 

55 

52 

35 

35 

42   61   64 
31   34   54 


50   67   68 
30   36   52 


52   56 

36   37 


50   62 
30   32 


64   50   65 
37   31   29 


51   64 
30   35 


55   57   53 
54   28   28 


55 

64 

34 

43 

60 

52 

30 

29 

51 

64 

31 

37 

56 

66 

30 

38 

64   51   65 
33   31   35 


53 

64 

28 

39 

49 

58 

30 

31 

54 

66 

28 

31 

63   53   65 
30   29   30 


60 

43 

49 

30 

26 

27 

63 

49 

62 

34 

31 

32 

64 

38 

52 

38 

30 

33 

68 

50 

63 

33 

32 

29 

70 

57 

61 

32 

32 

42 

62   61  I  68   62   64 
40   46  I  50   47   45 


43   46 
25   28 


58   50 
24   24 


62   58   67 
23   31   37 


68   62   65 
22   32   36 


63   65   65 


64   69   72 
52   39   51 


73   76   74 
52   38   54 


67   68   63 
50   49   47 


65   50   55 

31   27,  25 


54   52  I  64 
26   25   26 


65   65 

25   40 


66   67 
46   40 


61   53 
28   27 


39   51 
25   25 


49   55 
29   25 


54   53 

24   24 


65 

57 

30 

41 

65 

64 

44 

47 

70   68   65 
48   53   45 


65   68 
49   43 


67   70   67 
52   48   44 


63   67   58 


65   66 
53   50 


65   68   65:  70 


69   64 
45   56 


60   53  I  65 
25   22 i  24 


44   50 
23   28 


53   55 
25   23 


49   54 
29   25 


28   47 
21   27 


44   49 
24   28 


60   65   63 


68   65 

42   48 


70   65   66 
49   50   54 


69   65   63 
52   42   52 


65   62   63 
22   38   37 


71   68 
48   44 


70   76 
46   41 


58   39  I  52 
24   23   27 


65   64 
32   42 


64   66 

30   43 


40   50   63 
32   32   27 


68  j  68 

341  35 


31 

65  40  55 

39  32  32 

59  56  65 

30  30  42 

68  56  68 

37  31  29 


65   50 
27   26 


42   51 
24   26 


50   54 
27   27 


48   34 
24   24 


43   48 
25   22 


63   62   68 

20   31   39 


65   60   60 
30   48   50 


65   60   60 
52   45 


68   62   64 
52   41   52 


61   70   65 
45   47   50 


63   66   69 
49   37   51 


60   70   67 
46   50   46 


63   66 

23   40 


61   68 

29   35 


63   71   65 
44   43   43 


67   69   71 
47   35   56 


55   60 
32   43 


31 

70  44  60 

34  34  42 

72  55  55 

48  29  27 

6a  41  58 

35  34  37 


61   53   64 


53   65 
29   48 


49   62 

30   31 


50   60 
32   32 


50   61 
33   34 


64   45  ;  52 

30   25   25 


50   55 
26   22 


60   56 
27   24 


64   55 
30   30 


64   48 
29   27 


61   55 

30   30 


58   39   53 
28   25   24 


29   26   27 


65   60   61 
26   47   51 

65 
21 

63 

31 


64   67 

31   37 


60   69   67 
48   49   54 


65   68   65 
48   50   49 


72   76   72 
45   38   49 


59   58'  62 

47   52   47 


70   67 
52   45 


58   60 
46   48 


65   62 

25   34 


62   60 

50   51 


68   68 
50   55 


73   80 
35   41 


62   64 

54   54 


62   70   65   62 
51 ,  52   52   46 


62   68   67   63 

50|  51   53   48 


62   66   62   56   63   61 


63 

64 

25 

46 

63 

65 

27 

45 

51   35   54  I  62   65   61   70   65   55 

28   25   29   28   45   49,  51   50   44 


51   35   52  i  62   64   61   70   65 


30   26   31  I  33 


68  I  66 
41  ;  28 


56   65]  65 
28   4i:  31 


59   64   65   61 
28   28  I  32   48 


51   54   53   45 


71   68 
56   48 


65   66 

30   41 


54   67 
28   27 


59   67 
33   38 


57   62:  65   61   61   65   69   69 
27   25  I  25   48   62   47   48   50 


54   63   54   64   65   64   70   66   65 


29   21   22   45   50   52   51 


29 

66  59  54 

28  29  25 

64  61  54 


63   56   71   76   74 
35   35   54   38   56 


57   68 
29   36 


62   70 
38   40 


66   73 
31   31 


21   22   23   24   25 


48   35   30 


75   71 
43   51 


72  I  74   69 
34 :  54   52 


47   42 

39:  29   33 


59   50 

25   31 


57 

68 

35 

36 

70 

58 

38 

32 

75   59 
38   32 


59   67 
31   38 


58   59 
36   38 


62   69 
31   35 


58   66 

41   36 


60   70 
34   34 


58   71 
33   32 


53   66 
38   38 


56   67 
40   37 


63   57 
35   38 


62   69 

41   31 


57   68 
34   43 


63   59 

40   3  7 


56   69 
43   34 


68   66   74 


36   32   46 


74   74 
52   51 


53   42   60 
31   30   24 


55   42 
29   33 


65   71 
41   54 


64!  55   39   39 


60   57   75 
41   32   32 


41!  39  32 

69  68   51'  55  48 
53   53   43;  29  35 

70  67   67  I  68  36 
49   55   41]  36  30 

74        66  1  46  46 


71;  69   65 

43;  53   47 


37  I  56 
29  1  30 


59  :  57 
28  i  35 


74,  75 
39'  52 


70   66   51   43   58  1  58 
61   42I  31   34   31   37 


701  73   66 
48;  61   49 


74  1  72   70 
39   55   56 


62   67   76 
32   37   39 


73   71 
52   54 


64   48   44 

35   25   29 


55   55   45 
40   29   34 


63   69   70,  72   51   65   41   39 


74I  71   63 
45!  53   60 


77  1  74   67 
43   53   53 


50   37   38 


54,  63   41 
39!  32   32 


62   65 

32  I  37 


61  I  69 
23  ;  32 


67  ,  60 
26  I  34 


65  '  48 
32   35 


57   46 
27   32 


47   56 
39   39 


56   58 
35   25 


67   67 
28   34 


51   65 
34   27 


59   57 
29   40 


46   57 
34   23 


56   53 
33   28 


51   50 
33   38 


55   62 
33   29 


58   62 

27   34 


65   61 
36   39 


57   56 
26   33 


55   64 
33   28 


48   48 
34   29 


57.4 

35.3 


59.7 
37.2 


66.1 
35.3 


59   56   48   51 


65   62   68  I  72   74   55   53   38   40   59 


51   73   75 
39   37   62 


77   73 
62   62 


69   65 
52   52 


701  62  62 

37  37  30 

60|  61  62 

45!  '2  28 


64  I  74   76 
30:  37   53 


771  76   66 
36'  51   51 


68  I  55  41 

37  1  33  32 

61  51  48 

44  I  31  32 

65  I  66  40 


59  I  60 
36  I  32 


51  j  59 

3o'  41 


71  I  57   52   58 

371  38   30   31 


71   73 
41   52 


58   69 
30   38 


56   71 
35   32 


66   68   64 


69   60 
35   35 


76   60 
39   39 


72   69   68 

49   53   61 


75   76   73 
33   50   52 


73  I  57   65 

52 (  62   51 


32   31   31 


68   51   40 

39;  33   33   33 


57  I  67   41 
36 i  30   31 


55!  55   47 
39:  27   25 


67   57   42 
39  i  34   33 


70   68   75 
36   36   50 


71   69   69 
37   27   33 


68   66 
52   44 


73   79 
37   53 


50   51   50 


69   62   50 


70   39 

36   31 


58   58 

31  '  40 


65   65 

32   31 


63|  70 
35 


72   68   68   60   55 


61 

69 

53 

51 

36 

40 

48 

38 

57 

70 

62 

51 

33 

38 

48 

38 

55 

66 

50 

59 

36 

39 

48 

38 

58 

69 

60 

57 

41 

40 

48 

39 

58   68 
42   44 


69   66 
29   46 


58   70 
34   39 


50   70 
28   33 


74   59   59 
51,  53   64 


73  I  73 
47   53 


74   71   66 
45  I  64   47 


74  I  72   56 
51   66   61 


71 ;  69   69 

49  I  50   45 


73   69   67 

61  I  54   53 


50  58 

32  34 

50  44 

44  I  35  33 

64  I  53  60 

40  I  28  34 

53   51  44 

43:  27  34 

36  40 


61  I  56 
28  I  36 


58  ,  54 

28  !  37 


31   30   28 

41   42   58 
30   32   32 


42   42 
31   36 


64  I  66   55 
40   29   27 


63   57   47   57 
40   31   30   29 


58  [  51 
35  :  42 


61   61 
33   46 


68   68 

55   46 


70   59   70 
61   37   27 


67  I  65 

50  !  40 


71  !  76 
56   64 


72;  76 
33   51 


58   47 
28   35 


59   56 

22   38 


52   56 
36   31 


50   57 
38   26 


69   56 
37   46 


63   57 
35   29 


46   55 

40   32 


52   57 
28   32 


60   58 

31   41 


60  54 

33  44 

66  68 

32  35 

54  50 

35  25 

66  56 

36  42 

46  60 

40  32 

51  49 

30  39 

58  62 

31  41 

53  50 

33  30 

58  47 

37  37 

57  48 

40  41 

57  51 

29  49 

62  58 

31  43 

60  58 

26  35 


72  I  61 .8 

44  I  36.0 

50  50.3 
28  36.8 

74;  61.7 

49  38.7 

51  60.2 
30  1  35.0 

66  60.4 

45  37.3 

72  60.5 

48  38.0 

65  61.1 
45  37.3 

69  61.0 

45  36.1 

57  SB. 7 

42  36.5 

71  I  61.8 

46  I  35.3 

66  !  51.0 
48  1  35.4 

53  '  53.5 

41  I  35.5 

53 ,  57.8' 

42  1  35.9 

51  !  57.5 

38;  35.5 

54  60.6 
44'  36.7 


61.6 
40.0 


57.8 
33.6 


59.0 
34.9 


54  '  59.0 
37  I  34.5 


51.6 
38.1 


64.1 
35.0 


74   60.3 
49  I  39.6 


61.9 
40.3 


62.8 
33.8 


62.0 
37.8 


60.0 
38.0 


72  I  60.7 
48:  38.5 


56.4 
36.9 


57.2 
38.2 


69  ;  57.2 
48  I  40.5 


71  '  64.5 
52  :  39.8 


74  I  62.9 
51  I  39.2 


72  ;  62.7 
46   38.0 


72   67   67 
51  I  52   48 


68  '  66 
39   32 


63   68   52   58   60   64   61 


47  I  29   28   31 


69   64.3 
44   35.7 


72   63.2 
52   40.6 


es   follovlng   Station   Index. 
-     31     - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH    1953 


Table  S  -  Continued 


MAYSVILLE  0AM  33 

MIODLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUC«H  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RU5SELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2    W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX] 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  I 
MIN' 


22   2B   29 


56   57   60 
26   39   49 


41 
32 

5B 


12   13   14   15 


17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


37 
28 


65   64 
36   36 


69 •    67   64 
281  28   32 


63  I  53   46 
36  1  24   23 


30  I  46   61   61   66 
25   23   22   34   40 


62   64 

4  0   46 


67   61 
36   37 


76   76 
40   56 


65   55   67   60   59   62  1 


72   70   74 
34   32   47 


72   73 
38   28 


50  I  64   65   66   68   60   67 


62   70   70   60 


24   26 
57  I  65 


44   51   43 


60   65   65 


56   69   61   61 

39   37   48   38 


32   401  34   28   31   31 


50 

67 

62 

54 

59 

60 

46 

52 

31 

45 

35 

30 

39 

29 

25 

25 

56 

70 

44 

59 

65 

63 

54 

56 

37 

38; 

32 

32 

38 

32 

28 

28 

42 

56 

72 

45 

60 

66 

65 

53 

36 

37 

36 

31 

34 

33 

28 

27 

65 

72 

63 

56 

71 

64 

43 

56 

40 

52[ 

40 

36 

34 

33 

32 

32 

55 

71 

68 

66 

66 

67 

52 

55 

35 

50 

31 

30 

33 

27 

31 

23 

39 

55 

64 

39 

49 

64 

61 

35 

30 

33 

39 

30 

35 

26 

24 

26 

6? 

64 

62 

64 

66 

67 

52 

54 

38 

55 

35 

30 

36 

32 

29 

26 

42 

58l 

65 

39 

52 

62 

56 

37 

25 

38 

32 

28 

29 

26 

22 

21 

66 

65| 

63 

57 

66 

66 

64 

55 

38 

"! 

35 

32 

42 

33 

30 

23 

35 

65 

60 

50 

62 

49 

45 

51 

27 

32 

32 

29 

34 

25 

23 

24 

65 

62 

57 

53 

66 

64 

57 

53 

34 

52 

40 

30 

'3 

29 

28 

24 

57 

61 

59 

55 

65 

66 

57 

55 

37 

54 

32 

29 

36 

30 

29 

24 

37 

67 

67 

48 

62 

51 

44 

46 

28 

36 

35 

27 

31 

25 

24 

27 

46 

53 

69 

44 

53 

60 

66 

37 

30 

33 

35 

32 

36 

27 

25 

26 

60   56 
49   52 


69 

67 

56 

47 

66 

65 

51 

48 

70 

59 

56 

37 

65   67   78 
51  I  36   37 


71  i  72 
37  I  54 


69  ;  68 

52]  53 


76   61   64 


67   68 
54   36 


41   61 
33   28 


72   67 
46   40 


70   65 
50   40 


55   47   59 
39   32   30 


54   63 
30   30 


58   50   44 
36   41   28 


59   60   63 
34   39   27 


32   33   27 


55   64   60   64   61   71   59 
29   40   48   48   50   49   3* 


25   35   39   55 


65   61   61   62 
25   41   51   51 


50   60   65   63 


79 
40 

77 
59 

65 
45 

69 
52 

60 
4? 

62 
26 

67 
45 

65 
51 

63 
37 

65   68   62   68   66   66   59   69 
27   49   53   54   54   52!  31   40 


62   65 
23   42 


65   69   63   70 


64   65   63   67 


57   66   65   68 


65   65   59   72 


62   60   65   67 


55   60   62   63 
20   25   30   32 


66   66 
5ol  37 


69   60   56 

30   30   25   25 


66   62   74 


60   59   45   59 

34i  33   27   33 


57   46   66 
29   35   36 


65   45   57 


51   40   48,  60   64   63   66 


22   20 
68   58 


29   41   43   50 
55   64   66   64 


35   34   29 i  30   30   47   49 


69 
50 

66 
51 

60 
33 

68 
56 

66 

53 

58 
31 

63 

47 

60 
37 

57 
39 

70 
50 

l\ 

67 
25 

65 

54 

w 

55 
29 

60 
38 

70 
55 

56 

41 

73 
36 

73 
37 

70 
34 

76 
44 

75 
58 

65 
32 

65 
45 

62 
52 

54 
38 

74 
51 

68 
52 

69 

34 

63 

50 

60 
38 

70 
35 

701 
49 

69 

53 

65 

51 

60 
42 

53 
30 

49 
35 

58 
30 

55 
38 

67 
45 

62 

40 

75 
40 

67 
53 

67 
51 

66 
46 

61 
35 

46 
29 

51 
29 

59 

30 

60 
39 

66 
46 

70 
37 

62 
36 

76 
42 

70 
53 

69 
49 

68 
42 

63 
31 

49 
31 

52 

30 

60 
32 

69! 
49 

70 
43 

71 
32 

74 
37 

74 
55 

69 

57 

70 
44 

44 
36 

42 

35 

59 
38 

56 
40 

67 
34 

64 
29 

70 

31 

75 

40 

68 
53 

70 
42 

63 
36 

53 
29 

53 
25 

62 
24 

60 

33 

66 

40 

63 

40 

60 
38 

62 
42 

74 
53 

73 
51 

57 
41 

64 

31 

35 
31 

40 
29 

57 
35 

69 

49 

65 

36 

71 
33 

72 
52 

67 

55 

70 

57 

65 

42 

56 

39 

48 
29 

60 
26 

59 
36 

66 
38 

62 
32 

60 
27 

67 
31 

72 
50 

70 
50 

68 
38 

60 
25 

42 
26 

45 
25 

58 
31 

71 

50 

69 

38 

73 
33 

71 
51 

69 

53 

65 
53 

65 
43 

53 
29 

48 

30 

58 
26 

57 
37 

62 

47 

60 
38 

65 
31 

72 
46 

72 
53 

70 
53 

63 

36 

54 
29 

41 
32 

59 

27 

53 

34 

69 

33j 

62 

35 

70 
29 

72 
40 

73 
52 

71 
49 

66 
36 

48 
32 

51 
31 

56 

34 

52 

31 

68 

38 

61 
35 

71 
32 

70 
48 

72 
46 

65 
51 

65 

39 

47 
29 

45 
28 

57 
24 

w 

59 
44 

59 
36 

62 
33 

76 
42 

75 
44 

72 
42 

68 
40 

49 
35 

40 
32 

57 
36 

53 

40 

69 
43 

61 
40 

65 
33 

64 
27 

69 
32 

78 
52 

75 
37 

69 
30 

44 
32 

41 
34 

52 

30 

74   66 
46   39 


68   66!  59   60 
38   471  37   34 


72!  72 
36 1  44 


74'  71 

421  51 


68  67 

44  38 

70  66 

53  41 


47   44   69 
34   32   25 


50   54.9 
28   33.4 


63  I  64.9 
46  1  37.2 


59   59.8 
43   36.6 


75   64.6 
54   41.1 


73 

60  i 

1 

49 

39. 

4 

71 

60 

5 

52 

39. 

4 

62 

61 

1 

49 

37 

9 

64 

63 

6 

46 

40 

4 

75 

63 

5 

49 

35 

8 

50 

56 

3 

40 

36 

6 

75 

63 

6 

51 

40 

3 

50 

57 

|5 

36 

32 

.7 

75 

63 

.8 

51 

40 

.2 

65 

58 

.4 

43 

35 

.7 

68 

62 

.0 

47 

36 

.7 

72 

61 

.1 

49 

37 

.5 

58 

58 

.0 

42 

36 

.1 

60 

59 

.6 

30 

31 

.9 

39   58  ,  57 
29   29 1  33 


42   42  I  60 
34   26  I  26 


67  I  64.7 
46   36.3 


55!  57.2 
40  I  35.8 


59  1  61.0 
40;  37.0 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Stabon 

"3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  31 

0  S  > 

IIOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.  12 

.08 

.08 

.19 

.04 

.09 

.16 

.12 

.10 

.09 

.12 

.07 

.10 

^ 

^ 

.41 

.13 

.17 

.13 

.24 

.13 

.14 

.15 

.03 

.13 

.07 

, 

.15 

.11 

.05  .08 

3.48 

WIND 

19 

71 

31 

149 

59 

36 

48 

70 

68 

19 

16 

45 

47 

20 

!>4 

80 

22 

51 

49 

52 

19 

76 

81 

17 

56 

87 

44 

31 

73 

45  43 

1578 

following  Station   \ 


Table  7 

SJ 

JO 

WI 

A] 

LL 

A] 

^D 

S 

NC 

)W 

c 

IN 

GI 

^0 

u^ 

ID 

KENTUCKY 
MARCH    1953 

Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND   DAM    29 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.9 
4 

.4 

T 

T 

.7 

T 

.4 

T 

BENHAH 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 
T 

T 

T 

1 

- 

T 

BOWLING   GREEN   WB   AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

T 

CORBIN   CAA    AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 
WTR   EOUIV 

2.0 

1.5 
4 
.5 

1 

T 

1.0 

1 

.4 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

HEIDELBERG   LOCK    14 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 
T 

T 

T 

HINDMAN    SETTLEMENT   SCHOOL 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AP 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

1.2 

1 

.1 

.9 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

3.1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MAHHOTB   CAVE   PARK 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MAYSVILLE    DAM    33 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.0 
4 

1.0 

1 

T 

MIDDI.ESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

KDBRAT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

OWENSBORO   2   W 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

.5 

T 

T 

T 

PADUCAH   CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

, 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 
T 

ST    JOHN    BETHLEHEM   ACAD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.4 

T 

.1 

See  reference  notes  foUowiDg  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Statio: 


County 


Obser- 
vation 
time 


ADDISON  DAM  kb 

ADOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S.J.  PREP  S( 
BAXTER 

BEAVER  DAH 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

6EREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  WB  AP 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BUROINE  2   NE 
BURGIN  OIX  DAM 
6URKESV1LLE 
BURNS IDE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 
CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  P» 

CYNTHIANA 
CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
DAVELLA 
OELPHIA  1  E 

OEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FOPO  6R 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

OYER 

eODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHOHN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGS BURG 
FLEMINGSBURG  P.  0. 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  8R 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2   W 
HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  It   SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE  2    E 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 

LEITCHFIELO 
LEXINGTON  W8  AIRPORT 
LIBERTY 


0031 
0043 
0063 
0095 
0155 

0246 
0254 
03B1 
I  0397 
0450 

0490 
0595 
0611 
0619 
0624 

0904 
0907 
0909 

0978 
1C46 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

WARREN 

WARREN 

WARREN 

CAMPBELL 

EDMONSON 


PIKE 

■  MERCER 

'  CUMBERLAND 

■  PULASKI 
TRIGG 


I  CARROLL 
I  MUHLENBERG 

BULLITT 

HICKMAN 


1704 
1722 

leoi 

1B5S 
1969 

1998 
2003 
2040 


2139 
2180 
2358 
2366 
2374 

2391 
2445 
2469 
2528 
2775 

2791 
2903 
2908 
2953 
2961 

3028  I 
3036  : 
3046  ( 
3052  I 
3194  ' 


13203  HENRY 
I  3241  BARREN 

3252  HARDIN 

3358  BOONE 

3391  CARTER 

3430  GREEN 

3435  GREEN 
'3443. GREENUP 
■34S1  MUHLENBERG 

3539  CHRISTIAN 


36S2 

J709 
3714 
3741 
3762 


OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 


3798  CHRISTIAN 
3816  FULTON 
3821  GRAVES 

38371  JESSAMINE 
38991  KNOTT 
3929' LARUE 


j  4255! LETCHER 
43691  JESSAMINE 
4414| LIVINGSTON 
4620; GARRARD 
4642  MARTIN 

4703| GRAYSON 
47461  FAYETTE 
4755  CASEY 


'  38  27 

36  52 

.  37  48 

:  36  51 


WHITLEY 
BOONE 
ITLEV 

HARRISON 
HARRISON 
eOYLE 
MARTIN 

PERRY 

KNOTT 

FLOYD 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIDGE 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 


B6  34 
86  16 
85  08 
82  43 
85  33 

82  : 

82  36 

83  53 
85  28 


37  01 
36  SB 
39  03 


37  1 
37  55 

<  36  41 


<  36  23 

i  3B  23 

37  39 


83  ; 

86  52 

82  57 

86  20 

84  18 
S4  16 

86  26 
86  26 

86  26 

84  25 
66  16 

82  35 

84  43 
B5  22 
B4  37 

87  58 

BS  21 

85  11 

87  07 
85  40 
89  00 

84  06 

85  IB 
84  08 
84  40 
84  19 

84  18 
84  18 
84  46 

82  32 

63  07 

62  4B 


37  33 

37  05 

.  37  13 

37  43 

37  03 

37  00 

37  18 


I  36  09 

■  36  25 

■  36  25 
.  37  53 


66  13 
88  05 
85  37 
82  21 


83  33 

83  43 
83  44 


<  37  36 
38  59 
38  19 


37  15 
37  15 
37  33 


84  33 

64  S3 

85  55 
85  55 

64  49 
62  57 

85  30 

85  30 

82  51 
87  12 
87  20 

86  54 

83  12 
83  11 
83  46 


36  44 

36  34 
I  36  48 

37  49 
.  37  20 

37  32 

36  52 
.  37  10 

37  52 
.  37  53 

■   37  33 


68  30 
84  43 

62  59 
65  44 

87  27 

63  22 
82  32 
86  17 
B3  23 


■   37  56 

I  37  01 

I  37  37 

37  45 


82  56 
64  38 
68  16 
64  35 
62  26 

86  18 
84  36 
84  55 


850 
670 
450 
610 


i  CORPS  OF  ENGINEERS 
k  IDELL  M,  DEARING 
\   MRS. BARBARA  M.  COOL 
^  NANNIE  AUXIER 

>  C.  E.  BARRET 

»  MARY  S.  HATLIFF 
\   CORPS  OF  ENGINEERS 

>  UNION  COLLEGE 

>  ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
^  C.  HOMER  NOLAN 

>  E.  6.  YOUNG 

V  C.  C.  WHITEAKER 
)  JAMES  H.  MILLER 

>  JAMES  A.  GROSSMAN 

K  MRS.  L.  B.  GAFFARD 

V  JAMES  R.  EDWARDS 

V  TVA-639 

>  U.S.  WEATHER  BUREAU 
»  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  STINSON  SKAGGS 

k  EDWIN  E.  JOHNSON 
i  C.  W.  WILLIAMS 
k  MARVIN  M.  LEE 

V  THOMAS  A.  LEWIS 

*  CORPS  OF  ENGINEERS 

>  ALVA  MC  KINLEY 

V  CORPS  OF  ENGINEERS 
)  JAMES  F.  PRICE 

>  BERNHEIM  FOUNDATION 
}  WOODSON  D.  FRANKLIN 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  MRS, HAZEL  B.PICKETT 
)  CIVIL  AERO.  ADM. 

>  U.S.  WEATHER  BUREAU 
»  KY  DEPT  OF  CONS. 

k  MARSHALL  HILL 
'  CHARLES  C.  HALL 
k  R.  P.  COLDIBON 

>  BERTHA  DE  LONG 
'  RALPH  R,  BEALL 

'  HATTIE  e.  BARNEY 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  J.  L.  HUFF 

t  N.  D.  GIVENS 

I  LINNIE  D.  TARTER 

)  LENA  BLAIR 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

i    JOHN  £.  MORAN 

I  HARVEY  J.  FARMER 

I  FRANK  H.  LAWSON 

fc  MRS.  C.  C.  STAMPER 

\    BYRON  F,  FLEMING 
)  MAURICE  8.  CARPENTEI 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  HERMAN  D.  NEAL 

.  JOHN  E.  TANNER 

I  FRENCHBURG  SCHOOL 

>  JOE  W.  ATKINS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  EMILY  M.  BEAN 

L  DAVID  W.  BELL 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

L  SHIRLEY  1.  STATEN 

I  MRS.  MELL  M.  LINGLE 
I  MRS.  ADA  L.  COX 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  C.  R.  LOVELL 
I   CLEATUS  E.BRINKLEY 

i  DAVID  K.  CARSON 
)  H.  A.  BAILEY 
I  BURCHELL  MUNCY 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  FRANK  STREET 

1  C.  W.  KEATTS 

I  MRS.  NELL  S.  CALVIN 

I  TVA-679 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

i    ELIZABETH  WATTS 

»  ERNEST  L.  WRIGHT 

t  MRS.  W.  K.  MORRIS 

>  MRS. FOREST  CAMPBELL 
'  UNITED  FUEL  GAS  CO 

>  FLOYD  G.  ROBBINS 
t  MRS.  MAE  JETT 

>  HOBART  laON 

\   HUGH  J.  CARROLL 
1  TVA-379-A 
I  KENTUCKY  UTIL  CO 
t  JAMES  A.  FIELD 

k  GEORGE  D.  LITSEY 
)  U.S.  WEATHER  BUREAU 
I  PALLIA  L.  HANKLA 


tables 


Obser- 



Station 

i 

County 

1 

■S 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Reier 
to 

d 

8 

T3 

1 

:0 

1 

> 

i 

tables 

M 

& 

J 

J 

Q 

A 

A 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4625 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

36  26 

84  SB 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

LONDON  a  SW 

4893 

LAUREL 

37  06 

84  OB 

- 

MID 

U.  S.FOREST  SERVICE 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

36  07 

62  37 

584 

6A 

JULIUS  M.  RANKIN 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

600 

7A 

FRED  PERRY 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

36  13 

65  40 

558 

MD 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

36  11 

65  44 

46S 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

36  17 

85  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4936 

JEFFERSON 

39  15 

6S  46 

4S7 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2)5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

MID 

WILLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

435 

5P 

7A 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  5 

HAMtOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

800 

SP 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

3 

1 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

88  38 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

36  38 

63  42 

524 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

HC  KEE  1  SE 

5291 

JACKSON 

37  26 

83  59 

950 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

3 

HC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

- 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

MIDDLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5 

7 

MIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

SNEED  C.  FRIAR 

MIDWAY 

S407 

WOODFORD 

38  09 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

38  18 

64  09 

- 

MID 

DAVID  C.  ftAILEY 

HILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

360 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MONTI CELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

64  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

3 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

36  11 

83  26 

770 

MID 

H.  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

36  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFCRDVILLE 

5684 

HART 

37  16 

65  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3 

HURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

86  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5 

f 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

38  la 

83  11 

752 

MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

67  47 

380 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

64  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  0.  CLARK 

2  3  5 

CWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  06 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

86  46 

410 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

340 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

88  35 

344 

IMIO 

CITY  OF  PADUCAH 

PAIN7SV1LLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

666 

'",  •' 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

^  « 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6805 

MADISON 

37  44 

84  18 

1000 

BA 

BA 

THOMAS  C.  HERNDCN 

2  3  5 

RUM5EY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

36* 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUS5ELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

7A 

TVA-663 

3 

SAOIEVILLE  2  SSW 

SCOTT 

38  23 

84  34 

MID 

ROY  MARSHALL 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5 

7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

64  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

- 

MID 

STANLEY  GARDNER 

SALYEHSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

37  45 

B3  04 

900 

7A 

ESTILL  B.  SCOTT 

3 

SCOTTSVILLE 

7215 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5 

SE6REE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  36 

67  32 

360 

SP 

SEBREE  WATER  WORKS 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

1 

37  09 

66  47 

355 

7A 

TVA-7  09 

3 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

36  13 

85  16 

825 

6P 

WILLA  S.  A,  RATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSVI  LLE 

7334 

BULLITT 

36  00 

65  44 

- 

7A 

OVIO  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

36  20 

65  16 

862 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

BA 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

FAYE  PAULINE  SMITH 

3 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

85  43 

- 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  40 

-. 

7A 

TVA-684 

3 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

_ 

MID 

R.  C.  DEDMAN 

TAYLORSVILLE 

SPENCER 

38  02 

85  20 

489 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

85  41 

899 

MID 
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KENTUCKY  -  APRIL  1953 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


The  dominant  characteristic  of  the 
weather  conditions  prevailing  during 
the  month  was  the  persistence  of  un- 
seasonably low  temperatures.   The 
average  temperature  for  the  month 
was  the  ninth  lowest  on  record  for 
April.   Scattered  frost  was  reported 
from  one  section  or  another  during 
each  weekly  period  during  the  month. 
Precipitation  was  rather  frequent. 
However,  the  total  amount  was  slight- 
ly below  the  mean.   Snowfall  was 
somewhat  above  the  average.   The 
amount  of  daytime  cloudiness  was 
above  seasonal  resulting  in  a  below 
normal  percentage  of  possible  sun- 
shine.  Considerable  damage  was 
caused  by  windstorms  in  a  few  coun- 
ties.  The  cold  and  often  wet  weather 
was  unfavorable  for  the  germination 
of  seeds,  vegetation  growth,  and  out- 
door activity. 

The  temperature  averaged  from  1°  to 
5°  below  normal  in  practically  all 
parts  of  the  State.   The  month  opened 
warm  but  there  was  a  rapid  turn  to 
cooler  temperatures  as  a  cold  air  mass 
overspread  the  State  on  the  1st. 
Scattered  frost  was  reported  on  the 
mornings  of  the  4th  and  5th.   A  slow 
warming  trend  then  set  in  and  by  the 
8th,  temperatures  were  above  the 
seasonal  level.   Cool  air  again 
moved  over  the  State  on  the  10th, 
with  readings  seasonal  or  below  con- 
tinuing through  the  morning  of  the 
22nd.   The  coldest  period  was  the 
17th  through  the  21st.   Temperatures 
during  this  interval  were  more  typical 
of  mid-March  than  mid-April.   General 
frost  was  reported  in  central  and 
northern  counties  on  the  morning  of 
the  14th  with  state-wide  frost  or 
freezing  temperatures  on  the  morning 
of  the  19th.   From  the  afternoon  of 
the  22nd  through  the  25th,  warm  weather 
prevailed,  turning  cool  again  on  the 
26th.   This  cool  spell  lasted  for  two 
days  and  the  balance  of  the  month  saw 
a  return  to  above  seasonal  readings. 
The  mean  temperature  for  the  State  was 
53.6°  which  is  2.5°  below  normal.   The 
monthly  mean  temperatures  ranged  from 
57.1°  at  Pikeville  to  49.2°  at  Coving- 
ton WB  Airport .   Maximum  temperatures 
throughout  the  State  ranged  from  80° 
to  94°  with  the  highest  temperature 
reported  being  94°  at  Pikeville  on 
the  29th.   Minimum  temperatures  ranged 
from  22°  to  32°  with  the  lowest  being 
22°  at  Benham  on  the  17th. 

Precipitation  averaged  slightly  below 


normal  although  there  were  26  days  with 
some  rain  or  snow  in  one  section  of 
the  State  or  another.   The  amount  of 
precipitation  was  rather  equally  di- 
stributed with  the  extreme  northern 
and  eastern  counties  receiving  the 
smallest  amounts.   Daily  amounts  were 
generally  moderate  with  none  of  the 
reporting  stations  recording  as  much 
as  2  inches  in  any  24-hour  period.   A 
general  soaking  rain  over  the  State 
occurred  on  the  6th  and  7th.   Inter- 
action between  a  warm  air  mass  and  a 
very  cool  air  mass  brought  general 
state-wide  rain  on  the  night  of  the 
17th  and  on  the  18th,  with  sleet  and 
snow  recorded  in  most  central  and 
northern  counties  on  the  18th  and  19th. 
Snow  accumulated  to  as  much  as  2  inches 
in  more  northern  localities  on  the  18th. 
The  other  periods  of  general  rainfall 
were  the  24th-25th  and  the  last  day  of 
the  month.   The  average  precipitation 
for  the  State  was  3.90  inches  which 
is  0.05  below  normal.   The  total  amounts 
recorded  at  the  various  locations  ranged 
from  5.42  inches  at  Taylorsville  to  1.89 
inches  at  Greensburg  Highway  61  BR.   The 
heaviest  rainfall  in  any  one  day  was 
1.72  inches  at  Eddyville  Lock  F  and 
Hopkinsville  reported  on  the  30th. 
The  monthly  average  of  snowfall  was 
0.3  inch  which  is  0.1  inch  above  normal. 
The  greatest  depth  on  the  ground  was  2 
inches  at  Covington  WB  Airport  and 
Williamstown  on  the  19th.   The  great- 
est amount  of  snowfall  was  4.5  inches 
at  Benham. 

Windstorms  on  the  8th  at  Mt .  Washington, 
on  the  10th  in  Carter  and  Maggofin 
Counties,  and  on  the  15th  in  Franklin, 
Scott ,  and  Jefferson  Counties  resulted 
in  an  estimated  total  damage  of  $79,000. 

Farm  work  suffered  more  than  the  usual 
amount  of  delay  during  the  month  due  to 
cold,  and  in  some  areas,  wet  weather. 
Pasture  growth  and  development  of  to- 
bacco plants  were  slowed  by  the  cold 
weather.   There  were  reports  of  wildfire 
in  tobacco  plant  beds  in  some  south- 
central  and  western  counties.   Most  to- 
bacco ground  has  been  plowed  and  worked 
down  ready  for  setting.   The  condition 
of  wheat  at  the  end  of  the  month  was  far 
above  average.   Although  there  was 
scattered  light  frost  damage  to  oats  and 
barley,  the  outlook  for  small  grains  con- 
tinued to  be  excellent.   Peaches  were 
damaged  by  the  frosts  or  freezes  during 
the  month  with  the  extent  of  the  damage 
varying  from  little  damage  to  total 
loss.   -  W.S. 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
APRIL  1953 


Temperature 

Precipitation 

t! 

<2 

1-^ 

is 

<2 

1 

< 

i 

X 

1 

& 

1 

No.  of  Days 

1 

li 

s 
& 

S 
& 

Snow. 

Sle.t,  HaU 

No 

olDays 

SteNon 

Max. 

Min. 

1 

il 

1 

II   . 

SI  s 

{\ 

si 

s  > 

~l 

=  1 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 

67.0 
66.2 
67. 8M 
66.0 
64.2 

43,4 
44,9 

43, 8M 

42,9 

44,5 

55,2 
55.5 

55, BM 

54.5 

54,4 

-  1,8 

-  2,5 

-  3,1 

84 
85 

83 

84 

9 
9 

9 
9 

30 
30 
25 
25 

30 

19 
19 
19 
19 
19 

312 
303 
299 
334 
344 

0 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 

5 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3,60 
3,83 

5,17 
4,61 

-  .54 

-  ,39 

,42 

,65 

,93 

,91 

1,23 

1,30 
1,59 

18 
30 
30 

18 
IB 

,0 

T 

,0 
1,0 

0 
0 

0 

T 

18 

10 

IT 

13 
IS 

3 

4 
3 

0 
0 

2 
1 

HICKMAN  1  e 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

64.4 

66aOM 

67.1 

67.3 

66,4 

43,5 
43, 8M 
43,8 
44,1 
43,4 

54,0 
54. 9M 
55,5 
55,7 
54,9 

-  2,4 

-  2.9 

-  3,4 

80 
85 
84 
83 
81 

9+ 
10 
9 
9 
8+ 

30 
29 
28 
31 
28 

19 
19 

4+ 
19 
19 

301 
297 

317 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

3,94 

3,32 

4,50 
4,35 

-  1,46 

-  ,06 

1.35 
1,72 

1,50 
,85 

30 
30 

30 
30 

,0 

,0 

T 
T 
,0 

0  ' 
0 
0 
0 
0  1 

10 
16 

8 
14 
10 

3  1 

1 

3|l 
310 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

68.5 
64.4 
63.9 
64.4 
66.7 

43.7 
44.2 
43,9 
42,3 
41,5 

56,1 
54,3 
53,9 
53,4 
54,2 

-  2,1 

-  1,6 

-  5.3 

-  3,6 

85 
83 
84 
86 
85 

9 
9 
9 
10 
9 

28 
29 
29 

30 
24 

19 
19 
19 

4+ 
19 

285 

335 
345 

333 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
3 
4 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

4.27 
4.91 
3.46 
3.86 
4,73 

-  .14 
,93 

-  ,68 
.50 

1.10 
,95 
.98 

1,15 

18 
18 
29 
30 

.0 

T 
T 
,0 
,0 

0 

0 

0  1 
0  1 

0  1 

8 
15 
11 
10 
10 

4 
4 
3 

1 
0 
0 
2 

RUSSELLVILLE 

68.0 

43,8 

55,9 

-  1,0 

86 

9 

28 

19 

298 

0 

0 

3 

0 

4,82 

.46 

1.64 

30 

,0 

°  ! 

14 

3 

1 

DIVISION 

54,9 

4,25 

,1 

CENTRAL  DIVISION 

1 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

BUR6IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

63.2 
66,5 
64,0 
66,3 
65,6 

40.3 
41,4 
42,3 
43,1 
40,1 

51,8 
54,0 
53.2 
54.7 
52,9 

-  2,3 

-  2,6 

-  2.1 

81 
82 
83 
84 
81 

9* 
9+ 
9 
29 
9 

25 
26 
28 
29 
27 

14+ 

14 

19 

14 

19+ 

402 

341 
369 
326 
371 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

6 

3 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

4,35 
4,05 
3.75 
4. 86 
4.20 

,48 

-   ,56 
1,28 

1.32 
1,12 
1,09 
,72 
1,09 

18 
18 
18 
7 
18 

2.0 

T 
T 

T 

T 
T 
0 

0 

18 

18 

2 

3 
3 

4 
3 

1 
1 
1 
0 

1 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB   AIRPORT      R 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

63.7 
56,9 
58.7 
62,3 
53.3 

40.4 
40,9 
39,7 
41,8 
38,6 

52.1 
53.9 
49.2 
52.1 
51.0 

-  2.9 

-  2,8 

-  4,6 

82 
83 
80 
83 
84 

23 

9+ 

9 
30 
30 

27 
25 
26 
30 
27 

13+ 

14 

19 

14 

14+ 

386 
349 
459 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
5 
3 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.52 
4,33 
2,55 

5.00 
4,31 

-  ,91 

-  ,93 
,96 
,38 

,42 

1,15 
,76 

,88 

19 
18 
18 

7+ 

,0 

T 

3,3 

T 
,0 

0 
0 

0 
0 

19 

J2 

0 

2 
1 

2 

0 

1 

0 
0 
0 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

66.3 
63,9 
6S,0 
65,6 
61,3 

42,2 
40,6 
42,9 
43,6 

40,9 

54,3 
52.3 
54.0 
54.6 
51.1 

-  3.1 

-  2.1 

-  1.3 

-  1,8 

81 
82 
82 
81 
82 

9* 
10 

9+ 

g 
29 

28 
30 
28 
28 
28 

19 

14+ 

19 

19 

19 

338 

348 
325 
425 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

9 
6 

4 
3 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

5,39 
3,91 
3,97 
3,88 

1.51 

-  ,11 

-  .40 
,12 

1,21 

1,28 

1,09 

.78 

,80 

30 
24 
18 
30 
18 

,0 
.0 
T 
,0 

,1 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 
3 
3 

1 

1 

0 
0 

LOUISVILLE  WB  AP            R 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

63,0 
63,2 
66,9 
63,5 
57.5 

43.2 
45.5 
42.7 
40,0 
44,2 

53,1 
54,4 
54.8 
51,8 
55.9 

-  2,9 

-  2,1 

-  ,8 

-  3,1 

82 
83 
82 
81 
85 

9+ 
23 

9 
10 

9 

31 
32 
27 
25 
28 

14+ 
18 
14  + 
19 
19 

366 
338 
325 

303 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 

7 
7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

4,30 
3,76 
4,74 
4.10 
4,45 

.29 

-  .30 

-  .03 

-  ,12 

1,17 

1,19 

1.31 

,68 

1,56 

18 
18 
18 
30 
30 

,4 
,4 

T 
T 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2{2 
2il 
4  2 
4  0 

312- 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

64,2 
66,2 
66,1 
63,4 
66,1 

40,3 
41.7 
42,4 
40,6 
41,0 

52.3 
54.0 
54,3 
52,0 
53,6 

-  2,1 

-  2,0 

80 
84 
83 
82 
84 

23+ 
24 
9 
29 
26 

25 
29 
25 
26 
29 

14 
17+ 
21 
14+ 

^1 

386 
342 

337 
400 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

5 
5 
7 

0 
0 

0 
0 
0 

4,67 
3,73 
4,43 
3,34 
4,65 

,71 
-   ,51 

,85 
,80 

1,35 
,85 

1,08 

7 
30 
30 
19 
30 

1,0 

T 

T 

1,5 

T 

0 
0 
0 
2 

0 

19 

; 

3 
3 

4 

0 
0 
2 
0 

1 

DIVISION 

53,1 

4,15 

•  4 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

65,6 
70,5 
64,8 
64,7 
54,  OM 

42,7 
40,3 
40,1 
37,5 
42, IM 

54,2 
55,4 
52,5 
51,1 
53, IM 

-  1,2 

-  2,9 

84 
88 
87 
89 
86 

29 
29 
30 
30 
29 

30 
25 
25 
22 
28 

19 
17 
21 
17 

14+ 

337 

307 

372 

0 

% 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
8 
7 
12 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

3,30 
3,48 
3,19 
3,18 
3,57 

-  ,29 

-  .22 

,96 
,90 

,80 
,75 
,80 

7 
30 

7  + 

7 

6 

,4 
T 
T 
4,5 
,1 

0 
0 
0 

T 
0 

20+ 

14 
10 
11 
14 
12 

1 
2 
2 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

55,0 
63, 6M 

65,  8M 
64, 8M 
69,0 

39,0 
39. 4M 
40,  5M 
40, 3M 
40,8 

52,0 
51. 5M 
53, 2M 
52, 5M 
54,9 

-  1,2 

-  ,4 

85 
83 
88 
87 
90 

24+ 

30 

29 

29 

29+ 

25 
23 
27 
28 
26 

5+ 

5+ 

14+ 

395 
400 
369 
369 
322 

I 

0 

0 

2 

0 
0 
0 

0 
0 

9 
6 
6 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

3.45 
3.06 
3.99 
2,95 
2,92 

,07 
-   ,89 

,78 
1.00 
,82 
.84 
•  63 

30 
18 
12 

7 
1 

T 
T 
T 
T 
,0 

0 
0 

T 
T 
0 

20+ 
20+ 

13 
11 
15 
11 
12 

2 

2 
2 
2 
2 

0 

1 

0 
0 
0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

67,0 
72,5 
70, 3M 
60.5 
70,2 

38.8 
40.5 
38. 5M 
38.6 
42.4 

52.9 
56,5 
54, 5M 
49,6 
56,3 

-  4,5 

-  ,6 

88 
88 
89 
83 
87 

26 

10 

29 

25+ 

29 

24 
29 
24 
29 
24 

17 
5 
17 
1'.+ 
17 

244 
359 

288 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

1 

7 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

4,44 
2.75 
3.08 
3,16 
3,79 

-  ,51 

-  ,59 

.95 

.65 

.75 

1.00 

10 

7 

7 

30 

,0 

,0 

T 
T 
T 

0 

0 
0 

T 
0 

19 

16 

10 
9 

16 
9 

2 
3 
\ 

0 

0 
0 

1 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCERURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

65,4 
68,5 
61,7 
64,7 
64,5 

41.4 
45.5 
42.2 
42.0 
37.7 

53,4 
57,1 
52,0 
53,4 
51,1 

-  ,9 
,4 

-  4,1 

88 
94 
84 

83 
90 

29 
29 
26 

9+ 
30 

27 

31 
29 
29 
24 

14 

17 

14+ 

14 

17 

362 
261 

362 

\ 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 

iS 

0 
0 
0 
0 
0 

3,53 
2,41 
5,10 
2,86 

3,78 

-  ,59 

-  1,19 
1,47 

-  1,00 

,84 
,43 
,81 

,91 
,80 

18 

18 

7 

7 

7 

,0 
,0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
14 
17 
16 
12 

2 
0 
4 
3 
3 

I 

I 

0 

WILLIAMSBURG 

86 

9+ 

0 

0 

0 

3,06 

-  1,05 

,88 

1 

,0 

0 

13 

2 

0 

DIVISION 

53,4 

3,38 

,2 

STATE 

53.6 

-  2,5 

3,90 

-   ,06 

,3 

See  Reference  Notes  Fallowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADO  I  SON  DAM  45 

AOOLPNUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHOR AGE 


PARflnURVlLLE 

3«4B 

BA90ST0WN  S  J  PREP  5CH 

4.06 

PAXTER 

9«19 

BEAVER  DAM 

3«60 

RENHAM 

3«16 

BEREA  COLLEGE 

3i57 

BEREA  WATER  WOIMCS 

4*46 

BOWLING  GREEN 

4«8T 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

*.73 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

3i76 

BRENT  DAM  36 

2.65 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

3.08 

BURDINE  2    NE 

3*85 

BURGIN  DIX  DAM 

4.86 

PURKESVILLE 

4.93 

BURNS rOE 

4.33 

CADIZ  LOCK  E 

5,?6 

CAMPBELLSVILLE 

4*20 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSe 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  ? 

DANVILLE 

DELPHI  A  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 
EDDYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGS6URG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCMBUR6 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
5LENDALE 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREEN5RURG 

GREENSBUR6  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
rtAZARO  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

MtNDMAN  SETTLEMENT  5CH 

MOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVING TON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 

KENTUCKY  DAM 

LANCASTER  ICE  PLANT 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE    we    AP  R 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 
LOUISVILLE    WB    CITY  R 

LOVELACEVILLE 
MAOISOHVILLE    1    SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 


MANCHESTER  »  SE 

3iOB 

MAVFIELD  SOBSTA 

».*7 

NATFIELO  2  5 

».35 

HAYSVILLE  0AM  33 

3.16 

MC  «EE  I  SE 

3*66 

MfOOLESeoRO 

3.79 

MIDWAY 

3.37 

MILLERSTOWN 

3.90 

MONTICELLO 

4.33 

MOUNT  STERLING 

3.53 

MUNFOPDVILLE 

5.33 

MURRAY 

4.27 

OLNEY 

4.41 

ONEONTA  0AM  35 

3.03 

OWENSHOfiO  2  W 

4.91 

OMCNSftORO  0AM  46 

5.03 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

3.46 

PAOUCAH 

3.66 

PAINTSVILLE 

2.51 

PIKEVILLE 

2.41 

PINEVILLE 

3.30 

PRINCETON 

4.73 

RAVENNA  LOCtt  12 

3.56 

RICHMOND  E  STATE  COL 

5.10 

RUMSEY  LOCK  2 

4.02 

Day  of  month 


1.97 
4*43 
3.87 
?*97 


.01       T 
•05       .01 


16       17       18       19      20      21 


.12       .03       T 


:«| 


40 

.03 

T 

.24 

T 

14 

.15 
•  10 

.34 
.35 

.31 

59 

.01 

.31 

49 

.39 

.16 

.05       .03      .08 
.30      .10 


.45 
.18 
1.17 

.58 

1.19 
.96 
•  80 

1.31 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30 


.07       .29       .10 


9  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


Station 

^ 

Day  of  month 

1  1  2    3 

4    5 

6 

7  1  8 

9 

10    11 

1  '^ 

13  1  14   15 

16   17 

1  '^ 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE 

*ie2 

.80 

•  09 

.26 

.01 

.07 

.02        .07 

•  17 

.98 

•  29 

T 

.31 

•  81 

.02 

1.04 

RUS5ELLVILLE  SUeSTA 

A>A« 

.74 

•  47 

T 

.05 

.03        .10 

.58 

•  93 

•  03 

.29 

T 

•  02 

1.64 

ST  JOHN  BETHLEHEM  AC«D 

♦  •10 

.24 

•  28 

•  58 

.40 

.28 

T         T 

•  20 

.50 

•  59 

•  03 

.36 

■  68 

SALVIS*  LOCK  6 

*.17 

.»   T 

•  16 

.64 

•  21 

.52 

.44 

T    T     .03 

•  10 

.28 

•  SO 

T 

•  «2 

.82 

•  11 

.09 

•  13 

•  31 

5ALVER5VILLE  2 

2i3« 

.17 

.04 

.50 

•  61 

.19 

•  23 

.04   .02 

•  24 

.22 

•  22 

.01 

•  19 

.02 

•  18 

.12 

SCOTTSVILLE 

A. 45 

1.26 

•  44 

.04 

.27 

•  12 

.70 

•  03 

.83 

1^96 

SERRFE  WATER  WORKS 

A.99 

.12        .05 

T     T 

.67 

T     ^37   T 

T 

.43 

•0)        .24 

1.02 

T 

T 

T     .30 

•  44 

•  20 

.02 

T    1.08 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

A.IA 

.27 

.38 

•  28 

•  04 

.09 

.20 

1.08 

•  24 

.  .50 

•  09 

1.09 

SHELBYVILLE  2  w 

A«07 

.32   T 

.05 

.19 

•  85 

•  34 

.02 

.24 

•  58 

.55 

•  75 

T 

T 

.12 

•  12 

T 

.12 

•  17 

T     .29 

SHEPHEROSVILLE 

»t02 

.28 

•  01 

.41 

•  67 

•  24 

.39 

.31 

.02 

•  07 

.47 

•  58 

.87 

•  93 

.08 

•  21 

•  40 

SOMERSET  1  N 

3<T) 

.55 

•01   .39 

.11 

•  21 

.22 

.39 

.02        ,06 

•  11 

.54 

T 

.81 

•  19 

•  12 

.80 

SPRINGFIELD 

3.51 

.49 

.10 

.41 

•  15 

T 

.38 

T     .05 

.11 

.56 

•  52 

.04 

.18 

•  18 

.90 

STEARNS  2  N 

S.27 

.60 

•  98 

.18 

.54 

.54 

•  54 

•  38 

1.91 

SUMMER  SHADE 

♦  •A3 

1.19 

•  03 

•  31 

•  31 

.33 

T          .10 

.74 

T 

T 

•  07 

1.39 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

4i02 

I. 10 

•  •8 

•  31 

.29 

T         T 

•  10 

•  07 

.65 

•  07 

.02 

1.33 

TAYLORSVILLE 

5.42 

.75 

•  22 

•  58 

•  30 

.33   T 

.28 

•  04 

•  39 

•  62 

1.20 

•  28 

•  03 

T 

•  18 

.30 

TOMPKINSVILLE  2 

4.02 

.68 

.38 

•  43 

.91 

.62 

1.00 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

9.20 

.64 

•  01 

•  15 

.38   .01   .03 

•  02 

.05 

.60 

•  92 

.08 

.93 

•  79 

•  •1 

.01 

.04  1.49 

TYRONE  LOCK  5 

3.81 

.61 

T 

•  08 

•  64 

•  20 

•  16 

.21 

•  26 

•  29 

.60 

.40 

T 

•  09 

.04 

•  09 

.18 

UNIONTOWN  DAM  *9 

4.34 

•  03 

T 

•  62 

•  19 

•  33 

.50 

T          ^02 

•  19 

•  90 

.55 

.10 

.19 

•  •1 

.01 

•  02 

.72 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.44 

.41   T 

•  17 

•  64 

•  22 

•  53 

.72 

T 

•  23 

•  59 

•  92 

.01 

.09 

.01 

.01 

•  11 

.22 

VANBURFN 

4.75 

.67   T     T 

T 

•  25 

•52   .23 

•  25 

.30 

T 

•  41 

•  34 

•  T3 

•  02 

.44 

.06 

.05 

.03 

•  14 

.29 

VANCEBURS  DAM  32 

2.e« 

.06   .02 

.02 

•  02 

•  91 

•  02 

.05 

•31   .01   .54 

•  50 

.04 

T 

.01 

.18 

.04 

•  13 

WAYNESBUR6  6  E 

4.31 

.64 

•  14 

•  55 

•  66 

.53 

.02 

•  79 

•  12 

•  45 

.24 

.67 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

3(78 

.30 

•  80 

.25 

.54 

.03 

.27 

•  33 

•  65 

T 

.10 

.28 

•  10 

.13 

WESTPORT 

3.3« 

.34   T 

T 

•  08 

•  34 

•  10 

.28 

T     .16 

.22   .90 

T 

•  98 

.08 

.04 

.24 

WILLIAMSBURG 

3.05 

.88   .11 

•  83 

» 

.15 

.48 

.04   • 

» 

•  48 

.07 

.01 

WILLIAMSTOWN 

3.34 

.11   .02 

•  03 

.31 

•  51 

•  02 

.13 

.05 

.27 

•  74 

.85 

.02 

.07 

.93 

.04 

.09 

.09 

WILLOW  LOCK  n 

3.96 

.77 

•  12 

•  70 

.27 

.66 

.10 

•  22 

•  20 

•  44 

•  lel 

.12 

.26 

WOLF  CREEK  DAM 

4.»« 

.87 

•  02 

•  46 

•  69 

.48 

•03   ^02   T 

•  06 

•  02 

•  87 

.01 

.21 

•  04 

1.08 

WOODBURY  LOCK  fc 

3.27 

•  25 

.12 

•  33 

.07 

T   - 

.20 

.05 

•  59 

.52 

•  12 

•  81 

T 

1.09 

!  Noles  Following  Station  Index 
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Tables 

D 

AI 

LY 

T] 

EN 

IPI 

:ri 

IT 

UB 

ES 

1 

KENTUCKY 
APRIL  1953 

Day 

Of  Month 

9 

SluUuu 

> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

r,r 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

- 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

65 

«8 

51 

43 

63 
33 

58 
32 

60 

31 

50 
43 

62 

38 

64 
42 

81 
53 

73 
47 

62 
34 

52 
42 

M 

29 

61 
25 

57 

44 

66 
37 

67 
33 

50 
31 

42 

25 

48 

27 

63 
30 

78 
41 

81 

57 

77 
52 

76 
62 

66 

43 

62 

41 

76 
39 

80 
48 

74 
58 

63.2 

40.3 

»SML«NO  0»M  29 

MAX 

MIN 

72 
52 

59 

47 

65 

43 

60 
45 

64 
32 

62 

46 

53 

43 

64 
38 

83 

48 

76 

59 

68 

37 

63 

46 

40 

60 
31 

55 
35 

68 

40 

67 
32 

63 
36 

46 

30 

45 
32 

63 
33 

79 
36 

82 

63 

83 
49 

78 
61 

63 

50 

52 

46 

68 
36 

84 
43 

80 

61 

66.6 

42.7 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

7* 
52 

67 

43 

70 
33 

71 
43 

68 

27 

62 

48 

58 

46 

77 
36 

85 

44 

81 
54 

74 
33 

74 
44 

63 

37 

61 
26 

60 
35 

58 
36 

72 
25 

72 
39 

48 

27 

46 
29 

66 

30 

77 
29 

76 
58 

86 

57 

85 
62 

84 
48 

52 

39 

79 

31 

68 
40 

82 
58 

70.6 
40.3 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

72 
51 

53 

42 

66 
33 

63 

34 

60 
34 

59 
43 

63 
40 

64 
40 

82 

49 

82 

47 

63 
38 

60 
45 

52 
33 

61 
26 

62 

45 

62 

37 

70 
32 

68 
31 

44 
28 

45 
31 

63 
32 

77 
42 

78 

61 

80 
54 

76 
61 

76 
42 

53 

41 

78 
40 

81 
53 

81 

57 

66.6 

41.4 

BAXTER 

MAX 
MIN 

63 
48 

73 
47 

50 
36 

69 
39 

62 

30 

65 

37 

53 

49 

54 
39 

76 

41 

82 

59 

67 
36 

73 

46 

64 
39 

48 
31 

60 
36 

68 
37 

60 
27 

68 
39 

65 
34 

46 
32 

40 
26 

61 
27 

72 

32 

71 
63 

86 

61 

70 
51 

66 

41 

61 

34 

75 
39 

87 
57 

64.6 
40.1 

BEAVER  OAM 

MAX 
MIN 

71 
50 

52 

44 

65 

40 

61 

33 

55 

32 

54 

44 

6« 

41 

70 
45 

84 
56 

81 
46 

64 
36 

59 

44 

59 

36 

66 

33 

65 

48 

56 

37 

72 

34 

61 
34 

47 
30 

61 
32 

66 
32 

81 

45 

79 

65 

77 
63 

77 
60 

74 
43 

62 

42 

62 

44 

79 
55 

78 

57 

67.0 
43.4 

BENHAM 

MAX 
MIN 

68 
52 

74 

44 

46 
35 

70 
40 

65 
28 

63 
32 

54 
42 

52 

34 

75 
36 

84 
58 

70 
28 

66 

32 

62 

34 

47 
28 

59 
35 

60 
36 

61 
22 

70 
32 

67 
28 

46 
28 

40 
26 

63 
26 

74 
37 

73 
63 

88 
56 

69 

49 

64 
39 

46 
32 

77 
44 

89 
57 

64.7 
37.5 

BEREA  C0LLE6E 

MAX 
MIN 

65 
53 

53 

44 

69 
39 

58 
40 

63 
35 

50   58 

43i  42 

69 

40 

78 
60 

64 
37 

57 

50 
35 

60 
28 

60 

43 

63 

36 

69 

37 

60 
32 

45 
28 

42 
30 

63 
36 

77 
46 

77 
62 

85 

61 

63 

63 

43 

49 
39 

76 
39 

66 

41 

79 
57 

64.0 
42.1 

B0KLIN6  6REEN  MB  AP 

MAX 
MIN 

59 

*7 

53 

45 

63 

40 

61 
36 

62 

34 

52 

46 

63 

44 

73 
42 

83 
63 

63 
43 

66 
37 

53 

41 

66 
34 

63 
32 

65 

40 

56 

35 

69 
32 

53 
31 

48 
28 

48 

30 

62 

30 

76 
44 

78 

60 

72 
61 

74 

66 

56 
43 

60 
42 

76 
40 

81 
54 

76       64.0 
5  6       42.3 

BUR6IN  0I>  OAM 

MAX 
MIN 

67 

54 

54 
52 

87 
34 

66 

38 

64 
33 

581  61 

45|  42 

66 

40 

79 
56 

79 
50 

65 
37 

61 
46 

51 

34 

60 
29 

60 
43 

60 
38 

70 
34 

67 
34 

44 
31 

44 
30 

63 
35 

79 
41 

79 
62 

82 
56 

77 
63 

73 
49 

50 
42 

78 
39 

84 
47 

82 

68 

66.3 
43.1 

CAttPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

68 

50 

54 

40 

65 

34 

64 
34 

62 

29 

54 
43 

63 

41 

68 

40 

81 
51 

76 

44 

67 
34 

56 

43 

52 

31 

62 
28 

61 
42 

60 
34 

68 
31 

62 
32 

46 
27 

47 
27 

60 
30 

76 

40 

76 
59 

79 
58 

74 
58 

72 
40 

58 
36 

78 
38 

80 
51 

79 
65 

66.6 

40.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

59 
51 

52 

43 

65 
36 

60 
36 

62 

31 

58 
43 

58 
39 

60 

38 

ao 

62 

77 

63 
34 

50 
34 

58 

27 

56 

27 

96 
♦5 

66 

37 

64 

37 

66 

31 

44 
29 

49 
31 

62 
34 

77 
44 

82 

50 

77 
50 

74 
63 

72 
43 

51 

41 

71 
42 

81 
46 

81 
52 

63.7 
40.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

69 

51 

53 

43 

6« 

32 

61 
32 

62 

28 

32 

44 

64 

40 

70 

40 

83 

50 

82 

49 

66 

33 

57 
43 

54 

31 

64 
25 

62 

47 

58 
39 

71 
30 

64 
31 

45 
26 

60 
29 

66 
32 

79 

41 

82 

60 

78 
54 

77 
62 

73 
43 

56 
42 

79 
38 

63 
54 

81        66.9 
69       40.9 

CORBIN  CAA  AIRf>ORT 

MAX 
MIN 

70 
50 

49 
43 

69 

31 

60 
34 

65 
29 

58 

47 

55 

39 

74 
35 

S3 

46 

71 
41 

71 
33 

64 
43 

48 
31 

59 

28 

99 
38 

54 

30 

71 
26 

64 
33 

47 
29 

40 
30 

62 
32 

78 
33 

73 

60 

85 

60 

76 
60 

61 
40 

61 
36 

77 
33 

65 
42 

72       65.0 
58       39.0 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
44 

51 

41 

61 

34 

55 
35 

31 

47 
42 

53 

36 

58 
38 

80 
51 

72 
44 

59 

36 

47 
38 

46 
33 

58 
27 

51 
38 

61 
35 

68 

40 

42 
28 

37 
26 

44 
31 

59 
34 

76 
43 

76 
56 

74 
62 

73 
54 

54 

40 

46 
40 

68 

42 

79 
46 

70       56.7 
58      '  39.7 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

65 
52 

52 

43 

64 
33 

64 
37 

61 

30 

57 

43 

54 
39 

61 
35 

79 

49 

74 
49 

64 
32 

59 
42 

49 
34 

58 
23 

56 
39 

r. 

64 
32 

43 
29 

45 
30 

62 
33 

77 
40 

82 

50 

81 
49 

74 
62 

64 
41 

63 

41 

72 

37 

63      1  63.6 
43      ,  39.4 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

68 

47 

62 

42 

48 
35 

68 
38 

60 
35 

64 

42 

50 
42 

60 
39 

66 

46 

78 
48 

62 

38 

64 

45 

58 

34 

49 
30 

60 
38 

57 
37 

66 
34 

68 

45 

63 
31 

44 

31 

44 

34 

62 
42 

76 

50 

79 
60 

80 
62 

72 
48 

51 
41 

51 

40 

77 
43 

83 

57 

62.3 
41.8 

FARMERS 

MAX 
MIN 

68 

46 

59 

44 

67 
36 

66 

40 

64 

27 

58 
60 

58 
42 

67 
34 

81 
66 

80 
62 

65 

33 

62 

45 

52 
39 

58 

27 

58 
36 

60 
38 

68 

27 

65 

36 

45 
30 

42 
30 

61 
34 

78 

30 

78 
65 

84 
52 

83 
59 

70 
45 

50 

42 

74 
35 

88 

44 

65.8 
40.5 

rOUDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

67 
51 

51 

45 

61 
37 

64 
31 

62 

37 

61 
45 

62 

42 

77 
49 

86 

57 

79 
46 

58 

41 

50 
45 

55 

39 

67 
37 

66 

49 

58 
37 

69 
43 

59 
33 

48 
30 

53 

33 

65 
35 

79 

51 

77 
63 

73 
64 

77 
60 

71 
43 

65 
40 

81 
60 

77 
56 

77 
56 

66.2 
44.9 

FRANKFORT  LOCK  t 

MAX 
MIN 

62 
47 

65 

44 

51 

36 

65 

37 

60 
30 

62 

30 

49 
42 

62 

37 

71 
38 

SO 
52 

62 

36 

64 
35 

5» 

34 

92 

27 

69 
27 

60 
39 

66 
32 

69 
37 

49 
31 

44 
30 

48 

32 

62 
36 

79 
43 

82 

54 

81 
53 

75 
49 

56 
42 

62 
39 

77 
44 

84 
46 

63.3 
38.6 

eLASSOW  WKAY 

MAX 
MIN 

72 
52 

61 

44 

65 

37 

60 
34 

63 

32 

55 

46 

63 

45 

72 
40 

81 
61 

78 
43 

66 

36 

59 
46 

53 

29 

63 

30 

62 

42 

58 
32 

68 
31 

64 

31 

48 
28 

47 
31 

62 
29 

76 

47 

77 
61 

74 
62 

74 
63 

71 
45 

58 
42 

78 
39 

81 
56 

79 
6! 

66.3 
42.2 

6OL0EN  POND  6  N 

MAX 
MIN 

68 
46 

61 
36 

57 
46 

57 
36 

68 

31 

67 
49 

60 
38 

69 
33 

64 

36 

51 
26 

57 
34 

64 
32 

79 
49 

30 
66 

78 
62 

76 
61 

74 
44 

64 
39 

61 
46 

79 
54 

75      '  67.8 
57        43.8 

eRAVSON 

MAX 
MIN 

72 

51 

56 

46 

67 
42 

65 
28 

57 
46 

53 

43 

65 
34 

80 
46 

64 

45 

69 

34 

60 

45 

49 

40 

60 
28 

59 

34 

66 
39 

67 
28 

64 
35 

46 
30 

43 
30 

64 

37 

78 

30 

80 
67 

83 
48 

74 
56 

66 

45 

48 
42 

71 
34 

87 
41 

76 
56 

64.6 
40.3 

MEENSBURS 

MAX 
MIN 

71 
49 

63 

45 

50 
36 

67 
36 

61 
31 

65 
38 

53 

45 

61 
40 

69 

42 

82 

49 

63 
36 

66 

37 

57 
35 

53 

30 

62 
35 

62 
38 

56 

30 

70 
33 

54 
30 

47 
30 

46 
32 

63 
38 

77 
49 

76 
61 

76 
63 

74 
50 

63 
42 

57 
40 

79 
43 

79 
55 

63.9 
40.6 

6REENVtLLE  2    W 

MAX 
MIN 

66 

50 

50 

43 

64 
36 

62 

31 

62 
33 

52 

43 

64 
42 

73 

46 

83 
62 

76 

45 

62 

37 

55 

43 

55 

36 

65 
32 

66 

47 

66 
36 

69 
36 

61 
33 

51 
26 

51 

30 

64 
30 

79 
48 

76 
64 

73 
62 

74 
69 

70 
43 

61 
39 

79 
43 

79 
58 

79 
56 

66.0 
42.9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

69 
52 

61 
45 

70 
40 

70 

44 

66 
28 

62 

46 

59 

46 

70 
36 

80 

47 

79 
53 

70 
33 

66 

46 

56 

40 

63 
26 

62 

35 

69 

39 

70 
26 

69 
39 

47 
29 

44 
29 

65 
28 

81 
30 

81 

55 

88 

53 

86 

56 

68 
49 

52 

42 

77 
34 

90 
42 

90       69.0 

57      ]  40.8 

HENDERSON  l>  SN 

MAX 
MIN 

67 
49 

51 
43 

60 
40 

61 
37 

57 
39 

49 

44 

62 
39 

69 

48 

84 
60 

77 
46 

55 

39 

50 
42 

55 

38 

64 
36 

65 

49 

55 
36 

66 
40 

60 
32 

46 

30 

62 
32 

63 
36 

79 
49 

79 
63 

72 
62 

75 
60 

60 
44 

62 

40 

79 
48 

76 
56 

75      I  64.2 
57      i  44.5 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

70 
50 

60 

45 

59 
36 

64 
34 

65 

37 

80 

40 

50 
40 

65 

45 

80 
56 

80 
45 

60 

45 

60 
45 

49 

37 

60 
34 

68 

47 

62 
35 

58 
35 

68 
36 

46 
30 

64 

34 

56 
32 

61 

40 

80 
60 

80 
67 

70 
58 

75 
46 

55 
45 

65 
50 

80 
58 

74      1  64.4 
54        43.5 

HtNDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

67 
49 

77 
44 

52 
38 

73 
42 

64 
26 

66 

43 

58 

46 

52 

35 

75 
38 

83 

57 

71 
33 

75 
36 

70 
37 

50 
29 

60 

31 

6B 
37 

66 
24 

72 
42 

66 
31 

48 
31 

46 

65 
26 

78 
39 

78 
50 

88 

52 

79 
49 

68 

40 

48 
32 

79 
39 

81       67.0 
66       38.8 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

77 
60 

85 

47 

65 

41 

63 

47 

50 

37 

57 
33 

65 

44 

68 
36 

57 
34 

70 
34 

46 
29 

61 

31 

52 

30 

66 

44 

80 
56 

81 
64 

69 

59 

76 
46 

51 
43 

65 
42 

SO 
50 

76      ,66.0 
57       43.8 

INEZ 

MAX 
MIN 

74 
50 

63 

47 

72 

43 

72 

43 

69 
29 

69 

46 

68 

45 

67 

44 

70 
46 

88 

37 

68 

35 

65 
36 

63 

36 

66 

36 

70 
38 

72 
41 

74 
43 

73 
42 

75 

44 

73 
38 

74 
39 

75 
40 

80 
42 

78 
41 

76 
39 

78 
36 

74 
37 

76 
40 

78 
41 

75      i  72.5 
40       40.5 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

67 
50 

52 

43 

65 
37 

61 
35 

60 
33 

52 

44 

63 

39 

66 

45 

82 

60 

75 
47 

64 
38 

66 

41 

65 
33 

63 
31 

61 

47 

66 

38 

68 
37 

59 
32 

46 
28 

51 
30 

62 
33 

78 
46 

82 
62 

72 
66 

74 
61 

70 
42 

57 
41 

78 
43 

79 
66 

77 
57 

65.0 
42.9 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

68 

50 

53 

43 

65 
43 

60 
36 

63 

36 

54 

44 

63 
42 

68 

44 

81 

67 

76 

47 

65 
39 

57 
43 

58 
35 

62 
32 

62 

48 

67 
42 

69 
34 

63 
36 

46 
28 

48 

31 

63 

34 

77 
45 

79 
60 

73 
61 

76 
60 

69 
42 

57 
41 

78 
43 

79 
56 

76 
68 

65.5 
43.6 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
45 

48 
35 

64 
33 

58 
37 

60 
34 

48 

44 

58 

41 

64 
39 

78 
69 

69 

43 

62 

38 

66 
39 

50 
34 

57 
29 

56 
38 

53 

36 

66 
35 

49 

30 

43 
28 

44 
30 

62 

33 

77 
43 

76 

61 

79 

54 

72 
54 

64 
41 

50 

41 

74 
42 

82 

55 

69 

57 

61.3 
40.9 

LOUISVILLE  MB  AP 

MAX 

MIN 

62 

45 

52 

42 

63 
36 

59 

38 

61 

35 

48 
45 

64 
40 

66 

45 

82 
60 

74 
47 

62 

39 

50 
39 

50 
36 

62 

31 

59 
40 

54 
38 

68 
43 

47 
32 

42 
31 

48 
34 

63 
38 

79 
46 

82 
62 

77 
66 

75 
56 

55 

42 

64 
42 

76 
46 

80 
55 

74 
59 

63.0 
43.2 

LOUISVILLE  MB  CITY 

MAX 
MIN 

63 
46 

52 
45 

63 
41 

59 

40 

60 

41 

48 
45 

62 

40 

67 

47 

82 
63 

73 
49 

62 

44 

49 

40 

51 
38 

62 
36 

61 
42 

55 

40 

68 
45 

48 
32 

43 
33 

50 
35 

63 

41 

79 

63 

83 
65 

75 
58 

74 
66 

66 

43 

56 
43 

77 
46 

80 

57 

74 
60 

63.2 

45.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

64 
51 

57 
44 

60 
33 

66 
28 

61 
34 

53 

45 

66 

40 

83 

50 

84 
61 

78 

44 

62 

41 

50 

45 

61 
38 

70 
33 

67 
50 

60 
36 

66 
38 

60 
33 

53 
28 

58 
32 

66 

33 

79 

50 

81 
64 

77 
61 

75 
60 

61 
44 

67 
38 

80 
60 

74 
56 

75 
66 

67.1 
43.8 

HAOISONVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

69 
61 

53 

44 

64 
36 

61 

34 

64 
33 

54 
46 

65 

41 

75 
46 

83 

57 

81 

41 

69 
39 

59 

44 

54 
38 

65 
32 

67 
49 

67 
38 

70 
38 

63 
34 

50 
31 

60 
33 

64 

37 

60 
47 

77 
65 

75 
63 

76 
61 

74 
44 

62 

43 

60 
44 

80 
57 

76       67.3 
56      1  44.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

70 

S3 

53 
43 

65 
37 

63 
32 

62 

30 

58 
45 

60 
46 

72 

3n 

82 

57 

81 

47 

67 
33 

63 
46 

53 

34 

63 

27 

62 

47 

62 
38 

69 
30 

66 
36 

48 
27 

47 
29 

62 
31 

77 
46 

79 
60 

75 
63 

75 
61 

74 
44 

59 
42 

79 
40 

80 
60 

80      '  66.9 
S6        42.7 

8«« 

«f«r« 

U«  DO 

tea  f 

ollowlag  St 

at  Ion 

lDd«X. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
APRIL    1953 


Day  01  Month 


10      11       12      13      14     IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


MANCHESTER   *    SE 

MAYFIELD    2    S 

MAYSVILLE  OAH  33 

MI0DLE5B0R0 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUS5ELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURS  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


55   62 
*2   36 


55   65   48 
46   45   35 


77   70   70 
53   46   33 


67  6B  58 

44  28  46 

62  62  54 

34  40  44 

59  59  61 

35  30  30 


69   69 

44   28 


65   65   59 


73   84 
36   43 


81   81 
47   61 


74   72   53 

56   32   38  I  27   34   36 


57   66   66 
37   34   46 


43   36   35   36   42   40 


MAX   60 
MIN   49 


MAX.  63 
MInI  53 


MAX   61 
MInI  47 


MAX  I  74 
MIN'  51 


MAX   77 
MIN   55 


MAX   64 
MIN   49 


MAX  I  66 
MIN;  42 


60   65   65   64 
44   34   32   35 


56   65 

46'  41 


51   62   59   58   49   67 

43   41   34   34   44  1  39 


55  58 1  63  59 

41  35  33  38 

54  55  I  60  63 
45  34  30  30 

53  75  68  68 

49  46  48  32 

55  63  I  63  61 
44  36  28  31 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


70   53   67 
51   44   38 


70   65   54 
42   40   33 


70   54   67 
51   44   39 


MAX,  65 
MIN   50 


MAX   67 
MIN   54 


MAX   65 
MIN   50 


MAX   70 
MINI  50 


MAX   61 
MInI  47 


39   36 
64   65 


37   30 
62   65 


30   31 
59   63 


35,  42   30 


51   67   60   65 
45   36   35   32 


60   63 
37   30 


70   50 
45   40 


75  66  71 
53  42  38 

60  54  62 

50  41  35 

76  67  51 

51  47  41 


60   65 
32   30 


50 1  64 
451  42 


60  :  50 
38!  43 


62   51 

50,  49 


55   67 
44   41 


56i  65 

46   45 


62  1  48 
42 ,'  38 


60   63 
49   45 


58   67 
43   38 


55   56 
45   42 


56   61 
46   45 


58   57 
41 

57 


54  74  80 

35  47  54 

78  84  I  82 

38  49  I  59 

66  79  '  72 

38  54  51 

83  85 ,  81 

47  64  I  45 

70  83  I  75 

48  58  45 


81   84 
50   55 


61   53 

42   44 


61   63 

35   35 


59   65   64 
33   38   33 


41   42   63 
29   26   28 


51   57   63 
28   30   35 


39   29   38 


54   53   63   46   43   43 
38   32   35   29   29   32 


78   78   82 
29   54   59 


76   81   77 
50   61   59 


78   80 
39   49 


76   73   66   62   61   55   70   69   52   48 

34   45   39   31   341   36   24   46 1   33   32 


40 

67 

45 

61   63   58 
35   34   42 


41 


64  82 

46  51 

72  85  74 

41  52  I  62 

76  85  !  73 

46  57 '  44 

56  69  76 

39  50  51 

75  86  80 

45  64  I  48 

62  68  81 

39  44  45 

75  85  I  80 

41  63 !  49 

69  79  76 

39  56  4  3 

71  81  75 

39  59  48 

75  83  71 

38  60  I  49 

64  83 ,  77 

36  47  I  58 


60   72 
34   36 


77   86 
34   53 


66   57 
36   48 


60   80  I  76 
36   51  I  48 


60   75   83 
42   43   56 


66   57 
37   45 


62   60 

4  3   46 


60   49 
40   45 


53   48 
42   43 


63   56 

41   44 


64   55 

35   44 


65   59 
39   46 


62   62 
36   42 


69   60 
38   48 


65   55 

36   41 


68   61 
3  5   46 


69   60 
36   45 


64   59 
36   46 


76   70 
32   31 


63   60 
35   42 


66   71 

40   40 


49   58   56   54   68   63 
36   27   39!  36   34   33 


60   69   68  I  60   68   68 
38   32   41  I  35   35   36 


53   64   65 
38   35   49 


58   67 
37   37 


50   58 
40   38 


55   68   54 
36   36   37 


57   65   45 
35   43   30 


69   56   69 
36   36   38 


65   74 
30,  30 


61  !  77 
3  3   40 


62   63 
41   38 


59   68 
32   29 


56   49 

35   29 


62   61   72   68 

36   41   31   41 


58   70   61 
35   29   36 


54   55   66 
28   32   34 


51   53   65 
29   32   38 


42   52   53 
30   31   35 


47   44   66 
37   36   36 


51   58   65 
24   30   26 


79   82   69 
47   64   61 


79   77   73 
45   63   61 


80   71 
65   61 


65   80   84 
35   46   64 


79   76   88 

35   67   55 


80   71 
63   60 


74   72 
59   43 


83   73 
49   50 


84   67 
62   51 


80   73 
53   43 


78   72 
60   47 


75   67 
60   46 


76   51 
50   45 


72   77 
61   48 


75   68 
56   55 


77   58 
57   43 


76 

89 

82 

40 

42 

79 

78 

73 

49 

55 

55 

46 

71 

83 

37 

42 

48 

75 

87 

84 

32 

49 

58 

73 

88 

80 

38 

48 

58 

81 

79 

75 

46 

56 

56 

80 

78 

75 

47 

57 

57 

80 

73 

75 

53 

57 

59 

64   81   75 
42   54   57 


56   57   57   68   55   43 


60   75   76  I  84   78   51 


36   34   46 1  29   30   34   42   66   60 


57   66   68   59   73   65   52 


37   31   48 


52   51 
32   29 


55   65 
34   31 


50   59 
31   25 


60   69 
30   41 


37   34   36 


61   56   68 
36   30   42 


56   69   64 
38   35   38 


54   67   59 


56   70   63 
35   29   34 


57   63   63   55   71   62 
33   29   46  1  37   36   35 


52 

66 

81 

83 

78 

77 

52 

31 

33 

48 

62 

62 

50 

44 

45 

49 

67 

77 

77 

74 

74 

26 

32 

46 

57 

55 

58 

44 

48 

64 

77 

80 

78 

76 

70 

32 

31 

46 

61 

62 

63 

46 

47 

62 

76 

80 

77 

74 

69 

29 

30 

44 

58 

52 

61 

41 

43 

60 

75 

75 

84 

74 

65 

29 

32 

39 

62 

58 

60 

44 

47 

63 

76 

78 

78 

76 

67 

30 

26 

42 

61 

59 

63 

44 

75 

94 

71 

39 

47 

60 

81 

78 

74 

42 

54 

56 

49 

75 

83 

37 

48 

58 

83 

82 

78 

41 

59 

58 

54 

78 

80 

43 

46 

51 

80 

82 

81 

40 

57 

58 

76 

80 

75 

40 

50 

57 

36   46   57 


51   59 
39   29 


65  1  66   64   61   44   43   61 |  79   80   82 1  79   75   46 


37   38   34 


61   51   62  I  59   55   70 
35   27   34,  38   24   40 


62   62 
29   33 


49   57   56 
31   26   41 


52   65   60 
35   34   38 


30   32   36 


62   49   47 
27   27   29 


43   41   61 
26   29   31 


63   48   48 


35   62   48  1  63 


52   60   68  I 


77   80   86 
23   54   60 


80   81   79 
42   60   60 


62   46   62  I  64   63   72 

40   31   32  I  41   31   33   32   32   29;  30   40   50 


87 

74 

68 

50 

81 

67 

65 

40 

78 

73 

63 

41 

84 

72 

59 

52 

80 

82 

77 

36 

51 

57 

68 

83 

80 

38 

46 

57 

51 

75 

90 

33 

39 

67 

77 

85 

80 

35 

44 

57 

71 

82 

79 

41 

46 

67 

58 

80 

81 

40 

42 

62 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

Station 

t-  " 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURGIN  DIX  DAM 

EVAP 

11 

01 

.14 

,12 

.13 

.09 

.07 

.22 

.19 

.17 

.04 

.10 

.11 

.14 

.11 

.25 

.20 

.02 

.07 

.19 

.14 

.08 

.20 

.11 

.14 

.04 

.08 

.15 

B3.54 

WIND 

- 

57 

22 

27 

36 

29 

25 

16 

46 

43 

51 

19 

34 

33 

19 

108 

59 

33 

28 

77 

60 

38 

53 

15 

49 

36 

67 

28 

13 

35 

B1196 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

,ir. 

.IB 

.04 

.17 

.04 

.07 

.15 

.04 

.15 

.21 

.31 

.08 

.07 

.00 

.22 

.13 

.17 

.20 

.07 

.12 

.08 

.19 

.27 

.07 

.25 

.14 

.17 

.03 

.25 

.27 

4.30 

WIND 

29 

93 

14 

42 

29 

19 

27 

23 

53 

55 

48 

41 

74 

77 

3 

109 

52 

50 

72 

88 

44 

30 

84 

11 

69 

63 

48 

43 

30 

92 

1520 

ollovlntt   Statl 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTDCKY 
APRIL   1953 


Station 

Day  of  month 

1 

2   3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAM  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

.1 

BEMBAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

.5 

T 

T 

2.0 

.5 
T 

.5 
T 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

COBBIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

T 

T 

T 

3.3 

T 
2 
.2 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.4 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PADDCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  refeience  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

i 

County 

& 

•5 

J 

g 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

.0. 

1 
J9 

& 

1 

1 

2 

i 

tables 

A0D150N  DAM  tti 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

66  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

AOOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

7A 

IDELL  M.  DEARING 

3       C 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  41 

65  08 

950 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

0096 

FLOYD 

37  35 

62  43 

650 

8A 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

3B  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C,  E.  BARRET 

2  3  5 

A5HCAMP 

0246 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

BA 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  29 

0254 

BOYD 

36  27 

82  36 

534 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

BAR60URV1LLE 

03B1 

KNOX 

36  52 

63  53 

1000 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5     C 

BAROSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  48 

65  26 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

36  51 

63  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  6     C 

BEAVER  OAH 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3  5   7 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

15B0 

SA 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5   7 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

68  20 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

C 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  IB 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5     C 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  34 

64  16 

1100 

7A 

MRS.  L.  6.  GAFFARD 

3 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

66  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

66  26 

470 

7A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

BRENT  0AM  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

489 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

BURDINE  2  NE 

lUO'PIKE 

37  13 

82  35 

1636 

6A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

3 

BURGIN  OIX  DAM 

1127|MERCER 

84  43 

770 

BA 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  5  6 

BURKESVILLE 

1137  CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

BURNS  IDE 

1156lPULASKI 

36  59 

64  37 

705 

7A 

THOMAS  A.  LEWIS 

5        1 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        ' 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  6 

CARROLLTON  LOCK  1 

1346 

CARROLL 

36  41 

85  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5      C 

CENTRAL  CITY 

1439 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

MID 

JAMES  F.  PRICE 

C 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  40 

474 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

1704 

MADISON 

37  47 

84  06 

_ 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  16 

729 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

9 

COHBIN  CAA  AIRPORT 

1601 

WHITLEY 

36  56 

64  08 

1170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1655 

BOONE 

39  04 

64  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

64  19 

- 

5P 

KY  OEPT  OF  CONS. 

3 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

64  18 

664 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CYNTHIANA  2 

20031HARRISON 

38  23 

64  IB 

684 

5P 

5P 

CHARLES  C.  HALL 

2  3  5 

DANVILLE 

20401 eOYLE 

955 

R.  P.  COLOIRON 

2  3  5    7   , 

DAVELLA 

2053 

^WRTIN 

37  48 

82  32 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

OELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1780 

5P 

RALPH  R.  BEALL 

3 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  46 

650 

5P 

HATTie  B.  BARNEY 

3 

DEWEr  DAM 

2180 

FLOYD 

37  45 

82  47 

670 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2356 

OHIO 

37  33 

86  43 

450 

7A 

J.  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

3 

DUNNVILLE 

2374 

CASEY 

37  13 

64  58 

- 

6A 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

OYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

37  43 

B6  13 

_ 

MID 

LENA  8LAIR 

c 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2445  LYON 

37  03 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469;METCALFE 

37  00 

85  37 

- 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

3       C 

ELKHOHN  CITY 

252S  PIKE 

37  16 

82  21 

792 

8A 

HARVEY  J.  FARMER 

3 

FALMOUTH 

2775| PENDLETON 

36  40 

84  20 

560 

7A 

FRANK  H.  LAWSCN 

3 

FARMERS 

2  791  ROWAN 

38  09 

83  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  6   7 

FLEMINGSBURG 

2903  FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

7A 

BYRON  F.  FLEMING 

3 

FLEMINGSBURG  P.  0. 

290B  FLEMING 

38  25 

83  44 

750 

MID 

MAURICE  B.  CARPENTE 

C 

FORD  LOCK  10 

2953  MADISON 

37  53 

64  15 

593 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961  CRITTENDEN 

37  26 

86  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028  FRANKLIN 

38  13 

B4  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2  3  5   7 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036|S1MPSON 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

3       f 

FREEBUHN 

3046  PIKE 

37  34 

82  06 

727 

BA 

JOHN  E.  TANNER 

3         1 

FRENCMBUBG 

3052iMENIFEE 

3  7  57 

83  39 

930 

7A 

FRENCH6URG  SCHOOL 

3         1 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194  SCOTT 

38  12 

84  33 

860 

8A 

JOE  W.  ATKINS 

3 

GEST  LOCK  3 

3203  HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C  i 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

3 

GLENOALE 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  55 

700 

OAVID  W.  BELL 

3 

GRANT  DAM  36 

3358 

BOONE 

38  59 

84  49 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

36  19 

82  57 

589 

5P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  6 

GREENS8URG 

3430 

GREEN 

37  15 

85  30 

638 

7A 

7A 

MRS.  MELL  M.  LINGLE 

2  3  5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3435 

GREEN 

37  15 

65  30 

600 

MRS.  ADA  L.  COX 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

38  37 

62  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

3451  MUHLENBERG 

37  12 

67  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

HALEYS  MILL 

3539, CHRISTIAN 

37  03 

67  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.SRINRLEY 

c 

HARTFORD  6  NW 

3652  OHIO 

37  32 

66  54 

_ 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709  PERRY 

37  16 

63  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714  PERRY 

37  15 

63  11 

840 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  U 

3741  LEE 

37  33 

63  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

HENDERSON  U    SW 

3  762 1  HENDERSON 

37  47 

87  37 

362 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

MERNDON 

3798  CHRISTIAN 

36  44 

67  34 

_ 

MID 

C.  W.  KEATTS 

c 

HICKMAN  1  E 

3816, FULTON 

36  34 

89  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HKKSVILLE 

3821 1  GRAVES 

36  46 

86  30 

440 

7A 

TVA-679 

3 

HlGr  BRIDGE  LOCK  7 

3637, JESSAMINE 

37  49 

84  43 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899  KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

8A 

BA 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5    7 

M0D6ENV1LLE  NAT  PARK 

3929! LARUE 

37  32 

85  44 

- 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

C 

HOPKINSVILLE 

3994  CHRISTIAN 

36  51 

67  30 

540 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  3  9   7 

HYDEN 

4093, LESLIE 

37  10 

63  22 

650 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

3 

INEZ 

4134  MARTIN 

37  52 

62  32 

636 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

IBVINGTON 

41651  BRECKINRIDGE 

37  53 

66  17 

646 

7P 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3  5   7 

JACKSON 

4196  BREATHITT 

37  33 

83  23 

698 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

4255  LETCHER 

37  10 

62  56 

1150 

5P 

HOBART  I  SON 

3 

KEENE  2  N 

4369  JESSAMINE 

37  58 

84  38 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

3 

KENTUCKY  DAM 

44141  LIVINGSTON 

37  01 

68  16 

362 

6A 

TVA-379-A 

3        C 

LANCASTER  ICE  PLANT 

4620  GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

LAURA 

4642  MARTIN 

37  45 

82  26 

- 

BA 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LEITCHFIELD 

47031  GRAYSON 

37  29 

86  IB 

635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  6 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746! FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LIBERTY 

47551  CASEY 

37  21 

64  55 

" 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

9       C 

Statio 


LITTLE   HICKMAN   LOCK   6 
LOCKPORT   LOCK   2 
LOGLICK   1   S 
LONDON   9   SW 
LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 
LUCAS 
M*0I5ONVILLE  1  SE 

MWWOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MATSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 

HC  K1NNEY5BURG 

MIDOLESBORO 
MIOOLESBORO  AR  STA 
MIDWAY 
MILLERSBURG 
MILLERSTOWN 

MONT  I CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

HURRAY 

I    OLIVE   HILL    1   NW 
I    OLNEY 

ONEONTA   DAM   35 

aWENSBORO   2   If 

OWENSeORO   DAM  46 

PADUCAH   CAA   AIRPORT 

PADUCAM 

PADUCAH   ARMORY 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSCY  LOCK  2 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE  2  SSW 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYEBSVILLE 
SALYERSVILLE  2 
SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
5HEPHER0SVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 
SUMMER  SHADE 
SUWER  SK4DE  SUBSTA 

TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN   DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBUR6  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WE ST PORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WILLOW  LOCK  13 


NEW  STATIONS 


County 


Obser- 
vation i 
time   I 


Observer 


Reier 

to 
tables 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 

EDMONSON 
CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 


WAYNE 

ROHAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVIESS 

MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 
PIKE 

BELL 

CALDWELL 
ESTILL 
(HAD  I  SON 
MC  LEAN 

LOGAN 

LOGAN 
SCOTT 


WEBSTER 

MC  CRACKEN 
SHELBY 

BULLITT 
SHELBY 

PULASKI 

PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 
METCALFE 
METCALFE 

WASHINGTON 
SPENCER 

MONROE 
MONROE 


LEWIS 

LINCOLN 

MORGAN 

OLDHAM 

WHITLEY 

GRANT 

LEE 


t   1-BIG  SAHDY!   Z-CUMBBBLAND:   3-<»BSN:   4-KKTUCKY;   S-LICKIWGi   6-MISSISSlPPl ;   7-OHIO;   8-SALT; 

REFERENCE  NOTES 


i\  84  95 

96  26  84  56 

97  51  84  02 

97  06 1  84  08 
9B  07 1  82  S' 

36  07 1  62  37 
38  13 1  65  40 
38  11 !  B5  44 

98  17  65  46 
98  15  65  46 

96  56  8G 

96  63  61 

37  19  61 
37  11  BC 
37  06  83 


36  97 

9B  09 
36  18 


96  50 

38  11 
98  04 


36  43 
36  53 
96  53 


96  02 

97  46 

37  51 


9-TENKE8SEE 


BA 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  H.  euRGHER 

S.FOREST  SERVICE 
.lUS  M.  RANKIN 


84  91 
S3  26 
B9  56 

65  63 

66  20 

89 


87  59 

83  57 

84  18 


69  05 
89  04 

86  12 


64  37 

65  14 

84  29 

85  43 


88  05 

64  51 
87  57 
64  26 
B5  10 
63  21 

84  34 


In  tbe  Index  nuBber  coluan  of  the  Stat  It 
Ion  Dmrne,  such  as  12  SSW,  Indicate  dlst: 
Index  are  In  local  standard  time, 
orrectlons  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  Ise 
Honthly  and  Beasonal  snowfall  and  beatlBg  degree  days  for  the  preceding  12  boi 
Stations  appearing  In  tUe  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  In  the  tab: 


The  four  digit  Identification  t 
Figures  and  letters  following  1 
Observation  tinea  given  in  the 
Delayed  data  and  corrections  w; 


unlti 
ired  1; 


andai 


ind  hall  were  Included  li 
1  in  Table  3  are  froa  noi 
I  Tables  3,  5  and  6  and  i 
I  ground  in  Table  7  1b  at 


nowfall  averages  In  Table  1.  beginning  with  July  1948. 

ecordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

wfall  data  in  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  t 


Bur. 


of  I 


and  ( 
elect) 


In  the  June  issue  of  this  bulletin, 
log  or  received  too  late  to  be  luclui 


on.   See  the  Station  Index  for  obser' 

bese  stations  snow  on  ground  values  i 
F  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 


FRED  PERRY 
ID  CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
S.  WEATHER  BUREAU 


I  MID 


6P  BLAINE  MALONE 
MID  WILLARD  E.  FOSTER 
TAiKGHER  WELBORN,  JR. 
»P  NATIONAL  PARK  SVC   I 
7A  NORA  S.  WHITE 

7A  TVA-5-A 

5P  MRS.  JOE  PAYNE      i 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
.WINNIE  E.  MORAN 
MID  EDWARD  C.  GIFFORD 


7A 


LON  L.  HERRELL      1 
SNEED  C.  FRIAR 
CITY  OF  MIDWAY 
OAVID  C.  BAILEY     | 
MRS.  0.  M.  LAWLER   f 

E.  0.  COOPER       I 

H.  C.  HAGGAN 
'  FRED  CARTMILL       \ 

lUBERT  E.  HOOGES 
'  MURRAY  WATER  SYSTEM! 


.  HOOPER 


I  LOTTA  ( 

ART  D.  WILLIAMS 
.   CORPS  OF  ENGINEERS 
I  VIRGIL  D.  CLARK 
i   CORPS  OF  ENGINEERS 

'  CIVIL  AERO.  ADM. 

1  WESTERN  P.  LACKEY 
OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

F.    PART  IN 

ALTCN    M.    MARVILL 
,   CORPS   OF   ENGINEERS 
,   THOMAS   C.    HERNOCN 
>   CORPS   OF   ENGINEERS 

PORTER 
I   TVA-6e9 
I   ROY   MARSHALL 


I   ST   I 


COLLEGE 


.   CORPS  OF  ENGINEERS 
I  STANLEY  GARDNER 
ILL  ».  SCOTT 
'  NOBLE  ALLEN 
SEBREE  WATER  WORKS 

-709 

.A  S.  A.  RATTA 
>  K.  MAGRUDER 
t.     SIMPSON 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

'  RADIO  STA  WSFC 
H.  COATLEY 
,  FAYE  PAULINE  SMITH 
•  CHAS.  H.  MC  MURTREY 
I  TVA-664 

R.  C.  OEDMAN 
OEWEY  HARRIS 
JAMES  T.  PHILPOTT 
ORVILLE  F.  HALL 


1  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  BRADLEY  LOVE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  FRANK  HOECK 
,  JOHN  W.  TURNER 
,  GEORGE  T.  JOHNSTON 
'  CUMBERLAND  JR.  COL 
3   N.  B.  SIMPSON 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 


lies.   Degree  days  i 


6;30  A.M.  C.S.T. 


7:30  A.M.  E.S.T.   WTH  EQUIV 


No  record  in  Tables  3.6,7  and  th 
And  also  on  a  later  date  or  dates. 
Anount  included  In  following  oeasu 
Cage  le  equipped  with  a  windshield 


In  Tables  2  and  5  le  indli 


C   Data  (or  recorder 
M   One  or  sore  days  < 


one  denoted  by  ■'C"  are  processed  for  i 
wfBll  wholly  or  partly  estlsated.  usl: 
ord  alsalng;  see  Table  S  for  detalle' 
>'  total  fron  recording  gage. 


la  'Hourly  Prec  Iplti 
valent  to  every  10 
a.  If  carried  for  tl 


•   represent  the  ' 


full  Boatb. 


I   should   be   aade   payable 
ishlngton   2S,    D. 

I.R.P.C.,    Chattanooga,   Teon.    5/?9/53    • 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secxetaxy 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 
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CLIMATOLOGICAL  DATA. 


KENTUCKY 


MAY  1953 
Volume  XLVIII  No.  5 


?.'<:: 


^^ 


CHATTANOOGA:    19S3 


KENTUCKY  -  MAY  1953 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


Following  an  unusually  cold  April,  un- 
seasonably warm  weather  largely  prevailed 
during  May.   The  average  temperature  for 
the  month  was  the  eighth  highest  on  record 
for  May  and  the  highest  since  1944.   All 
stations  with  the  exception  of  one  reported 
their  maximum  temperature  for  the  month  as 
90°  or  higher.   The  minimum  temperature  of 
39°  for  the  State  as  a  whole  was  the  third 
highest.   Rainfall  was  unusually  frequent 
and  often  heavy  and  was  above  normal  in 
practically  every  section  of  the  State. 
Thunderstorms  accompanied  by  high  winds 
and  hail  were  numerous  and  were  respon- 
sible for  damage  to  property  and  crops 
estimated  to  be  over  half  a  million  dollars. 
During  the  middle  of  the  month,  heavy 
rainfall  resulted  in  flash  floods  over  the 
Green  River  valley  and  along  the  Kentucky- 
Virginia  state  line.   Field  work  by  farmers 
was  delayed  during  the  first  three  weeks 
of  the  month  by  the  above-normal  rainfall. 
On  the  other  hand,  the  weather  conditions 
were  favorable  for  all  growing  crops,  which 
made  rapid  growth. 

Each  division  in  the  State  showed  a  plus 
departure  from  the  normal  in  temperature, 
and  for  the  individual  stations  these 
departures  ranged  from  1°  to  6°  with  the 
exception  of  one  location.   The  month 
opened  warm  and  continued  that  way  until 
the  6th  when  temperatures  dropped  to  below 
normal  readings  which  continued  through 
the  9th  as  a  result  of  cool  air  overspread- 
ing the  State.   Warm  weather  followed  from 
the  10th  through  the  13th  and  this  was 
followed  by  another  cool  spell  lasting 
3  days.   On  the  17th,  unseasonably  warm 
weather  set  in  which  lasted  with  few  ex- 
ceptions to  the  end  of  the  month.   On  the 
25th  and  26th,  temperatures  in  the  90 's 
were  reported  from  most  stations  for  the 
first  time  since  early  September  1952. 
Mid-summer  warmth  was  again  reported  during 
the  last  3  days  of  the  month  with  tempera- 
tiires  again  reaching  the  90 's.   The  mean 
temperature  for  the  State  was  68.7°  which 
is  3.3°  above  normal.   The  monthly  mean 
temperatures  ranged  from  71.6°  at  Pikevllle 
to  65.5°  at  Maysvllle  Dam  33.   Maxlmim  tem- 
peratures throughout  the  State  ranged  from 
89°  to  98°  with  the  highest  temperature 
reported  being  98°  at  Princeton  on  the  26th. 
Minimum  temperatures  ranged  from  39°  to  52° 
with  the  lowest  being  39°  at  Inez  on  the  6th, 

Precipitation  averaged  almost  1  1/2  inches 
above  normal  with  measurable  rain  reported 
on  19  days  during  the  month.   All  of  the 
rain  occurred  prior  to  the  last  week.   The 
amounts  were  well  distributed  with  all  sec- 
tions except  the  extreme  northern  receiv- 
ing normal  or  above  totals.   The  heaviest 


falls  were  in  the  extreme  southeast  with 
amounts  in  excess  of  8  inches.   The  ex- 
treme northern  counties  reported  falls  of 
less  than  3  Inches.   Rainfall  was  general 
over  the  State  on  the  4th  with  several 
stations  recording  in  excess  of  an  inch. 
From  the  14th  through  the  20th,  rainfall 
was  general  and  a  dally  occurrence  with 
amounts  often  heavy.   Practically  every 
location  had  totals  for  this  period  near 
200%  of  the  normal  and  in  the  western  sec- 
tion, the  percentage  was  much  higher. 
From  the  21st  through  25th  only  local 
showers  were  reported  with  the  State  aver- 
age during  these  days  generally  amounting 
to  only  a  Trace.   The  period  from  the  26th  , 
to  the  end  of  the  month  was  completely  dry. 
The  average  precipitation  for  the  State 
was  5.42  Inches  which  is  1.42  inches  above 
normal.   The  total  amounts  recorded  at  the 
various  locations  ranged  from  8.74  Inches 
at  Baxter  to  2.33  inches  at  Grant  Dam  38. 
The  heaviest  rainfall  In  any  one  day  was 
3.86  inches  at  Hopkinsville  reported  on 
the  17th. 

During  the  period  May  15-19th ,  rainfall 
was  general  over  the  Green  River  Valley 
and  averaged  nearly  4  inches.   This  rain- 
fall resulted  in  a  rise  over  the  middle 
and  lower  reach  where  crests  ranged  from  3 
to  7  1/2  feet  above  flood  stage.   Losses 
due  to  the  floods  were  rather  small.   Sev- 
eral flash  floods  occurred  on  Hay  19th  and 
20th  as  a  result  of  daily  rains  between  the 
14th  and  20th  along  the  Kentucky-Virginia 
state  line.   Damage  as  a  result  of  these 
floods  was  estimated  to  be  under  $10,000  in 
Kentucky. 

On  the  13th,  wind  and  hailstorms  caused  an 
estimated  damage  of  $25,000  to  property 
and  crops  in  Madison  and  Clark  counties. 
On  the  14th,  Adair  County  was  hit  by  a  wind 
and  hailstorm  resulting  in  $40,000  damage 
to  property  and  crops.   Henderson  and  Union 
counties  received  very  heavy  damage  as  a 
result  of  hailstorms  on  the  17th  with  the 
total  exceeding  half  a  million  dollars. 

As  a  result  of  dally  rainfall  during  the 
first  three  weeks,  farmers  were  two  or  more 
weeks  behind  the  usual  schedule  at  the  end 
of  the  month.   Corn  planting  was  little  more 
than  half  finished.   More  progress  was  made 
in  setting  tobacco,  but  much  of  it  had  been 
set  during  the  last  week  to  10  days  of  the 
month  after  plants  had  passed  the  best  stage 
for  transplanting.   On  the  other  hand,  the 
warm  wet  weather  was  favorable  for  all  grow- 
ing crops.   Small  grains,  pastures,  all  hay 
crops,  and  corn  that  had  been  planted  made 
rapid  growth.   -  W.S. 
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82. 7M 
79.6 
81.5 
79.5 

57.9 
56. 3M 
56.1 
55.9 
59.1 

69.9 
69. 5M 
67.9 
68.7 
69.3 

4.9 

4.1 

94 
93 
90 
93 
92 

30+ 

31 

26 

26 

31 

43 
44 
46 
41 
46 

28 
29 
29 
29 

7+ 

17 
18 

25 

5 
6 
1 

4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.83 
5.20 
8.74 
8.66 
4.41 

-   .17 
.42 

,66 

1,90 

2,10 

2.56 

,90 

5 

6 
19 
19 

5 

.0 
,0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
11 
14 
15 

14 

2 
3 
5 

8 

3 

0 

1 

3 

3 
0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  1  NNE 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  1« 

79.9 
81. 8M 
82.6 

56.8 
56. CM 
56.9 

68.4 
68. 9M 
69.8 

5.2 
5.3 

89 
93 
91 

93 

25+ 

31 

25+ 

31 

45 
42 
44 

9 
28 
29 

34 
23 
20 

0 

4 
4 

7 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5.43 

5.89 
3.54 
5.52 

1.78 
1.46 

1,46 

,91 
,99 
,76 

19 

15 

5 

19 

,0 

,0 
,0 

T 

0 

0 
0 
0 

14 

14 
13 
16 

4 

5 
3 

4 

2 

0 
0 
0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIODLESSORO 

81.7 
82.9 
82.2 
76,8 
82.6 

55.3 
52.3 
56.3 
54.2 
57.3 

68.5 
67.6 
69.3 
65.5 
70.0 

1.1 
5.7 

94 
93 
94 
91 
94 

23 

25+ 

31 

31 

31 

41 
39 
43 
42 
45 

29 
6 
29 
28 
29 

52 

20 

15 

5 
6 
7 
2 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.51 
4.02 
5.82 
4.07 
5.21 

.29 
1.16 

1.33 
.62 
2.19 
1.38 
1.67 

19 
18 
6 
5 
19 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
11 
11 
13 

14 

4 
3 
3 
2 
3 

2 
0 

2 
1 
1 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

80.6 
83.2 
76.6 
81.2 
81.4 

57.7 
59.9 
58.1 
55.6 
54.7 

69.2 

71.6 
67.4 
68.4 
68.1 

4.9 

4.5 
1.7 

93 
95 
94 
92 
92 

31 
25  + 
31 
30+ 
26 

46 

47 
45 
45 

28 
28 

7 

3+ 
28 

22 
12 

22 

4 
7 
1 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

4.61 
3.89 
5.00 
4.55 
6,65 

.48 

.11 

1.31 

,88 

1,28 

,77 

,75 

1,83 

1,64 

14 

19 

14 

6 

5 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
13 
12 
12 
14 

3 
4 
6 
3 

5 

2 
0 
0 

1 

2 

WILLIAMSBURG 

DIVISION 

68.8 

5.24 

T 

STATE 

68.7 

3.3 

L 

5,42 

1.42 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADOISON  0AM  45 

AiTe 

AOOLPHUS  1  N 

*.»5 

ALBANY 

«•»• 

ALLEN 

».57 

ANCH0ftA6£ 

♦  .TJ 

ASHCAMP 

<>«1 

ASHLANO  DAM  29 

.  JiBJ 

BARSOUBVIULe 

5.20 

BAROSTOWN  S  J  PREP  5CH 

7.?1 

BAXTER 

8*7A 

BEAVER  0AM 

6.31 

BENHAM 

a.M 

BCREA  COLLEGE 

».kl 

BEREA  HATER  WOR«S 

».7« 

BOWL  INS  GREEN 

6.ie 

BOWLING  GREEN  SUflSTA 

5.95 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

tt!2 

BRENT  DAM  ^6 

3.sa 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

i.»5 

BURDINE  2  NE 

7.2A 

6URGIN  01 X  DAM 

7.15 

BURKESVILLE 

4.97 

BURNS  IDE 

4.50 

CADIZ  LOCH  E 

7.92 

CAMPBELLSVILLE 

7.53 

CARROLLTON  LOCK  1 

3.11 

CLERMONT  1  SSE 

5.69 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

5.40 

COLUMBIA 

6.72 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

5.43 

COVINGTON  w  B  AIRPORT   R 

2.59 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

6.21 

CVNTHIANA 

4.28 

CYNTHIANA  1  NNE 

- 

DANVILLE 

6.61 

OELPHIA  1  E 

7.59 

OEMA 

3.72 

DEWEY  0AM 

4.64 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

5.27 

DUNMOR 

6.94 

DUNNVILLE 

5.99 

EOOYVILLE  LOCK  F 

5.69 

EDMONTON 

5.19 

ELKMORN  CITY 

5.61 

FALMOUTH 

3.09 

FARMERS 
FLEMtNGSeURO 
FORO    LOCK    10 
FOftOS    FERRY    OAM    50 
FRANKFORT    LOCK    * 

FRANKLIN    WATER    WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBUR6 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 


GLASGOW 

4«%4 

GLASGOW  WKAY 

5i89 

GLENDALE 

5*64 

GOLDEN  POND  8  N 

6.67 

GRANT  DAM  3fl 

2.33 

GRAYSON 

3.54 

GREENSSURG 

6«23 

GREENSaURG  HI  WAY  61  BR 

6ieo 

GREENUP  OAM  )0 

3.37 

GREENVILLE  2  W 

7.03 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 

KENTUCKY  DAM 

LANCASTER  ICE  PLANT 

LAURA 

LEITCMFIELO 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    I 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE   WB   AP  1 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 
LOUISVILLE    WB   CITY  I 

LOVELACEVILLE 
MAOISONVtLLE    1    SE 
MAMMOTH   CAVE    PARK 

MANCHESTER    4    SE 
MAVFIELO    SUbSTA 
MA VF I  ELD   2    S 
MAYSVILLE   OAM   33 
HC    KEE    1    SE 


Day  of  month 


MIDOLESBOm 

9.21 

MIDWAY 

4.72 

"ILLERSTOWN 

7.15 

MONTI CELLO 

4.58 

MOUNT  STERLING 

4.61 

KUNFORDVILLE 

7.01 

MURRAY 

7.47 

OtMEY 

6.14 

ONEONTA  OAM  35 

3.80 

OWENSBORO  2  W 

4.35 

OMENSBORO  DAM  46 

4.45 

PUUCAH  CAA  AIRPORT 

3.14 

PAOUCAH 

4.76 

PAIMTSVILLt 

5.02 

PIKEVILLE 

3.89 

PINEVILLE 

5.90 

PRINCETON 

5.82 

RAVENNA  LOCK  12 

4.67 

RICMMOND  E  STATE  COL 

«l*ISEY  LOCK  2 

5*44 

5.«2 

?,07 
6.60 
♦  •07 


07 

.24 

44 

L.50 
.64 

.03 

45 

.53 

.00 

T 

17 

.25 

.93 

30 

.14 

52 

•  68 
.83 

.76 

•  42 

T 

.25 

1.47 

2.18      .02 

•03  ues 

1.59  T 

2.34  • 


13      14      15 


.03       .23    1.02 


.15    1.04 

.39    1.04 

.67 


.26  • 
.41   . 

.21   ■ 

.14   . 

.93   . 

.90 

.08   . 

.10   . 

.52  1. 

.45   . 

.81  1. 

.09   . 

.31   . 

.32   . 

.92  1. 

•  74  1. 

.24  1. 

.14  1. 

.57   . 

.10 

.60   . 

.41   • 

.64   . 

.50  2. 

.90   . 

.14  1. 

.06  1. 

•  10   • 

•  40   • 

.14   . 

•  74   . 

.04   . 

.28   . 

.32   . 

•  20   • 

•  05   • 

•  45  1^ 

•  86  1. 

.10  1. 

.45  1. 

.39   . 

.20   . 

•  11  !• 

•  15   • 

•  08   • 

.10   • 

•  36   • 

•  12  !• 

•  54   • 

•  22   • 

•  55   • 

^•08   . 

.44   . 

.15   . 

.40  1. 

.71  2, 

.03   . 

.05   . 

.40   • 

•  34   • 

•  11   • 

.95  1. 

.42  1. 

.07   . 

.15   . 

.77   . 

.70   . 

.53  1. 

•  24   • 

•  09   . 

.52  3. 

T     T 

.27   . 

.02   . 

.10   . 

.18 

.10  1. 

.46  1. 

.38   . 

.14   . 

.48  2. 

.23   . 

•  37   • 

•  26   • 

•  08  !• 

•  05   • 

.80  1. 

.20   . 

.84  1. 

•  40   . 

.57  1. 

.13   . 

.26   . 

.37  1. 

.62   . 

•  13   • 

.27   . 

.52   . 

.84   . 

•69  1^( 

•  28   • 

•  53   • 

•  48  U 

•67  2^< 

•  58  1( 

•10  l,^ 

•  55   .- 

•  32   •( 

•  49   *] 

•  S3   •■ 

•  09   .3 

•  05   •! 

.35   .C 

•  85  U7 

.42  .: 

.30   .! 

.53  l.C 

22      23      24      25      26      27 


.03      .16      .19 


28      29      30       31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

NAT 

1993 

Station 

•a 

Dot  of  month 

g 

1    2  1  3 

4  1 

5 

6 

■> 

«l 

9 

10  1  11 

12 

13  I  14  1  15 

16   17  1 

18 

19 

20   21 

22   23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

RJSSELLVILLE 

T,»« 

.02 

.05 

.77 

.14 

.32 

.01 

.01 

.09   .01   .97 

.84  2.28 

.67 

1.01 

.27 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

».»» 

T 

.08 

.77 

.31 

.36 

T 

.09       .98 

.85  2.07 

.48 

1.00 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

6.56 

.22 

.84 

T 

.08 

.64 

.6;   .30   .54 

.52  2.07 

.24 

.21 

.25 

T 

SALVISA  LOCr  6 

6.52 

.26 

1.73 

.11 

T 

•  12 

•  04 

.01 

T 

.04   .53   .39 

.41  1.34 

1.01 

•  25 

.01 

.02 

.29 

SALTERSVILLE  2 

A.94 

.02 

.19 

.35 

.58 

.91 

.08 

•  12 

•19   ^33 

.12   .26 

1.60 

.02 

•48 

.13 

SCOTTSVILLE 

5.42 

.13 

.56 

.36 

.13 

.60 

.06 

•  03   •62   ^04 

•67  1<07 

.49 

•  66 

SEBREE  HATER  WORKS 

6.99 

.12 

.83 

.33 

.34 

2.29 

T 

.04 

•16   .82   T 

•75   •66 

.17 

•  08 

.35 

•  05 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.20 

.55 

.10 

•  20 

.12 

.23 

•  02  .n 

•42   .53 

.10 

•  28 

SHELBVVILLE  2  w 

4.49 

.2T 

.78 

.10 

•09   ^24   ^24 

.31  1.30 

.64 

•  05 

.27 

.24 

SHEPHERDSVILLE 

4.26 

.20 

.79 

.02 

•  01 

.06 

•04   ^41   ^31 

.60  Ull 

.27 

•  09 

•  39 

SOMERSET  1  N 

3.T5 

.04 

.31 

.05 

.07 

•  33 

.01 

•31   .24 

.67   ,75 

.29 

•  42 

.02 

.01 

.23 

SPRINGFIELD 

T.16 

T 

.43 

T 

•  30 

T 

T    .48   .46 

.38  1.48 

.69 

•  46 

1.48 

T 

T 

STEARNS  2  N 

6.72 

.14 

.50 

.99 

.55 

•  46 

.24 

.80 

.64   .09 

.35 

U34 

•  62 

SUMMER  SHADE 

5.40 

.68 

.64 

.04 

•  37 

T 

T     .66   .05 

.83   .88 

.54 

•  71 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

5.62 

T 

.30 

T 

•  25 

•  12 

T 

.80 

.81   .62 

.42 

U23 

.07 

TAYLORSVILLE 

5.04 

.16 

.93 

T 

T 

.12   .96   .37 

.32  1.65 

.40 

•  16 

T 

•  35 

TOMPKINSVILLE  2 

5.34 

L.02 

.03 

•  11 

•  03 

.60 

.46   .91 

.41 

1^49 

.28 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

7.5B 

.10 

.05 

.06 

L.04 

.02 

.03 

•  11 

•  03 

.03 

.18 

.13   .04  1.16 

.43  2.91 

.73 

•  53 

TYRONE  LOCK  5 

4.86 

.10 

.42 

T 

•  02 

.02 

.04   .27   .33 

•44  1^15 

.70 

•  04 

.09 

.02 

.22 

UNIONTOHN  DAM  49 

3.99 

.13 

.61 

.13 

T 

.02 

.13   .06   .74 

.15   .81 

.86 

•  03 

.19 

.13 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.25 

.06 

.10 

.90 

T 

•  13 

.03 

T     .97   .05 

.16   .97 

.27 

•  25 

.42 

.32 

VAN8UREN 

4.17 

.58 

.90   .49 

•45  1.60 

.44 

•  04 

.07 

T 

VANCEBURG  DAM  32 

4.55 

.11 

.83 

.18 

.23 

•  15 

.25 

.03   .50 

.07   .36 

.29 

.95 

WAYNES0UR6  6  E 

5.03 

.11 

.36 

.74 

•  OS 

.52   .54 

.16   .50 

.61 

•  90 

.52 

T 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6.65 

.09 

1.64 

.57 

•  10 

•  47 

.07   .42  1.08 

.38 

.72 

•  58 

.05 

.33 

.19 

WESTPORT 

4.44 

.64 

T 

•  37 

.28 

.32 

.33   .33   .43 

•83   .64 

T 

.10 

.17 

WILLIAMSBURG 

RECORD 

MISSING 

WILLIAMSTOWN 

4.31 

.07 

.79 

.02 

•  36 

.18   .29 

•12  1^97 

.43 

•  11 

.01 

WILLOW  LOCK  13 

4.65 

.31 

.30 

.64 

.27 

.47 

•  24 

.27 

.25   .51 

•16   •20 

.32 

•  65 

.10 

.16 

WOLF  CREEK  DAM 

5.01 

.87 

.08 

•  14 

•  04 

.98 

.54   .60 

.24 

U30 

.15 

.07 

WOODBURY  LOCK  A 

7.72 

T 

.05 

.70 

.25 

.04 

.08 

.52   .02   .74 

.60  1.38 

1.02 

2^01 

.28 

.03 

Sm  B*lac«nc»  NoIm  FoUowliig  Sutton  Ind«x 
-  S4  - 


Table  S 

D 

AI 

LY 

T] 

BM 

[PI 

:rj 

IT 

un 

ES 

1 

KENTUCKY 
MAY  195S 

Day 

Of  Month 

1 

Slatioii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

» 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCH0RA6E 

MAX 
MIN 

82 

52 

76 
50 

81 
49 

67 
53 

73 
61 

69 

48 

67 

47 

67 
49 

78 

49 

83 

49 

79 
59 

78 
60 

68 

57 

63 
53 

65 
53 

69 
58 

73 
63 

72 
53 

75 
61 

79 
52 

85 

60 

87 
71 

78 
60 

87 
62 

90 
67 

90 

70 

75 
57 

73 
51 

•6 
51 

90 

67 

90 

70 

77.1 
S6«6 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

89 
61 

80 
90 

84 
46 

80 
62 

78 
60 

70 
51 

68 
50 

80 
49 

86 

49 

88 
52 

85 
59 

79 
60 

79 

54 

70 
59 

71 
59 

80 
60 

79 
60 

70 
62 

81 

57 

88 
58 

93 

78 

88 
61 

83 

59 

92 
62 

90 
69 

82 
60 

73 

43 

85 

47 

»4 
62 

94 
74 

81  tB 
57. 9 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

89 

59 

89 
47 

81 
59 

82 
60 

66 

55 

69 
46 

78 
46 

79 
46 

87 

46 

89 
47 

89 
48 

84 
55 

82 
56 

75 
61 

70 
58 

80 
62 

77 
61 

70 
59 

85 
53 

89 
60 

89 

75 

98 

67 

92 
62 

96 
58 

78 
51 

9* 

44 

•2 

60 

93 

69 

82.7 
M.3 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCM 

MAX 
MIN 

84 
52 

85 

45 

79 
55 

73 
S9 

73 
49 

67 
46 

69 

47 

78 
42 

89 

49 

85 
60 

60 
55 

82 
59 

72 
54 

66 
S3 

72 

54 

77 
61 

78 
56 

72 
52 

81 
51 

87 
59 

87 
70 

86 
65 

»0 
62 

91 
71 

92 

78 

92 

57 

75 
52 

90 
SO 

92 

68 

93 

7S 

81.2 
56. 5 

BAXTER 

MAX 
MIN 

66 
52 

79 

48 

84 
53 

84 
60 

77 
60 

69 

51 

64 
49 

65 

47 

74 
49 

8S 

50 

85 
53 

82 
55 

82 
57 

81 
58 

71 
60 

78 
62 

78 
62 

75 
61 

69 
56 

83 

55 

80 
59 

86 

60 

85 

65 

88 

68 

90 
62 

89 
56 

79 
49 

79 
46 

89 
57 

89 

64 

79.6 
S«.l 

BCAVER  DAM 

MAX 
MIN 

85 
53 

85 

46 

80 
60 

77 
61 

69 
48 

68 
91 

71 
44 

79 
45 

83 

91 

74 
61 

82 

60 

75 
54 

S» 

51 

65 

S4 

82 

59 

81 
62 

79 
59 

77 
60 

83 
52 

88 

63 

87 

70 

81 
67 

92 

64 

92 
69 

92 

74 

89 
62 

76 
55 

93 

52 

92 
72 

92 

69 

81.0 
58  .1 

BENHAM 

MAX 
MIN 

TO 
59 

81 
53 

85 
62 

85 
67 

77 
60 

66 

47 

65 
46 

67 
49 

72 

46 

85 

50 

85 

50 

86 

54 

87 
54 

81 
60 

78 
58 

84 
61 

84 
64 

77 
60 

71 
52 

85 
57 

87 
68 

89 

70 

90 

63 

92 
66 

93 

62 

89 

58 

76 

48 

77 
41 

88 
50 

90 
56 

81.5 
55.9 

BEREA  C0LLE6E 

MAX 
MIN 

85 
55 

83 
48 

72 
59 

77 
62 

67 
52 

68 
46 

67 
51 

79 
46 

85 
50 

83 
58 

83 
59 

78 
60 

79 
59 

72 
57 

72 
59 

77 
64 

69 

60 

68 
61 

81 
54 

85 
62 

88 

70 

82 
69 

89 

65 

90 
70 

89 

72 

75 
57 

76 
49 

89 
55 

91 

73 

92 

72 

79.5 
S9.1 

BOWLING  &REEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
55 

84 

49 

67 
60 

72 
54 

70 
49 

68 

52 

72 
48 

76 
46 

83 
51 

75 
56 

80 
57 

74 
56 

69 
56 

69 
56 

80 
61 

80 
62 

69 
62 

73 
56 

83 

54 

87 
63 

88 

70 

83 
70 

91 
66 

91 
67 

93 
70 

84 
58 

80 
58 

93 
55 

92 

74 

92 

70 

79.9 
58. 6 

BURGIN  DIX  DAM 

MAX 
MIN 

SA 
56 

89 

46 

82 

56 

73 
62 

74 
56 

65 

46 

67 

51 

79 

47 

86 

48 

80 

57 

84 
56 

83 
60 

72 
58 

72 

57 

72 
60 

78 
65 

68 
60 

68 
61 

82 
54 

86 
60 

89 
71 

81 
68 

91 
60 

91 

68 

92 

71 

87 
58 

77 

51 

91 
50 

93 
67 

92 
68 

80.9 
58  .3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

83 
54 

85 
46 

76 
96 

73 
58 

71 
49 

68 

45 

70 
46 

80 
42 

85 

47 

79 
99 

82 
55 

75 
58 

75 
55 

69 
53 

77 
58 

79 
61 

75 
56 

70 
57 

80 
50 

85 
58 

87 
66 

81 
68 

89 
63 

89 
65 

92 
68 

84 
56 

78 
50 

90 
49 

90 
69 

91 
67 

80.3 
56.0 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 
MIN 

80 
57 

82 

45 

78 
51 

73 
99 

72 
51 

69 

45 

70 
51 

80 
45 

84 
48 

81 
58 

82 
57 

76 
56 

56 

40 

66 
52 

70 
58 

74 
62 

72 
55 

75 
60 

79 
53 

86 
62 

87 
73 

81 
57 

84 
61 

91 
64 

92 

71 

85 
60 

73 
50 

88 

47 

92 

64 

93 

64 

79.1 
56.2 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

85 
51 

85 

42 

81 
53 

73 
93 

73 
47 

68 

46 

71 

44 

80 
42 

87 
45 

83 

60 

83 
56 

82 
59 

66 
55 

6S 

54 

74 
58 

79 
63 

78 
55 

77 
59 

83 

51 

88 
61 

88 

72 

82 

65 

91 
62 

92 

65 

94 
70 

92 
56 

77 
50 

92 

48 

93 

66 

93 

69 

81.9 
55.8 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
61 

84 
48 

80 
61 

78 
62 

64 

47 

69 

48 

68 

47 

74 
45 

84 
46 

89 
90 

83 
54 

81 
S7 

79 
»7 

71 
61 

77 
62 

78 
60 

74 
62 

68 
55 

81 
52 

84 
56 

87 
67 

85 
70 

88 

68 

89 

64 

88 
63 

77 
57 

7$ 
51 

89 

47 

89 
66 

89 
66 

79.9 
56.8 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
56 

75 
56 

80 
48 

70 
53 

71 
61 

66 
92 

67 

50 

65 
52 

82 

45 

84 
53 

74 
63 

75 
60 

65 

SO 

S4 

4S 

65 

SO 

69 

58 

71 
61 

74 
55 

74 
58 

79 
53 

84 
64 

84 
64 

74 
54 

78 
58 

88 

67 

91 
66 

70 
57 

73 
50 

•6 

52 

90 
68 

90 
72 

75.7 
56.3 

CYNTHIANA  1  NNE 

MAX 
MIN 

86 

60 

87 
70 

83 
58 

86 

60 

90 

68 

92 

74 

89 

59 

74 

47 

88 

49 

92 
68 

9> 

78 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

71 
56 

83 

59 

78 
49 

It 

68 
60 

74 
55 

65 

48 

64 
49 

70 
48 

78 
51 

89 
97 

79 
59 

81 
61 

73 
58 

76 
56 

72 
57 

75 
62 

77 
60 

67 
60 

67 
54 

80 
57 

85 

66 

86 

70 

74 
64 

88 
68 

90 
72 

92 
60 

77 
50 

75 
SO 

90 
55 

91 
72 

77.9 
9«t2 

FARMERS 

MAX 
MIN 

89 

56 

84 
62 

84 
43 

83 

51 

77 
61 

77 
97 

78 

50 

65 

47 

79 
45 

85 
46 

8S 

50 

81 

57 

75 
57 

71 

57 

72 
59 

80 
61 

76 
59 

71 
61 

80 

53 

87 

54 

89 
69 

88 
63 

87 
62 

91 
62 

90 
67 

89 
55 

73 
42 

88 
45 

91 
60 

91 
70 

81.8 
S6.0 

FORDS  FERRY  DAM  SO 

MAX 
MIN 

87 
52 

80 

46 

82 

48 

77 
59 

68 

60 

73 
49 

68 

48 

69 

48 

80 
48 

84 

54 

75 
62 

78 
61 

72 
49 

S3 

47 

62 
52 

81 
60 

81 
62 

76 
58 

75 
60 

83 
50 

86 

68 

84 

73 

82 

63 

91 
67 

91 
66 

»S 

73 

90 
65 

77 
60 

92 
55 

91 

77 

9S 

72 

79.9 
58.5 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

72 
57 

84 

94 

71 
44 

86 
52 

79 
56 

68 

46 

66 

46 

72 

47 

72 
47 

82 
46 

85 

50 

80 
57 

80 
57 

71 
55 

67 

54 

70 
54 

72 
60 

76 

57 

71 
57 

73 
54 

80 
54 

86 

63 

87 
66 

76 
61 

89 
64 

91 
66 

94 
58 

77 
51 

74 
44 

90 
50 

93 

63 

78.4 
54. 6 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

84 
53 

81 
52 

83 

48 

71 
62 

73 
62 

68 

48 

66 

49 

69 

48 

76 
4« 

83 

50 

83 

62 

81 
57 

79 
58 

76 
58 

68 

58 

78 
61 

79 
65 

72 
62 

77 
50 

80 
52 

85 

69 

86 

71 

82 

72 

88 

65 

89 

67 

89 

71 

87 
60 

7« 
56 

90 
52 

90 

72 

90 
71 

79.8 
S«.6 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

88 

51 

•4 
49 

89 

46 

82 
58 

66 

60 

71 
45 

♦7 
49 

70 
43 

77 

44 

83 

48 

78 
61 

11 

71 
53 

S4 

49 

64 
52 

82 
61 

80 
63 

78 
62 

77 
61 

82 
53 

85 
61 

BS 
70 

84 
67 

91 
66 

90 
66 

9> 

73 

92 
66 

91 

57 

92 

56 

92 
66 

93 
65 

80.9 
57.4 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

GREENSBUR6 

MAX 
MIN 

74 
55 

64 
96 

78 

47 

89 

56 

67 
61 

73 
51 

*6 

47 

78 

48 

7. 
47 

78 

49 

SS 

56 

80 

57 

81 
59 

5« 

76 

57 

69 
58 

78 
63 

80 
60 

68 
62 

53 

81 

57 

86 
66 

8« 
65 

90 
66 

91 

71 

92 
62 

79 

54 

77 
50 

92 
58 

92 

71 

79.2 
57.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

87 
52 

79 
90 

84 
4* 

77 
60 

68 

59 

70 
45 

65 

49 

70 
44 

79 
44 

82 

48 

74 
62 

79 
58 

72 
52 

57 
49 

63 

52 

81 
58 

78 
59 

76 
59 

76 
60 

SO 
52 

85 
57 

86 

70 

80 
65 

90 
64 

92 

72 

83 

63 

78 

54 

91 
53 

8« 
72 

•1 
67 

78.7 
56.S 

ICIDELeCRG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

S« 

87 
60 

86 
46 

80 
94 

81 
61 

78 
57 

64 
50 

65 

50 

79 
46 

87 
47 

86 

50 

85 

55 

8S 

57 

83 
61 

73 
62 

72 
60 

78 
59 

77 
61 

68 
61 

84 
58 

86 
54 

90 
63 

88 

73 

88 

64 

91 
65 

92 
65 

96 
53 

77 
4« 

91 

44 

92 
60 

93 
6S 

sz.t 

56.9 

HEHOeRSON  A  SW 

MAX 
MIN 

85 

55 

78 
90 

S2 

45 

68 

98 

70 
56 

70 
49 

68 

49 

72 

49 

76 
50 

81 

54 

73 
63 

78 
61 

74 
49 

54 

48 

61 

48 

79 
58 

79 
60 

73 
55 

79 
58 

81 
55 

85 

67 

84 
72 

84 
68 

96 
68 

90 
71 

95 
72 

82 
63 

77 
57 

90 
52 

90 
72 

•4 
71 

78«8 
9«.2 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

75 
52 

82 

48 

77 
49 

82 

60 

68 

55 

65 

48 

70 
50 

70 
48 

74 
49 

77 
54 

82 

60 

70 
60 

77 
59 

63 
47 

54 

47 

63 
52 

78 
62 

78 
62 

70 
60 

78 
56 

80 
60 

82 

70 

85 
68 

•4 
69 

90 

70 

90 
73 

95 

68 

83 

60 

85 

56 

•S 

68 

•4 
72 

77.9 
S8.4 

HIHDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

73 
53 

87 
59 

82 

4S 

86 

54 

85 

59 

80 
60 

69 

51 

69 

47 

67 

46 

76 

47 

88 

47 

88 
52 

85 
53 

82 
5* 

84 
62 

74 
60 

75 
57 

82 
61 

77 
60 

75 
55 

83 
53 

88 

60 

94 

70 

85 

62 

88 
66 

90 
61 

91 
53 

75 
43 

75 
41 

91 
55 

91 
63 

81.7 
SS.3 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

76 
51 

87 
52 

7» 
50 

84 
55 

67 
61 

71 
47 

68 
90 

67 
46 

72 

47 

75 

51 

84 
60 

69 
60 

81 
61 

70 
SO 

S8 
52 

65 

S4 

81 
63 

SO 
62 

69 

62 

76 
56 

81 
61 

87 
68 

88 

70 

S4 
69 

93 

70 

92 

72 

95 

66 

83 

58 

81 
57 

94 
66 

92 
67 

79.0 
58.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

77 
40 

78 
42 

74 
40 

78 

42 

76 
40 

76 

39 

78 
40 

79 
41 

89 

44 

»1 
45 

89 
90 

87 
55 

83 
57 

81 
S8 

73 
63 

71 
60 

81 
59 

75 
60 

73 
60 

83 

57 

88 

54 

87 
60 

92 

61 

sa 

62 

93 

64 

•  1 
63 

88 
58 

81 

43 

88 

43 

93 
56 

93 

64 

82.9 
52. 3 

tUVlNGTON 

MAX 
MIN 

81 

54 

78 
92 

84 
47 

69 
57 

73 
61 

69 

50 

68 

90 

73 
48 

76 
46 

83 
51 

76 
63 

80 
60 

73 
56 

60 

54 

64 
54 

74 
59 

76 
62 

72 
56 

77 
60 

60 
52 

85 
64 

85 
72 

79 
66 

89 

64 

90 

71 

9S 

73 

78 
61 

75 
54 

90 
53 

91 

74 

94 
73 

78.6 
S8.6 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

81 
S3 

78 
92 

83 
49 

76 
60 

71 
62 

66 
49 

67 
91 

69 

48 

76 

48 

81 

53 

73 
61 

80 
59 

72 
62 

65 
55 

63 
55 

73 
58 

75 
62 

72 
60 

70 
59 

78 
55 

8S 
62 

87 
70 

80 
68 

88 

64 

90 
69 

91 
71 

80 
61 

75 
56 

90 
55 

91 
72 

91 
70 

78.0 
59.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 

57 

77 
96 

83 

51 

69 

59 

73 
61 

65 

51 

64 

48 

68 
50 

78 
46 

84 
53 

77 
62 

79 
59 

6« 

57 

70 
SS 

68 
55 

68 
61 

76 
59 

68 

59 

69 
57 

81 
54 

86 
62 

87 
71 

76 
62 

88 

63 

91 
69 

90 
68 

72 
56 

72 
50 

89 

54 

92 

71 

92 

70 

77.5 
58. 3 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
57 

76 
99 

86 

48 

68 

57 

74 
59 

69 
53 

68 
53 

69 
52 

81 
48 

86 
52 

76 
63 

61 
60 

68 
54 

61 
53 

65 
S3 

70 
60 

76 
59 

70 
56 

78 
62 

82 
55 

88 
64 

88 

74 

76 
62 

91 
65 

92 

71 

94 

71 

74 
59 

77 
56 

91 
S3 

92 

75 

92 

79 

78.8 
59.2 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

84 
99 

84 
52 

77 
60 

80 
48 

83 
52 

85 

50 

68 
62 

81 
59 

72 
61 

64 
55 

67 

54 

71 
49 

65 

55 

67 
50 

69 

54 

71 
45 

80 
92 

80 
46 

84 
58 

83 
95 

75 
65 

77 
62 

81 
63 

77 
59 

69 
54 

71 
SO 

58 

54 

S2 

46 

64 
53 

61 

50 

69 
61 

76 
61 

69 
58 

77 
61 

75 
62 

78 
59 

79 
58 

82 

54 

86 
66 

81 
67 

86 

74 

85 

71 

78 
60 

80 
65 

89 
66 

91 
66 

00 

74 

91 

72 

93 

73 

96 

73 

73 
62 

88 

67 

75 
57 

81 
58 

90 
60 

94 
56 

92 

76 

91 
73 

93 

76 

95 

68 

77.7 

LOVELACEVILLE 

80 
59 

81 
61 

79.8 
58.1 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

87 
SO 

83 
49 

84 

48 

•> 
59 

72 
62 

69 
46 

68 

49 

70 
47 

77 
48 

83 
52 

79 
64 

80 
62 

75 
S2 

S7 
SO 

63 
S3 

80 
59 

79 
62 

78 
59 

76 
61 

80 
54 

87 
69 

85 
72 

84 
65 

91 
65 

•0 
70 

93 

75 

91 
62 

78 
5.9 

91 
51 

90 

73 

91 

73 

86.5 
58.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

84 
55 

82 
92 

84 
43 

80 
59 

72 
61 

70 
47 

69 
50 

70 
49 

77 
43 

83 

47 

82 
63 

82 

51 

78 
59 

74 
56 

68 

57 

78 
58 

79 
63 

78 
59 

72 
60 

SO 
51 

86 
60 

88 

71 

82 

70 

89 
64 

90 
68 

91 
69 

80 
60 

80 
55 

91 
52 

90 
72 

91 
68 

86.6 
57.8 

B*«  raf •rsnc*  i 
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TcAto  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MAY  1953 

Day 

0<  Month 

i 

Statton 

1 

» 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HANCHESTEK  «  SE 

MAX 
MIN 

se 

80 
65 

8» 

45 

80 
55 

80 
60 

66 

56 

68 

49 

70 
46 

82 

49 

86 
46 

87 

48 

89 

53 

84 
55 

84 
57 

74 
61 

77 
60 

81 

59 

73 
62 

69 

60 

83 

55 

SS 

62 

90 

59 

SB 
73 

91 

67 

92 

66 

98 
62 

79 

54 

77 
47 

90 

43 

92 

59 

94 

65 

S2«2 
56<3 

MAYFtELO  2  S 

MAX 
MIN 

•3 

SO 

so 

83 

SO 

78 
S9 

65 
55 

69 

47 

66 

50 

72 
46 

76 

48 

81 
55 

77 
60 

76 
57 

71 
52 

54 
45 

61 

49 

79 
58 

78 
61 

76 
60 

77 
59 

SO 

67 

81 
65 

83 
69 

81 
66 

88 
68 

88 

70 

94 
70 

90 
66 

80 

57 

92 
58 

90 
70 

93 

66 

78  (S 
SSaO 

MAYSVILLE  DAM  » 

MAX 
MIN 

71 
57 

81 
58 

77 
43 

82 

43 

77 
SO 

75 
63 

66 

62 

67 

50 

67 

46 

78 
46 

83 

50 

81 
S3 

80 
60 

70 
53 

69 
53 

66 
56 

68 

60 

75 
57 

75 
59 

74 
64 

78 
65 

8S 
56 

87 
62 

76 
58 

82 
69 

90 
63 

89 
61 

69 

42 

70 
43 

84 
48 

91 
69 

76.8 
54.2 

MiaOLESBOm 

MAX 
MIN 

S3 

5i 

83 

61 

84 

46 

84 
59 

79 

61 

72 
57 

67 
48 

70 
48 

77 
48 

85 
47 

85 
47 

84 
51 

83 

54 

80 
56 

74 
63 

81 
59 

80 
67 

77 
65 

71 
61 

82 
53 

83 
54 

86 

66 

92 

75 

90 
66 

93 
66 

93 

62 

89 
67 

82 
49 

86 

45 

93 
61 

94 
68 

82.6 
57.3 

MSUNT  STERLINe 

MAX 
MIN 

»2 
5S 

78 

60 

84 
48 

79 
56 

76 
61 

76 
56 

66 

49 

69 

49 

78 

47 

•6 

52 

82 
55 

82 
57 

86 
56 

76 
56 

70 
55 

68 
60 

77 
64 

75 
59 

69 

60 

76 

62 

86 
S3 

88 
69 

86 

68 

87 
61 

91 
68 

91 

71 

86 

48 

76 
4« 

89 
SO 

92 
67 

93 

71 

80.6 

97.7 

miKRAV 

MAX 
MIN 

S3 

SO 
SO 

8* 

■  50 

72 

60 

6S 
S3 

73 
46 

69 

SO 

73 
46 

78 
46 

84 
SI 

77 
61 

82 

59 

72 
S3 

94 

49 

64 
91 

83 

60 

81 
63 

72 
62 

78 
62 

83 
55 

SS 

65 

87 
68 

83 

70 

92 
67 

92 
69 

95 
70 

82 
66 

82 

59 

96 
56 

92 

73 

95 

67 

80.4 
58.4 

OWENSUMIO  2  It 

MAX 
MIM 

n 

54 

77 
51 

84 
48 

7S 
58 

73 
62 

68 

49 

70 
50 

71 
48 

79 
47 

S3 
53 

76 
62 

78 
61 

71 
49 

97 
SO 

63 
53 

79 
59 

78 
59 

75 
56 

78 
60 

80 
54 

86 

64 

89 

70 

SO 
62 

90 
65 

90 
70 

95 
72 

S3 
62 

80 
57 

91 
54 

92 

71 

93 

69 

79.6 
58.0 

PAWCAH  CAA  AIRKHtT 

MAX 
MIN 

75 
53 

82 
52 

67 
61 

64 

54 

69 

46 

65 

51 

70 
47 

78 

48 

80 
56 

71 
63 

7S 
61 

65 

47 

92 

47 

61 
51 

80 
60 

79 
62 

69 

60 

77 
68 

80 

57 

82 

69 

85 
72 

74 
64 

90 

67 

90 
74 

96 

73 

80 
64 

80 
56 

92 

67 

91 
73 

99 
69 

77.2 
59.0 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

77 
S3 

•* 
4« 

76 

50 

82 

52 

66 
61 

68 

47 

71 
49 

66 

48 

72 
47 

78 
90 

83 

54 

71 
61 

78 
60 

61 
47 

S3 
46 

63 

52 

81 
61 

80 
61 

70 
59 

78 
56 

83 
57 

84 
69 

85 

65 

74 
66 

92 

68 

91 
74 

96 
68 

82 
59 

81 
59 

94 
63 

94 
71 

77.9 
57.5 

HKEVILLE 

MAX 
MIN 

SB 

S« 

64 
59 

86 
51 

87 
58 

80 
63 

67 
58 

71 
54 

67 
53 

77 
50 

88 

S3 

92 
55 

87 
58 

84 
61 

83 

64 

74 
65 

73 
65 

82 
62 

78 
64 

72 
63 

83 
61 

89 
60 

94 
64 

85 
71 

89 
67 

95 
70 

92 

72 

78 
63 

78 
47 

90 
51 

95 
58 

91 
61 

83.2 
59.9 

PRINCETON 

MAX 
HIM 

<<* 

78 

46 

•6 

44 

74 
57 

71 
52 

72 

42 

66 

46 

71 
44 

74 
45 

S3 

91 

78 

57 

78 
58 

67 
SO 

54 
48 

63 

51 

79 
56 

80 
62 

72 
60 

79 
59 

86 
61 

86 
59 

84 
70 

86 

64 

92 

66 

92 

64 

98 

70 

85 
60 

96 

51 

92 

70 

95 
64 

80.1 
56.4 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

71 
5« 

85 
61 

76 
48 

82 
56 

70 
61 

74 
57 

65 

45 

63 

50 

65 
46 

78 
50 

84 
56 

80 
59 

81 
59 

74 
57 

72 

57 

69 
58 

73 
63 

76 
60 

65 
61 

65 
53 

78 
51 

84 
70 

86 
67 

73 
66 

85 
69 

88 

71 

87 
60 

71 
49 

75 
50 

86 
67 

94 
70 

76.6 
SS.l 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIM 

8S 
52 

80 
52 

86 

48 

69 
62 

73 
62 

70 
46 

65 

50 

69 

45 

77 

44 

83 
48 

73 
62 

82 
59 

76 
60 

60 
51 

68 
54 

82 

61 

82 
61 

76 
60 

74 
62 

82 
53 

89 

64 

91 

63 

84 

71 

93 
66 

93 

70 

94 
70 

87 
64 

86 
57 

95 
55 

94 

71 

94 
69 

81.0 
58. 6 

ST  MUM   aETMLEMEM  ACAO 

MAX 
MIN 

79 
50 

82 

50 

78 

44 

84 
56 

76 

59 

71 
46 

66 

47 

68 

48 

73 

50 

82 

49 

86 
54 

82 

59 

87 
60 

SO 
52 

74 
51 

65 
52 

71 
60 

78 
58 

69 

55 

78 

51 

81 
56 

85 
62 

85 
65 

72 
61 

88 
64 

89 
66 

92 
59 

78 
52 

76 
51 

91 
63 

91 
70 

79.1 
56. 5 

SC8TTSWILLE 

MAX 

MIN 

as 

ss 

80 
55 

85 
SO 

78 
61 

74 
62 

70 
48 

68 
52 

69 

46 

78 

45 

84 
50 

79 
61 

83 
60 

78 
60 

75 
57 

69 

57 

80 
62 

84 
64 

78 
64 

74 
61 

82 

64 

87 
62 

88 
69 

87 
73 

91 
68 

92 

70 

91 

73 

84 
62 

79 
58 

92 

57 

92 

72 

93 

72 

81.6 
60.0 

SHELBWIIXE  2  W 

MAX 
MIN 

80 
53 

77 
53 

83 

47 

73 
56 

70 
60 

69 
50 

66 

46 

69 
49 

79 
45 

84 
52 

77 
61 

SO 
56 

77 
60 

63 
53 

65 

52 

68 

60 

75 
63 

73 
61 

75 
61 

80 

54 

85 
61 

86 

69 

30 
60 

88 
62 

90 
67 

90 
71 

84 
59 

77 
56 

89 
52 

90 
70 

92 

70 

78.5 
57.7 

SONERSCT  I  H 

MAX 
MIN 

83 
59 

78 
61 

83 
48 

77 
61 

79 
60 

71 
55 

69 

50 

67 
48 

79 
47 

84 
47 

81 
54 

82 
56 

80 
57 

80 
59 

70 
60 

76 
61 

77 
63 

73 
62 

69 

59 

81 
55 

SS 

59 

87 
65 

83 

72 

87 
66 

89 
64 

90 
69 

80 
60 

75 

50 

89 

50 

91 
66 

90 
69 

79.9 
58.4 

SUMMER  SHAOe 

MAX 
MIN 

80 
52 

81 
54 

86 

49 

71 
61 

79 

61 

69 

49 

69 

49 

72 
46 

80 

44 

84 
48 

SO 
59 

84 
58 

77 
58 

78 
60 

69 
58 

78 
62 

80 
64 

74 
63 

71 
60 

83 
63 

86 

60 

88 
66 

88 
68 

90 
67 

91 
68 

92 

71 

80 
63 

SO 
56 

93 

54 

92 

71 

92 
68 

81.1 
58.7 

VANCCBURS  DAM  32 

MAX 
MIN 

83 

61 

81 
64 

84 

45 

80 
45 

76 
62 

74 
58 

71 
52 

68 

50 

S3 

49 

82 

49 

83 

SO 

89 

59 

79 
63 

73 
S3 

69 
56 

69 
56 

77 
59 

75 
58 

77 
66 

83 
57 

90 
56 

89 

58 

85 
65 

85 
55 

91 
56 

89 
72 

S6 

57 

75 

45 

87 
48 

92 
60 

92 
62 

81.2 
55.6 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

72 
55 

80 
45 

SO 
42 

86 

SO 

79 
56 

79 

55 

63 

47 

66 

49 

66 

47 

79 
46 

87 
47 

88 
49 

87 
55 

88 
57 

80 
59 

74 
58 

75 
57 

79 
58 

72 
99 

72 
53 

89 
53 

86 
63 

90 

70 

88 

70 

87 
65 

92 
66 

90 
66 

89 
41 

81 
47 

87 
53 

91 
99 

81.4 
54.7 

MILLIAMS8UR6 

MAX 
MIN 

HILLIAMSTOMN 

MAX 
MIN 

80 
55 

79 
56 

85 

.47 

75 
57 

74 
60 

71 
53 

69 

48 

68 

50 

80 
48 

84 
56 

SO 
61 

80 
60 

76 
61 

60 
49 

67 

51 

6» 
58 

71 
62 

72 
54 

78 
60 

83 

60 

85 

62 

87 
64 

84 

58 

89 

56 

89 
61 

90 

70 

75 

55 

74 
48 

87 
SO 

90 
62 

89 

69 

78.7 
56.8 

tiOtF  CREEK  DAH 

MAX 
MIN 

76 
62 

88 

64 

81 

51 

SB 

52 

78 
S3 

78 
58 

68 

50 

70 
48 

72 
48 

78 
49 

86 
52 

82 
59 

85 
60 

81 
98 

81 
63 

72 
62 

78 
64 

82 
66 

75 
63 

70 
59 

84 
60 

87 

64 

89 

72 

86 

68 

92 

68 

93 
66 

02 
61 

SO 
59 

79 
54 

93 
58 

96 

64 

82.0 
59.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ht 

BOBOIH  DIZ  DAM 
lOLF  OXEXK  OAB 

ETAP 
WIND 

BVAP 

wim 

.07 

1 

.18 
23 

.20 

37 

.32 
106 

.23 
IS 

.32 
17 

.14 

11 

.23 
18 

16 

.11 
25 

.08 

17 

.15 
43 

.08 

7 

.00 
20 

.02 

7 

.21 
26 

.10 
11 

.15 
28 

.15 
7 

.13 
30 

.18 
11 

• 
20 

.12 
11 

* 
27 

.12 
9 

.30 
24 

.06 

1 

.10 
18 

.07 
3 

.14 
28 

.08 

1 

.10 
13 

.06 
9 

.02 

35 

.06 
27 

.11 
46 

.04 
2 

.10 
11 

2 

.03 

12 

.13 
5 

.21 
15 

.23 
31 

.27 
57 

.16 
31 

.29 
59 

.20 
11 

.12 
19 

.08 
6 

.21 
20 

.27 
25 

.34 
40 

.27 
18 

.24 
23 

.20 
12 

.35 
78 

.20 
19 

.30 

47 

.21 
10 

.22 
24 

.31 
32 

.32 
19 

B4.38 
408 

5.57 
969 

EM«  r*f«reoc«  not**  tollovlns  Btatlon  Indax. 
-    56    - 


STATION  INDEX 


Static 


AOOISOh  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 

ALBANY 
ALLEN 

ANCHORAGE 

ASMCAMP 

ASHLAND  0AM  29 

BARBOURVILLE 

BAHDSTOWN  S.J.  PREP  SCM 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  HB  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

BUROINE  2   NE 
SUR6IN  DIX  DAM 
euRKESVlLLE 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  I  SSE 
CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  1  NNE 
DANVILLE 
DAVE L LA 
DELPHIA  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

OYER 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMING5BURG  P.  0. 
FORO  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GE5T  LOCK  3 
GLASGOW 
GLENDALE 
GRANT  DAM  3B 
GRAYSON 

GREENS8URG 

GREENSeuRG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HERNOON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 

LEITCHf  lELD 
LEXINGTON  W6  AIRPORT 

LIBERTY 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 
HARLAN 

MARSHALL 
MADISON 
MADISON 

WARREN 

WARREN 
WARREN 

CAMPBELL 
EDMONSON 

'IKE 
MERCER 
CUMBERLAND 

PULASKI 
TRIGG 

TAYLOR 
CARROLL 
MUHLENBERG 
BULLITT 
ICKMAN 

MAO  I  SON 

AIR 

ITLEY 
BOONE 

ITLEY 

HARRISON 
PRISON 
BOYLE 
MARTIN 
PERRY 

KNOTT 

FLOYD 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIOGE 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 


HENRY 
BARREN 
HARDIN 
BOONE 
CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 


OHIO 

EBHY 
PERRY 


CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 


4255  LETCHER 
43691  JESSAMINE 

I  LIVINGSTON 
4620  GARRARD 
4642  MARTIN 


GRAYSON 

FAYETTE 
CASEY 


37  16 

38  27 
36  52 


37  25 
36  58 

36  51 


37  00 
37  01 
36  56 
39  03 


37  20 

36  41 

37  17 
37  55 

36  t* 


37  39 

37  48 
37  02 

37  25 
37  45 
37  33 
37  05 
37  13 

37  45 
37  03 
37  00 
37  IB 


38  09 

38  25 

38  25 

37  53 


37  36 
36  59 
33  19 


36  51 

37  10 
37  52 
37  53 
37  33 

37  10 
37  56 
37  01 
37  37 
37  45 

37  29 

38  02 
37  21 


85  OB 
B2  43 
85  33 


86  52 

82  5 
88  20 


66  26 
86  26 
66  26 
84  25 

66  16 

62  35 

84  43 

85  22 
64  37 

67  56 

85  21 


64  IB 
64  16 
84  46 

62  32 

63  07 

82  46 


84  58 

66  13 
88  05 

85  37 

62  21 
84  20 

63  : 


88  06 

84  52 

66  34 

82  08 

83  39 

84  33 

84  53 

85  56 

85  55 

84  49 
62  57 

85  30 

85  30 

82  51 
87  12 

87  20 

86  54 

83  12 
83  11 
83  46 


67  34 
89  10 
88  30 


87  30 
83  22 
82  32 


84  55 


Obser 
vation 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
lOELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  H.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C,  C,  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
L.  B.  GAFFARD 

JAMES  H.  EDWARDS 

TVA-639 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 

EDWIN  E.  JOHNSON 

I.    WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A,  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  PRICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B.PICKETT 
CIVIL  AERO.  ADM. 
S.  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 
CARL  F.  SHIRLEY 

.  COLD  I  RON 
BERTHA  DE  LONG 
RALPH  R.  BEALL 

HATTIE  6.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  L.  HUFF 

.  D.  GIVENS 

INNIE  D,  TARTER 

LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 
FRANK  H.  LAW50N 

C.  C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
MAURICE  8.  CARPENTEi: 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 


JOE  \ 


KINS 


CORPS  OF  ENGINEERS 

Y  M.  BEAN 
DAVID  W.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 


MRS.  ME  LI 


LINGLE 


CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 
CLEATUS  E.BRINKLEY 

DAVID  K.  CARSON 

.  BAILEY 
BUfiCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-579 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 

LL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 

HOBART  I SON 
HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 

GEORGE  0,  LIT5EY 

WEATHER  BUREAU 
PALLIA  L.  HANKLA 


Refer 

to 
tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2   3    5 
2    3    5 


2    3    5 
2    3    5 


2    3  5 

2    3  5 

3 
3 

2    3  5 

2   3  9 


Station 


LITTLE   HICKMAN   LOCK    8 
LOCKPCWT    LOCK   2 
LOGLICK   1    S 
LONDON   i   SW 
LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 
LUCAS 

HADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD  SUBSTATION 
KAYFIELO  2  S 
HAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE  1  SE 
MC  KINNEYSBURG 

MIDDLESBORO 
M10DLE5B0R0  RR  STA 
MIDWAY 
MILLERSBURG 
MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFOHDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 
OLNEY  ' 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  dam  46 

paducah  caa  airport 

paducah 
paducah  armory 
paintsville 
pikeville 

pineville 
princeton 
ravenna  lock  12 
richmond  e  state  col 
bum5ey  lock  2 

hussellville 

russellville  substa 

sadieville  2  ssw 

st  john  bethlehem  acad 

ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2 
SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SKADE  SUBSTA 

TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 

WAYNES6URG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILL1AM5T0WN 

WILLOW  LOCK  13 


NEW  STATIONS 

GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 


County 


JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFER'^ON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 
GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 
ROWAN 

MONTGOMERY 
HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVIESS 

MC  CRACKEN 
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KENTUCKY  -  JUNE  1953 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUUMARY 


June  1953  turned  out  to  be  the  eightk 
hottest  month  of  that  name  on  record. 
The  generally  unseasonably  warm  weather 
which  prevailed  in  May  continued  with  but 
few  exceptions  through  June.   Temperatures 
of  90°  or  above  occurred  at  most  stations 
with  unusual  frequency.   In  the  western 
division  such  temperatures  were  recorded 
on  20  to  27  days;  in  the  central  division 
on  9  to  21  days;  and  in  the  eastern  div- 
ision on  9  to  17  days.   Rainfall  was  be- 
low average  with  the  western  division 
showing  the  greatest  deficiency.   Sunshine 
was  abundant  and  together  with  the  high 
temperatures  contributed  to  the  additional 
depletion  of  soil  moisture  by  evaporation. 
Windstorms  contributed  to  property  and 
crop  damage  of  over  half  a  million  dollars. 
This  was  the  second  straight  month  of 
severe  damage  by  summer  type  storms.  Crop 
conditions  at  the  end  of  the  month  were 
very  similar  to  those  prevailing  at  the 
same  period  last  year.   The  western  half 
of  the  state  was  again  faced  with  the 
possibility  of  a  serious  drought,  al- 
though conditions  were  not  quite  as  bad 
as  they  were  at  this  time  last  year.  The 
lack  of  rain  was  most  serious  in  the  river 
counties  from  Owensboro  to  Paducah.   The 
eastern  half  of  the  state  had  sufficient 
rainfall  and  had  a  good  month  for  crop 
growth . 

Each  division  in  the  state  showed  a  plus 
departure  from  the  normal  in  temperatiire, 
and  for  the  individual  stations  these  de- 
partures ranged  from  1°  to  6°  with  the 
exception  of  one  location.   The  month 
opened  rather  cool  and  it  was  during  the 
first  3  days  that  all  locations  recorded 
their  minimum  temperature  for  the  month. 
A  warming  trend  set  in  on  the  4th,  and  by 
the  9th  temperatures  were  muck  above 
normal.   This  above  normal  period  con- 
tinued through  the  13th  with  lK>th  days 
and  nights  being  quite  warm.   The  first 
100°  temperatures  of  the  season  made  their 
appearance  during  this  period  in  the 
western  section  of  the  state.   This  warm 
period  was  followed  by  two  days  of  slightly 
below  normal  readings.   On  the  16th,  tem- 
peratures began  rising  and  from  that  date 
to  the  end  of  the  month,  the  state  ex- 
perienced typical  mid-summer  warmth  with- 
out exception.   The  hottest  period  of  the 
month  was  in  the  interval  of  the  20th 
through  the  22nd  when  many  stations  re- 
ported maximums  of  100°  or  higher.   The 
mean  temperature  for  the  state  was  77.1° 
which  is  3.1°  above  normal.   The  monthly 
mean  temperatures  ranged  from  81.6°  at 
Hickman  1  E  to  73.1°  at  Maysville  Dam  33. 
Maximum  temperatures  throughout  the  state 
ranged  from  94°  to  102° ,  with  the  highest 
temperature  reported  being  102°  at  Beaver 
Dam,  Owensboro  2  W,  and  Russellville  on 


the  20th,  and  at  Hickman  1  E  on  the  21st. 
Minimiim  temperatures  ranged  from  41°  to 
57°  with  the  lowest  being  41°  at  Inez  on 
the  3rd. 

Precipitation  consisted  mainly  of  showers 
and  scattered  thundershowers  and,  as  is 
true  with  such   types  of  rainfall,  the  dis- 
tribution was  rather  unequal.   Neighboring 
areas  received  quite  a  variation  in  total 
amounts.   While  rainfall  was  recorded  from 
one  area  or  another  on  18  days,  the  av- 
erage number  of  days  with  measurable  rain- 
fall over  the  state  as  a  whole  was  only  7 
days.   The  heaviest  falls  were  generally 
in  the  east  central  counties  of  Madison, 
Lee,  and  Jackson  with  amounts  of  between 
6  1/2  and  10  1/4  Inches.   The  least  rain- 
fall was  i'eported  from  the  western  third 
of  the  state  and  in  the  coimties  along  the 
Ohio  River.   Amoumts  in  these  areas  ranged 
from  less  than  one  inch  to  somewhat  under 
two  inches.   Days  with  statewide  moderate 
to  heavy  rains  were  few  but  generally 
widespread  showers  were  reported  on  the 
7th,  11th,  16th,  and  29th.   The  average 
precipitation  for  the  state  was  3.42 
inches  which  is  0.77  inch  below  normal. 
The  total  amounts  recorded  at  the  various 
locations  ranged  from  10.23  inches  at 
McKee  1  SS  to  0.46  inch  at  Owensboro  2  W. 
The  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was 
4.34  inches  at  Louisa  2  reported  on  the 
22nd.   This  rain  was  the  result  of  a 
severe  thunderstorm  and  all  the  rain  fell 
within  a  three  hour  period.   There  was 
some  minor  flooding  in  the  town  of  Louisa 
as  a  result  but  the  amount  of  damage  was 
slight. 

The  greatest  weather  damage  during  the 
month  was  cavsed  by  a  windstorm  on  the 
13th  which  hit  the  western  part  of  the 
state.   Three  fatalatles,  two  injuries, 
and  $500,000  damage  to  property  and  crops 
were  the  direct  and  indirect  results  of 
this  storm.   Other  windstorms  occiirred  on 
the  10th  when  Jefferson,  Harlan,  Perry, 
and  Letcher  Counties,  and  parts  of  Central 
Kentucky  were  affected  on  the  21st  ac- 
companied by  hail,  with  Harlan  County  re- 
ceiving the  bnint  of  the  storm  and  on  the 
23rd  with  Louisville  receiving  some 
damage . 

In  the  drought  area,  corn  was  standing 
the  lack  of  rain  pretty  well,  but  stands 
of  late  planted  were  not  too  good.  Tobacco 
and  soybeans  stands  were  also  reported 
below  normal  in  the  dry  area.   Pastures 
were  short  and  turning  brown.   In  the 
eastern  half  of  the  state  where  rainfall 
was  sufficient,  reports  indicated  that 
crops  were  doing  well.   Most  small  grain 
harvest  was  finished  by  the  end  of  the 
month.  -  W.  S. 
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6 

1935 

70.5 

96 

44 

7.50 

0 

14 

1936 

76.1 

110 

40 

0.81 

0 

3 

1937 

74.3 

99 

46 

4.52 

0 

i6 

1938 

71.8 

95 

45 

3.93 

0 

11 

Year 

T«inp«ratur* 

PradpiUtion 

1 

1 

1 

:3 

1 

•i  8 

II 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

75.1 
73.1 
74.7 
74.7 
77.5 

77.6 
71.6 
73.1 
72.1 
73.8 

74.8 
72.1 
73.4 
7?.l 
77.1 

97 
100 
103 

98 
100 

107 
98 
98 
98 
99 

97 

96 

101 

109 

102 

47 
44 

41 
41 
46 

40 
37 
38 
40 
37 

40 
32 
44 
45 
41 

6.00 
3.39 
4.67 
5.54 
4.04 

1.70 
5.32 
4.16 
4.73 
3.35 

5.52 
6.60 
5.03 
2.63 
3.42 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
T 

T 
T 

14 
11 
11 
12 
10 

6 
11 

8 
10 

9 

12 
11 
14 
6 

7 

Data  for  tha  period  beginning  «ith  January  1949  to  date  hare  been  weighted 
on  an  areal  baaia  and  are  not  coaparable  with  unweighted  values  published 
in   this   table   for   earlier    years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
JUNE  19S3 


Temperature 

n 

PrecipilatloD 

II 

n 

< 

Iz 

S 
i 

1 

1 

1 

1 

Na  oi  Dirs 

1 

h 

1 

1 

Snow. 

SlMtlbll 

No 

.  oiDaya 

Station 

M«. 

Mln. 

1 

s 

I 

i 
5 

1 

i 
s 

it 

« 

.'1 

11 

§1 

WESTERN  DIVISION 

_ 



BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SM 

92.6 
92.3 
93.8 
92.1 
91.7 

65.7 
69.0 
66.1 
65.5 
67.0 

79.2 
80.7 
80. 0 
78.8 
79.4 

4.7 

4.5 
2.7 

102 
99 

101 
99 

100 

20 
20 
20 
20 
20 

49 

54 
48 
48 
51 

3 

2+ 

3 

3 

2+ 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
24 
27 
22 
20 

0 
0 
0 
0 

n 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

1,81 
2,94 
1.71 
1,02 
1,84 

~    1.90 

-  .55 

-  3.49 

-  1.88 

1.23 

1.65 

•  60 

.52 

.67 

28 
29 
6 
13 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
5 

5 
6 

1 
1 
0 
0 
0 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

94.5 
93.5 
93.4 
91.9 
93. 4M 

68.6 
67.2 
68.7 
67.1 
68. 9M 

81.6 
80.4 
81.1 
79.5 
81. 2M 

5.0 
5.3 

S.7 

102 
101 
100 
99 
100 

21 
21 

9* 
20 
20 

52 
56 
52 

51 
55 

3 

2+ 

3 

3 

2 

0 
0 
0 

25 

24 
26 
23 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.73 
1.07 
2.52 
3.82 
1.16 

-  3.22 

-  1.94 

-  2.57 

.60 
1.01 
1.10 
1.18 
1.05 

14 
14 
14 
28 
14 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
4 
7 
2 

0 

I 

1 
1 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

93.8 
93.8 
92.3 
92.3 
93.8 

68.3 
67.4 
69.6 
69.0 
66.0 

81.1 
80.6 
81.0 
80.7 
79.9 

5.8 
6.4 

3.6 

4.3 

101 
102 
99 
100 
100 

20 

20 
20 
21 

20 

53 

53 
55 
54 

50 

3 
2 
2+ 

3 
3 

0 
0 
0 

0 

24 
24 
25 
22 
25 

e 
I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.13 
.46 
1.98 
4.70 
1.66 

-  2.90 

-  3.48 

.64 

-  2.36 

.80 

.18 

.86 

1.65 

.71 

14 
29 

6 

7 

13 

.0 

T 
.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 
6 
5 
4 

0 
0 
0 
3 
0 

RUSSELLVILLE 

93.1 

65.7 

79.4 

4.6 

102 

20 

49 

? 

0 

24 

0 

0 

0 

1.36 

-  2.09 

.42 

14 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

80.3 

1.87 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BURGIN  DIX  0AM 

CAMPBELLSVILLE 

88.1 
91.6 
91.3 
89.9 
89.6 

63.1 
63.7 
66.3 
63.6 
61.6 

75.6 
77.7 
78.8 
76.8 
75.6 

3.4 

5.0 
2.1 

98 
99 
99 
97 
97 

20 
20 
20 
24 
20 

47 
47 
51 
47 
46 

2+ 

3 
3 
3 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

13 
19 
21 
16 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.66 
2.55 
4.73 
3.72 
3.32 

-  1.19 

.70 

-  .73 

1.33 
1.15 
3.12 
1.40 
1.33 

6 
16 
16 
29 

6 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

7 
7 
S 
6 
6 

2 
2 
3 

2 
2 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  8  AIRPORT      R 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

89.6 
91.7 
87.5 
87.8 
90.4 

63.7 
62.4 
64.2 
64.1 
61.8 

76.7 
77.1 
75.9 
76.0 
76.1 

4.1 
3.5 
2.3 

100 

100 

98 

97 

101 

30 
20 
30 
21 
21 

46 
45 
46 
50 
47 

2 
3 
2 
2+ 

3+ 

2 
2 

1 

16 
20 
12 
14 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.04 
4.23 
3.14 
4.07 
2.13 

-  2.89 

-  .90 

-  .11 

-  1.84 

.34 
1.61 
1,60 
1.09 
1.04 

7 
24 
10 
11 
29 

.0 
.0 

T 
T 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 

5 
7 
6 

0 
3 

2 
5 
2 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVIN6T0N 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  W8  AIRPORT       R 

89.7 
90.1 
90.8 
89.7 
89.3 

64.1 
63.9 
66.0 
65.9 
64.9 

76.9 
77.0 
78.4 
77.8 
77.1 

3.6 
4.3 
4.3 
4.9 

97 
98 

100 
98 

100 

20+ 
21  + 
20+ 
20 
20 

49 
50 
50 
52 
50 

2+ 
2+ 

3 
2  + 

2 

1 

0 
0 

1 

14 
17 
17 
13 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.33 
2.39 
2.10 
1.65 
3.71 

-  2.08 

-  1.99 

-  2.52 

-  .50 

1.51 

.73 

.67 

1.25 

2.24 

16 
14 
27 
16 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 

8 
7 
9 

1 
2 
1 

1 
1 

LOUISVILLE  WB  AP           R 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

90.8 
88.5 
90.1 
90.8 
91.0 

66.6 
69.3 
63.4 
66.7 
66.2 

78.7 
78.9 
76.8 
78.8 
78.6 

4.5 
4.0 
3.8 
6oa 

100 
98 
97 
98 
98 

20 
20 

9+ 
21 

9+ 

53 
57 
46 
52 
50 

2+ 

2 

3 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

18 
13 
15 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
0 

1.68 
2.60 
5.26 
2.08 
3.11 

-  2.38 

-  1.45 

.86 

-  2.12 

.85 

.81 

2.05 

1.58 

2.01 

16 
6 
16 
29 
16 

.0 

T 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
9 

4 
8 

1 
3 
3 
1 
1 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

89.6 
86.5 
91.5 
87.6 
90.7 

64.1 
62.4 
65.2 
63.4 
65.5 

76.9 
74,5 
78.4 
75.5 
78.1 

3.7 
2.9 

99 
94 
100 
98 
99 

20 

9+ 
20 
21 
10+ 

50 
47 
52 
49 
54 

2+ 

3 

2 

2 
3 

0 
0 
0 

14 
9 
20 
13 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.68 
5.37 
2.53 
3.31 
3.95 

.40 
-   .60 

2.40 
1.42 
1.21 
1.80 
1.17 

7 
10 
16 
17 
28 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
9 
8 
4 
10 

4 
5 
1 
3 
5 

DIVISION 

77.1 

3.13 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

87.3 

86.8 
88.5 
87.6 

62.8 

62.4 
61.0 
64.6 

75.1 

74.6 
74.8 
76,1 

1.8 
3.0 

96 

96 

100 

95 

21 

22 

22 

9 

47 

49 
45 
47 

3 

2+ 

3 

2 

2 

1 

12 

10 
15 
13 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

4.25 

4.78 
3.98 
7.35 

.04 
2.72 

1.26 

1.40 
1.14 
2.23 

27 

7 
7 
6 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 

0 
0 

8 
7 
8 
11 
9 

4 

3 

3 

4 

1 

1 
1 

4 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  1  NNE 
FARMERS 
GRAYSON 
HEIDELBERG  LOCK  14 

86.2 

89.1 
88. IM 
89.6 

60.9 

60.1 

61.3M 

61.9 

73.6 

74.6 
74.  7M 
75.8 

2.8 
3.1 

94 

96 

99 

100 

20+ 

9+ 
21 
21 

46 

44 
45 
46 

3 

3 

3 

3 

1 

4 
2 

1 

10 

17 
14 
16 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

5.09 

2.63 
3.28 
6.69 

-  1.76 
2.17 

1.41 

.50 
1.23 
1.45 

6 

29 
27 

11 

T 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

8 

9 

7 
10 

4 

1 
3 

7 

2 

0 

1 
2 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ  • 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 
MIDDLESBORO 

89.2 
88.  3M 
88.7 
85.7 
89.3 

60.2 
59. 5M 
60.1 
60.5 
62.1 

74.7 
73.  9M 
74,4 
73.1 
75.7 

.2 

3.2 

99 
98 
97 
95 
97 

22 
21 
20+ 
22 

21 

44 
41 
44 
45 
45 

2 
3 
2 

I 

4 
3 

0 

16 

14 
10 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.54 
5.37 
3.95 
2.27 
8.27 

-  1.72 
3.71 

1.80 
1.30 
1.13 
.91 
2.71 

7 
13 

11 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

9 
9 

7 
9 

6 

2 
2 

5 

3 

2 
1 
0 

3 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  OAH  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

88.9 
89.6 
86.6 
88.0 
88.4 

62.8 
64.0 
63.1 
62.2 
59.1 

75.9 
76.8 
74.9 
75.1 
73.8 

3.0 
1.8 
1.4 

97 
98 
95 
98 
96 

21 

9+ 

1 
20+ 
22 

48 
49 
47 
47 
42 

2 
2 
3 
2 
2 

1 
0 

2 

17 
17 
9 
16 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.46 
4.61 
4.08 
2.80 
4.54 

.83 
.27 

-  .16 

-  1.09 

1.63 
.94 
1.03 
1.11 
1.04 

28 
6 

7 
27 

7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
11 
6 
8 

4 
6 
4 
2 
6 

1 
0 
1 
1 

1 

WILLIAMSBURG 

.0 

0 

7 

DIVISION 

74.9 

4.75 

T 

STATE 

77.1 

3,1 

_ 

3.42 

-   .77 

T 

Sm  Reierenc*  Notw  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tables 

JUNE 

1»5> 

Station 

1 

Day  of  month 

^ 

1  {  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  I  8    9 

10 

11  1  12 

13  I  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19   20  1  21 

22 

23  1  24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

ADDISON  DAM  49 

1*?0 

.29 

.40 

.35 

.20 

7 

ADOLPHUS  1  N 

«>91 

.10 

.25 

.05 

.09 

.99 

3.25 

.05 

.04 

.06   .18 

.33 

ALBANY 

i.Zl 

.45 

.27 

.76   .02 

2.93   .22 

.03 

•  99 

ALLEN 

3»73 

•  38 

.62 

.38   .19 

.08 

.06 

.05 

.31 

.28   .37 

1^09 

ANCHORAGE 

2.H 

1.33 

•  11 

.01 

.50 

.07   .20 

7 

.43 

ASHCAHP 

5.05 

.60 

1.55 

.30 

.58 

.22 

•  68 

.22   .12 

.98 

ASHLANO  0AM  29 

4.25 

.75 

•  94 

•  65 

.09   .13 

7 

•  11 

1.26 

.36 

BARBOUHVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

.30  1.20 

6AR0ST0WN  S  J  PREP  SCH 

2.55 

.14 

.04 

.03 

.14 

1.15 

7 

.24   .81 

BAITER 

t..2B 

.33 

1.40 

•  45 

7     .75 

.70 

.40   .19 

.10 

BEAVER  DAM 

i.ai 

.10 

.10   .19 

.01 

.18 

1.23 

BENHAM 

3.96 

•  04 

1.14 

.03 

.26 

.04   .52 

.2a 

.40 

.29   .21 

.77 

BEREA  COLLEGE 

7.35 

2.23 

.13 

1.32 

.11 

1.30 

.01 

.05 

.02  2.18 

BEREA  WATER  WORKS 

7.9* 

•  08 

3.03 

1.26 

.06 

1.06   .22 

.10 

.11  I. 11 

.89 

BOWLING  GREEN 

2.8* 

.07 

.18 

.40 

1.62 

' 

.05   .48 

.04 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

3.09 

.09 

.29 

.56 

1.21 

.04 

7    .as 

.02 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

4.73 

.58 

.71   T     T 

3.12 

7 

.01 

.31   7 

BRENT  DAM  36 

2.14 

.70 

1.21 

7 

.15 

.08 

7 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

2.70 

.03 

.25 

.05 

.55 

.06 

1.11 

.65 

BURDINE  2  NE 

5.>9 

•  21 

.75 

•  83 

.55 

.60 

.18 

.72 

.25 

1.40 

BUR6IN  DIX  0AM 

3.72 

.36 

.27 

l.OS 

.38 

.23  1.40 

7 

BURKESVILLE 

3>ao 

7 

T 

.03 

.40   T 

.38   T 

1.96   .10 

7     7 

7 

7 

7 

.16 

.94   .05 

.18 

BURNS IDE 

6.09 

.45 

.62 

.75 

.77   .71 

.48   .06 

7 

.07  1.46 

.70 

CA0I2  LOCK  E 

1.56 

.12 

1.06 

.15 

.21 

.02 

CAMPBELL5VILLE 

3*32 

1.33 

.05 

•  35 

7 

1.20 

7 

.13   .26 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.04 

.34 

.29 

.29 

•  09 

.15 

7 

CLERMONT  I  SSE 

4.23 

.04 

.04   T 

.10 

.10 

1.50 

1.61 

.05 

.18   .61 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

7.26 

1.00 

1.43 

3.05 

.49 

.16 

.22 

.35   .53 

.03 

COLUMBIA 

4.93 

.05 

.30 

1.40 

•10   .70 

.28  2.10 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

5.09 

1.41 

.25 

.73 

.07 

.81 

1.29 

.44   .09 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

3.14 

1.04 

.06 

1.60 

T 

.22 

7 

7 

.22 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

5.40 

1.95 

.20 

.50 

.95 

.80  1.00 

CVNTHIANA 

4.14 

.25 

.78 

.17 

2.01 

.06 

7 

.87 

CVNTHIANA  I  MNE 

RECORD  MISSING 

DANVILLE 

4.07 

•  37 

.50 

1.09 

7     .22 

.51   7 

7 

'' 

7     ,80 

.50 

DELPHI  A  1  E 

DEMA 

4.09 

.69 

.20 

.83 

.32 

•  18 

.32 

.20 

.46   .69 

OEWEV  DAM 

4.96 

1.01 

1.32 

T 

.61 

•41   ^66 

.02 

.31 

7 

.21 

.04   .21 

.16 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2.51 

•  12 

•  17 

.10 

.32 

.15 

1.19   .50 

DUNHOR 

1.11 

.22 

•  68 

.21 

OUNNVILLE 

3.25 

.10 

.32 

1.00 

•  91 

.21 

.71 

EOOWILLE  LOCK  F 

1.95 

.51 

•  91 

.02 

.46   .03 

EDMONTON 

1.30 

.33 

.16 

.16 

•  20 

.25 

•  10 

.10 

ELKHORN  CITY 

4.33 

•  13 

1.74   T 

.47   T 

•01  ,20 

T     .33 

.36 

.22   .12 

.79 

FALMOUTH 

2.60 

•  58 

T 

.67 

7 

.66 

.24 

.33 

.06 

.26 

FARMERS 

2.63 

•  17 

.36 

.48 

T     •ll 

.47 

.02 

.05 

.47 

.50 

FLEMIN6SRURG 

5.59 

.47 

.42 

1.49 

•  37 

.48 

.26 

.01  1.21 

.88 

FORD  LOCK  10 

4.94 

•  60 

•  24 

.02   .03 

7    2.00 

7 

.11 

.09  1.65 

7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2.94 

.30 

•  01 

.72   .07 

T 

7 

.19 

1.65 

FRAMKFORT  LOCK  4 

2.13 

•  «1 

•  27 

.12 

.07 

1.04 

.02 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3.04 

T 

.25 

.39 

.29 

1.10 

7    1.05 

FREEBURN 

2.36 

•  45 

.25 

•  49 

.39   .12 

.41 

.39 

FRENCHBURG 

4,43 

1.41 

•  48 

.03   .22 

.93 

.30 

.15 

.29 

.04   .40 

.18 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

4.08 

•  90 

.40 

.12 

7     .98 

1.24 

.55 

7     .29 

GEST  LOCK  3 

1.22 

•  41 

•  39 

.04 

.03   .08 

.03 

.24 

7 

GLASGOW 

2.44 

.25 

•  39 

•  10 

1.55 

.07   .12 

GLASGOW  WKAV 

2.33 

.16 

.02 

.37 

.  .12 

1.51 

.02 

.07   .06 

GLENOALE 

1.30 

.20 

•  03 

.19 

•  12 

.oa 

.08   .07 

.97 

GOLDEN  POND  8  N 

i.n 

.60 

T 

.94   .39 

.06 

.12 

GRANT  0AM  38 

3.6« 

•  35 

.10 

.69 

2.55 

.17 

7 

7 

GRAYSON 

3.28 

•  M 

T 

.76 

7   •  .39 

7 

7 

.10 

.11 

1.23 

.15 

GREEN5BURG 

2.39 

•  31 

•  60 

.73 

.10   .25 

7     .40 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

1.40 

•  16 

.33 

.33 

.26 

.32 

GREENUP  DAM  30 

4.08 

.92 

.49 

.70 

.39   .36 

.02 

.16 

.91 

.57 

GREENVILLE  2  W 

1.02 

T 

•  01 

.52 

.15 

.28   .06 

HARTFORD  6  NW 

2.62 

•  37 

T 

.14 

.05 

.06 

•04  1.96 

HAZARD  WATER  WORKS 

5.22 

•  02 

.70 

1.13 

T     T 

.02   .31 

.05 

.24 

.09 

.12   .46 

1.18 

HEIOELeERG  LOCK  1« 

6.69 

•  55 

.81 

1.49 

.02 

7     .41 

.15 

•  64 

1.08   .88 

.70 

HENDERSON  k    SW 

1.64 

T 

.67 

7 

.21   .26 

.22 

.38   .10 

HICKMAN  1  E 

.73 

.60 

.06 

.07 

HICKSVILLE 

1.12 

1.12 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3.38 

.69 

.11 

.94   7 

.11 

•21  1.36 

7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

6.54 

•  06 

uso 

•  70 

.40 

.04  1.04 

.50 

.50 

.05 

.10 

1.16   .19 

MOPKINSVILLE 

1.07 

.05 

1.01 

7 

.01 

HYOEN 

3.96 

.73 

.67 

.72 

.21 

.33 

7    1.30 

INEZ 

5.37 

.60 

1.21 

.61 

1.30 

.19 

.59 

.     . 

.91 

IRVING TON 

2.10 

.03 

.06 

.06 

.24 

.46 

.16 

.67 

•  42 

JACKSON 

*al2 

2.39   .03 

.44 

•  08 

.07 

•20   .95 

JEREMIAH 

*.« 

.25 

.33 

.50 

•  10 

•16   ^29 

.43 

.10 

.34 

.43  1.40 

KEENE  2  N 

1.69 

•  12 

T 

•  50 

7 

7 

.43 

.64 

KENTUCKY  DAM 

1.90 

.66 

•99   ^14 

.10 

7     .01 

LANCASTER  ICE  PLANT 

2.82 

•  08 

1.03 

.07 

•  59 

.10 

.10   .43 

.42 

LAURA 

4.68 

.38 

.94 

.13   .70 

•  25 

1.61 

.04 

.09   .84 

.14 

LEITCHFIELO 

1.65 

.11 

.22 

1.25 

.01 

.02 

.02   .02 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.71 

.21 

.09 

.11 

.03 

.10 

T     .01 

.46 

7 

2.24   .46 

LIBERTY 

3.94 

.55 

1.02 

.37 

.29 

.13 

.02  1.25 

•  39 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

5.42 

T 

.47 

.18 

.01   .01 

1.19 

1.92 

.17   .99 

•  48 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.39 

.53 

.49 

.04 

.04 

.13 

.03   .13 

LOUISA  2 

6.04 

.41 

•  96 

T     .30 

4.34 

.22 

.03 

.18 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

1.68 

.24 

.04 

7 

•  09 

.13   .02 

7 

.22 

.18 

LOUISVILLE  UPPER  6A0E 

2.22 

1.00 

.02 

•  93 

.05 

.05 

•  14   .03 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

2.60 

.81 

.02 

7 

•  72 

.75 

7 

•  10 

.20 

LOVELACEVILLE 

2.52 

1.02 

.20  1.10 

.20 

MAOISONVILLE  1  SE 

3.82 

•  •2 

•  60 

.15 

•  70 

i.ia  .50 

.07 

MA»«40TH  CAVE  PARK 

5.26 

•  84 

.06 

•  13 

7     .19 

2.05 

.04 

7 

.19  1.80 

MANCHESTER  *  SE 

3.95 

•  14 

1^13 

.30 

•  29 

.48   .28 

.70   .49 

•  13 

MAYFIELD  SUBSTA 

1.52 

1.42 

.10 

T 

MAYFIELO  2  S 

1.16 

.11  1.05 

7 

T    T 

MAVSVILLE  DAM  33 

2.27 

•  36 

.07 

.91 

7 

.31 

.01   •98 

•  03 

MC  KEE  1  SE 

10.23 

.12 

1.75 

•  92 

.19 

.48  2.26 

.27 

3.75 

•99   .40 

MIOOLESaORO 

8.27 

••50       ,li 

•  31 

.41   7 

7     .67 

2.71 

1.44   .13 

•  97 

MIDWAY 

2.37 

•  80 

.37 

.21   .09 

.24 

.10 

•  13 

.11   .36 

7 

HILLERSTOWN 

1.S7 

•  14 

.21 

.07 

.92 

.12 

•  11 

HONTICELLO 

3.67 

•  M 

•  36 

.06   .38 

.93   .24 

.46   .80 

•  08 

MOUNT  STERLING 

5.46 

.8* 

.*♦ 

•  19 

.38 

.80 

.25 

.80 

•  13 

1.63 

MUNFORDVILLE 

5.82 

2.22 

•  37 

•  10 

1.05 

1.38   .70 

HURRAV 

ocNeY 

1.13 
2.00 

•  29 

•29  •ao 

•  •30 

7 

7     .0* 
.29   .20 

7 

OMEONTA  DAM  35 

2.56 

Lit 

•  02 

.71 

7 

.32 

7 

.19 

7 

OWENSeOdO  2  w 

.46 

•  02 

.11 

•  07 

.08 

.18 

OWENSBORO  DAM  4« 

.58 

•  07 

.20 

•  07 

7 

•  09 

•  06 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

1.98 

.8* 

•4»  .iJ      7 

.11 

•  08   7 

.11 

PADUCAH 

4.70 

1^65 

U90 

•  24 

•26  1^09 

PAINTSVILLC 

5.16 

•  97 

1.16 

T 

.87   T 

•14   ^46 

.91 

•16   .15 

.74 

PIKEVIU.E 

4.61 

.94 

•  13 

•  55 

•  98 

•  14 

.37 

.90 

.67   .73 

PINCVILLE 

4.75 

1.73 

.37 

•  01 

•  60 

i>ia 

7 

.50   .18 

.18 

PRINCETON 

1.66 

.16 

.71   .39 

•  40 

RAVENNA  LOCK  12 

7.66 

2.70 

1.22 

U02 

T 

•  32 

•    1^55 

.89 

4.08 

.03 

•  •03 

•a* 

7     .03 

•00   •OO 

•*1 

•  10 

•03   •51 

.36 

RUNSEV  LOCK  2 

2.62 

•  U 

1.09 

.09 

•  03 

1.39 

IMn  FoOowtao 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Table  3— Continued 

JUNE  1999 

•3 

Dot  oi  month 

Station 

% 

~" — 1 1 

1  _ 

H 

1  1  2  I  3 

4    5    6 

7  1  8  1  9 

10  j  11  I  12 

13  1  14  1  IS 

16 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

RUSSELLVILLE 

1*36 

.02 

.01 

.03 

.42 

.19 

.95 

•  98 

RUSSELLVILLE  S08STA 

l.*B 

.01 

•44 

.24 

.14 

.69 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2t08 

.15 

•  05 

.30 

1.98 

SALVISA  LOCK  6 

2*86 

T 

•  17 

.08 

.46 

.06 

.01 

T 

.09 

1.97 

•  02 

SALYERSVILLE  2 

3.55 

1.30 

.75 

.24   .03 

.09 

.31 

.26 

.03 

.43 

•  19 

SCOTTSVILLE 

3<11 

.07 

.421 

.11   .09 

2.01 

•  20 

•  19 

.01 

SEBREE  WATER  WORKS 

U45 

i  .02 

.76   .29 

.08 

•  96 

T 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.36 

.69 

.17 

1.19 

.19 

•  24 

SHELBVVILLE  2  W 

».«• 

2.40 

.20 

T 

•  92 

T 

•  90 

•  66 

SHEPHEROSUILLE 

3.02 

.06 

.06 

.01 

■  •90 

.99 

•  02 

•  89 

.15 

SOMERSET  1  N 

5.37 

.01 

1.30 

.97 

1.42 

.68 

.62 

.01 

•  90 

•  OO 

SPRINGFIELD 

3.«6 

.10 

.99 

3^04 

.19 

STEARNS  2    N 

6.42 

1.3« 

.42   .10 

2.30 

•  49 

1.70 

SUMMER  SHADE 

2.53 

•  >• 

.19 

.21 

.03   .23 

1.21 

•  1* 

•  11 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.A2 

.29 

<ia 

.27 

.28 

1.95 

•  04 

•  U 

•06 

TAYLORSVILLE 

1.77 

.» 

.99 

•  >* 

.7* 

TOMPKINSVILLE  2 

2.05 

•  » 

•  B9 

•  09 

•  •0 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.42 

•  21 

•  99 

•  21 

••1 

TYRONE  LOCK  5 

3.0» 

•47 

.17 

.03   .02 

.30 

T 

•  24 

1^4f 

.40 

UNIONTOWN  DAM  49 

.96 

•01 

.74 

T 

•  21 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.47 

•  M 

.29 

.15   .09 

.14 

.13 

.99 

•  92 

.09 

•  7» 

|16 

VANBUREN 

3.95 

.72 

.54 

.40 

.14 

.39 

N4« 

VANCEBURO  DAM  32 

2.80 

•19        '09 

.09 

.09 

1.11 

•  97 

WAYNE SBURO  6  E 

7.73 

T 

T 

4.19 

•ai 

.42   .10 

.46 

T 

T 

.14 

•  91 

.76 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

4.54 

1.04 

.79 

.98 

.16 

.57 

T 

.24 

•  66 

.94 

WFSTPORT 

1.95 

1.36 

.08 

T 

.42 

, 

09 

WILLIAMSBURG 

- 

- 

- 

- 

. 

1.39 

.38 

.76 

T 

WILLIAMSTOWN 

3.31 

.61 

1.80 

•  80 

.10 

WILLOW  LOCK  13 

6.74 

.10 

i.as 

1.19 

.02 

.46 

.69 

.60 

.96 

.99 

WOLE  CREEK  0AM 

3.95 

•  02 

.99 

.97 

.03 

.91 

•  53 

.02 

1.17 

.09 

.66 

WOODBURY  LOCK  4 

5.27 

•04 

.96 

.13 

1.70 

.49 

•  90 

.09 

S—  Bmlmnatem  Not«s  Following  SUUon  liuUx 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

SMuond    1«S2  -  1153 


SUtion 

JuIt 

August 

SeplemLer 

Octobai 

Norember 

Decambai 

January 

February 

March 

Apd 

May 

luoa 

Total 

ADOtSON  0*M  t,i 

2.S 

1.9 

. 

T 

AOOLPHUS  1  N 

1«9 

T 

•  9 

2.0 

ALBANY 

- 

•  1 

» 

ALLEN 

1«S 

1.6 

3.9 

• 

_ 

1.1 

_ 

ANCHORAGE 

T 

2.* 

4.2 

6.0 

T 

3.1 

2.0 

17.7 

ASHCAMP 

8.9 

T 

2.9 

4.0 

T 

T 

19.0 

ASHLAND  DAN  ?« 

T 

1.9 

.3 

9.4 

.9 

9.4 

.4 

13.9 

BARBOUftVILLE 

10.0 

T 

• 

3.0 

T 

T 

BARDSTONN  S  J  PREP  SCH 

2.1 

1.9 

. 

T 

T 

T 

_ 

BAXTER 

8.0 

.3 

3.4 

.7 

T 

T 

T 

12.4 

BEAVER  DAN 

.8 

.9 

.9 

1.0 

BENHAM 

T 

14.0 

2.9 

1».9 

10.0 

. 

4.9 

T 

T 

BEREA  COLLEGE 

2.7 

1.1 

7.2 

T 

•  4 

.1 

T 

11.9 

BEREA  WATER  WORKS 

2.9 

•8 

3.3 

T 

T 

6.6 

BOWLING  GREEN 

1.9 

1.0 

1.0 

3.9 

BOWLING  GREEN  SU8STA 

. 

. 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

1.0 

T 

.« 

T 

T 

T 

1.6 

BRENT  DAN  36 

T 

2.0 

4.9 

4.« 

T 

4.8 

T 

16.2 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1.0 

T 

1.0 

BURDINE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BURDINE  2  NE 

T 

2.9 

1.9 

9.0 

9.9 

T 

T 

14.9 

BUR6IN  D(X  0AM 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

_ 

BURKESVILLE 

2.9 

.3 

_ 

T 

_ 

BURNS  IDE 

1.0 

.8 

3.0 

T 

4.8 

CADIZ  LOCK  E 

.1 

T 

T 

.1 

CAMPBBLLSVILLE 

T 

2.0 

T 

9.0 

T 

T 

T 

T 

7.0 

CARROLLTON  LOCK  1 

.7 

3.9 

CLERMONT  1  SSE 

2.0 

9.8 

1.0 

T 

8.8 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

. 

T 

T 

COLUMBIA 

2.9 

T 

- 

T 

T 

T 

T 

- 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

7.4 

.2 

1.2 

1.8 

T 

T 

T 

10.6 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

T 

3.7 

8.0 

9.7 

T 

4.9 

3.3 

T 

T 

25.6 

OMBERLANO  FALLS  ST  PK 

1.9 

CYNTMIANA 

3.0 

4.3 

3>« 

T 

2.3 

T 

13.9 

CVNTHIANA  2 

.8 

1.9 

3.0 

T 

1.0 

T 

6.3 

DANVILLE 

T 

T 

T 

2.9 

1.9 

7,0 

T 

.9 

T 

T 

11.9 

OCLPHIA  1  E 

12.0 

2.9 

6.9 

6.8 

T 

T 

27.8 

DEMA 

- 

1.0 

5.0 

2.0 

OeWEY  DAM 

T 

1.0 

.4 

1.4 

1.0 

2.0 

T 

9.0 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.0 

- 

T 

OUNMOR 

1.3 

T 

T 

1.3 

1.4 
.6 

2.0 

OUNNVILLE 

1.0 

,4 

T 

EOOrVILLE  LOCK  F 

.6 

■  T 

T 

EDMONTON 

1.0 

1.0 

ELKHORN  CITY 

1.0 

- 

3.« 

4.8 

- 

,7 

FALMOUTH 

l.« 

3.0 

3.0 

T 

3.0 

T 

10.4 

FARMERS 

2.9 

1.9 

2.7 

T 

1.0 

T 

7.7 

FLCMIN6SBUR6 

T 

2.9 

2.0 

.3 

FORD  LOCK  10 

.2 

5.9 

T 

1.0 

T 

^ 

FORDS  FERRY  DAN  50 

T 

1.9 

T 

T 

1.9 

FRANKFORT  LOCK  * 

_ 

. 

. 

. 

_ 

^ 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

T 

T 

T 

T 

T 

FREEBURN 

T 

_ 

FRENCHBURG 

2.0 

3.5 

7.0 

T 

1.9 

T 

14.0 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.0 

.2 

2.8 

.3 

9.1 

GEST  LOCK  J 

2.0 

.9 

4.0 

•  •9 

GLASGOW 

2.0 

3.0 

GLASGOW  WKAY 

m. 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

GLENOALE 

1.2 

.3 

. 

1.0 

GOLDEN  POND  8  N 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

_ 

GRANT  DAM  it 

2.0 

3.0 

T 

. 

GRAYSON 

l.» 

T 

3.0 

T 

2.8 

T 

7.4 

GREENSBURG 

1.9 

T 

2.0 

3.9 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

T 

1.8 

2.2 

2.0 

T 

3.8 

1.1 

lO.t 

GREENVILLE  2  W 

2.0 

1.5 

1.0 

4.9 

HARLAN 

_ 

« 

_ 

_ 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
tCIDCLBERG  LOCK  1* 

1.9 

T 
1.3 

T 
.4 

1.9 

9.0 

T 
T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.0 
6.7 

MICKMAN  1  e 

T 

1.9 
1.0 

4.0 

T 

2.3 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

T 

9.B 

1.0 

HICKSVILLE 

. 

• 

_ 

_ 

HtCH  BRIDGE  LOCK  T 

1.9 

i.e 

_ 

T 

T 
T 

T 

" 

■ 

" 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

1.9 

.3 

I 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

T 

1.0 
3.0 
1.9 

2.0 

T 

2.8 

T 

4.0 
9,5 
6.3 

•  2 

T 

^ 

T 
T 

.2 
9.0 
8.9 

10.6 

JEREMIAH 

2.9 

.4 

2>1 

1.0 

T 

T 

6.0 

KEENE  2  N 

• 

1.0 

T 

T 

T 

T 

KENTUCKY  DAM 

M 

. 

_ 

. 

^ 

2 

LANCASTER  ICE  PLANT 

_ 

6.0 

T 
T 

LAURA 

1.9 

T 

1.9 

1.6 

T 

T 

4.0 

LEITCHFIELO 

LIBERTY 

T 

1.0 
2.1 

l.O 

2.1 

T 

3.0 
9.1 

T 
T 

.9 

2.2 

•  1 

T 

T 

T 

11.6 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 

2.0 

1.9 

.3 

2.0 

2.0 
9.1 

3.9 

4.3 

12.1 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 

T 
T 

1.0 
2.3 
1.0 
1.3 

.4 

T 
3.7 
2.0 
3.0 

T 

9.0 

4.8 
9.3 

4.8 

T 

9.0 

T 

T 

T 
3.1 
2.0 
3.1 

T 

T 
.4 

.4 

T 

T 
T 

ll.O 
14.3 

10.9 
12.« 

.4 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seuonol    19S2  -  19S3 


SUtum 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MAOISONVILLE  1  SE 

.8 

T 

T 

T 

.8 
2.8 
10.9 

MAMMOTH  CAVE  ^APnt 

1.0 

.3 

1.9 

T 

T 

T 

MAMCHESTEH  ♦  SE 

s.o 

.7 

2.2 

3.0 

T 

T 

MAVFIELD  SUBSTA 

— 

V 

K 

_ 

. 

_ 

MArPIELO  2  S 

.3 

T 

T 

T 

.3 

MAYSVILLE  0AM  33 

T 

3»0 

4.6 

9.0 

.3 

9.0 

T 

17.9 

MC  KEE  1  SE 

3.0 

,5 

1.8 

MIOOLESeOttO 

2.3 

T 

T 

3.2 

T 

T 

9.7 

MIOMAY 
MILLERSTOMN 

2.0 
2.0 

1.0 
.4 

9.0 
2.0 

T 

2.0 

T 

10.0 
4.4 

MONTICELLO 

1.0 

T 

_ 

MOUNT  STERLING 

T 

2.9 

^ 

J 

1.1 

MUNFOKOVILLE 

1.0 

T 

_ 

MURRAY 

T 

T 

T 

T 

r 

T 

T 

OLNEY 

T 

T 

OHEOtfTA  DAM  35 

T 

1.3 

1.2 

3.0 

9.0 

10.7 

OMENSeORO  2  M 

2.0 

2.3 

.9 

T 

T 

T 

OWENSeORO  DAM  46 

2.9 

.8 

. 

T 

T 

_ 

T 

T 

T 

J 

T 

X 

Y 

PAOUCAH 

.7 

T 

T 

T 

T 

T 

.7 

PAINTSVILLE 

4.0 

.3 

9.9 

T 

1.8 

1.9 

13.9 

RIKEVILLE 

- 

T 

T 

PINEVILLE 

- 

T 

1.1 

1.0 

T 

T 

. 

PRINCETON 

.2 

,7 

T 

.0 

RAVENNA  LOCK  12 

- 

1.9 

RICHMOND  E  STATE  COL 

T 

2.9 

1.8 

8.4 

T 

1.9 

T 

12.2 

ROMSEY  LOCK  2 

1.0 

3.8 

RUSSELLVILLE 

2.1 

. 

^ 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

« 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

1.9 

T 

2.9 

T 

T 

4.4 

SALVISA  LOCK  6 

1.0 

T 

_ 

SALYERSVILLE  2 

- 

. 

T 

1.9 

. 

_ 

_ 

_ 

SCOTTSVILLE 

T 

2.0 

T 

1.0 

T 

3.0 

SEBREE  HATER  HORKS 

2.2 

3.4 

2.0 

T 

T 

T 

7.6 

SHAMNEE  STEAM  PLANT 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

SMELBYVILLE  2  W 

2.0 

1.9 

9.7 

T 

2.2 

1.0 

12.4 

SHEPMEROSVILLE 

2.0 

1.0 

2.9 

SOMERSET  1  N 

T 

T 

SPRINSriELD 

1.0 

.7 

2.9 

T 

T 

4.2 

STEARNS  2  N 

SUMMER  SHADE 

T 

1.9 

.3 

2.9 

T 

T 

T 

4.3 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

- 

- 

. 

. 

. 

« 

_ 

_ 

_ 

TAYLORSVILLE 

2.0 

1.0 

4.0 

2.0 

T 

9.0 

TOMPKINSVILLE  2 

- 

• 

. 

- 

. 

1.0 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TYRONE  LOCK  J 

1.0 

.6 

2.1 

.8 

4.9 

UNIONTOHN  DAM  «9 

. 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  » 

2.0 

1.0 

2.0 

T 

T 

T 

9.0 

VANBUREN 

VANCEBURO  DAM  32 

2.9 

2.9 

2.9 

9.0 

T 

12>9 

MAYNESBUR6  «  E 

1.9 

T 

4.9 

T 

8.0 

NEST  LIBERTY  HATER  HKS 

2.0 

. 

9.0 

T 

1.0 

T 

HESTPORT 

2.9 

_ 

3.9 

3.9 

T 

_ 

HILLIAMSBURe 

1.3 

T 

T 

_ 

HILLIAMSTOHN 

T 

2.0 

- 

9.0 

.9 

1.9 

- 

MILLOH  LOCK  13 

1.0 

.9 

. 

_ 

HOLE  CREEK  DAM 

.1 

. 

T 

_ 

H0008URT  LOCK  4 

1.0 

T 

" 
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n 

AT 

T  Y 

T 

P1V 

rpt 

'RJ 

\T 

UB 

£S 

1 

KENTUCKY 

TabtoS 

LJ 

I\X 

1j  1 

X 

LiX* 

iTL 

j£lJ 

^1 

***■ 

1  i  tfc< 

JUNE  1953 

Day 

Of  Month 

1 

Slalion 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2$ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHOR A6E 

MAX 

80 

80 

83 

88 

89 

87 

83 

92 

91 

87 

82 

91 

83 

80 

82 

se 

8! 

8< 

91 

98 

9! 

92 

95 

92 

93 

87 

93 

88 

90 

95 

88.1 

MIN 

5B 

47 

47 

57 

60 

66 

60 

66 

71 

67 

66 

61 

64 

62 

62 

61 

66 

51 

53 

66 

73 

53 

62 

54 

71 

59 

67 

69 

70 

68 

63.1 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

75 

77 

84 

92 

93 

90 

80 

92 

95 

89 

80 

89 

84 

74 

84 

80 

85 

8C 

88 

95 

98 

88 

92 

92 

93 

92 

88 

88 

89 

94 

87.3 

MIN 

58 

48 

47 

52 

57 

62 

62 

63 

69 

65 

63 

59 

69 

58 

56 

62 

72 

68 

54 

66 

65 

53 

61 

63 

65 

57 

57 

71 

71 

71 

62.8 

BAR80URVILLE 

MAX 
MIN 

90 
65 

83 
64 

92 
65 

BARD5T0MN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

93 

80 

86 

90 

89 

89 

88 

94 

96 

96 

85 

95 

94 

85 

88 

90 

89 

87 

95 

99 

98 

96 

96 

96 

96 

95 

94 

85 

91 

95 

91.6 

MIN 

60 

59 

47 

56 

60 

67 

60 

65 

70 

67 

64 

68 

62 

65 

52 

66 

65 

58 

62 

66 

72 

64 

64 

69 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

63.7 

BAXTER 

MAX 

89 

SO 

SO 

86 

85 

87 

85 

87 

91 

92 

90 

84 

89 

83 

83 

85 

77 

83 

S3 

91 

95 

96 

87 

92 

90 

90 

89 

91 

83 

80 

86.8 

MIN 

62 

49 

49 

53 

54 

61 

64 

65 

67 

71 

65 

61 

64 

63 

57 

61 

66 

64 

61 

62 

66 

62 

63 

53 

62 

65 

66 

68 

69 

68 

62.4 

BEAVER  DAM 

MAX 

S3 

80 

87 

89 

91 

90 

90 

96 

97 

95 

92 

95 

91 

86 

89 

96 

93 

89 

97 

102 

98 

95 

96 

98 

98 

92 

95 

90 

92 

95 

92.6 

MIN 

6* 

51 

49 

58 

64 

69 

60 

68 

73 

73 

68 

64 

68 

67 

67 

72 

67 

59 

54 

70 

71 

62 

54 

68 

71 

69 

68 

72 

70 

70 

65.7 

BENHAM 

MAX 

92 

79 

80 

85 

88 

90 

88 

90 

94 

97 

93 

85 

88 

90 

82 

87 

81 

85 

82 

91 

97 

100 

88 

95 

90 

91 

85 

92 

90 

80 

88.6 

MIN 

60 

47 

45 

50 

50 

63 

63 

65 

70 

66 

61 

58 

61 

62 

56 

63 

68 

64 

57 

62 

58 

60 

57 

61 

64 

66 

56 

70 

67 

63 

61.0 

BEREA  COLLESE 

MAX 

79 

80 

86 

87 

89 

78 

86 

93 

95 

93 

83 

90 

84 

79 

85 

85 

85 

83 

91 

93 

95 

89 

93 

93 

91 

90 

90 

85 

84 

94 

87.6 

MIN 

62 

47 

48 

62 

65 

65 

65 

68 

77 

65 

63 

61 

66 

66 

55 

65 

69 

61 

61 

66 

76 

65 

51 

57 

72 

70 

67 

58 

69 

59 

64.6 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

86 

81 

86 

90 

91 

83 

90 

94 

97 

96 

90 

97 

94 

86 

90 

91 

90 

86 

93 

99 

98 

92 

95 

94 

95 

89 

92 

88 

88 

96 

91.3 

MIN 

60 

54 

51 

56 

63 

65 

61 

67 

74 

72 

66 

63 

67 

64 

67 

68 

68 

62 

66 

69 

72 

69 

58 

74 

73 

72 

72 

72 

73 

71 

66.3 

BUR6IN  DtX  DAM 

MAX 

76 

eo 

86 

89 

90 

90 

89 

94 

96 

95 

85 

93 

86 

82 

88 

87 

87 

86 

92 

96 

96 

93 

96 

97 

94 

93 

92 

85 

89 

95 

89.9 

MIN 

60 

49 

47 

49 

63 

64 

62 

65 

74 

68 

64 

62 

63 

62 

53 

62 

66 

61 

61 

64 

73 

56 

63 

66 

69 

71 

58 

73 

70 

69 

63.6 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

83 

81 

88 

86 

87 

84 

90 

92 

95 

92 

84 

91 

&8 

84 

88 

87 

89 

87 

92 

97 

96 

93 

95 

94 

93 

91 

92 

86 

S8 

94 

89.6 

MIN 

58 

46 

48 

56 

58 

63 

61 

64 

70 

66 

62 

59 

64 

64 

50 

63 

64 

57 

59 

52 

70 

64 

59 

67 

55 

57 

55 

67 

66 

65 

61.6 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

83 

80 

82 

89 

90 

85 

83 

93 

95 

90 

86 

93 

85 

78 

S3 

88 

83 

87 

92 

99 

97 

92 

97 

95 

95 

92 

94 

86 

96 

100 

89.6 

MIN 

59 

46 

47 

53 

70 

68 

63 

62 

74 

67 

64 

60 

64 

59 

54 

61 

63 

59 

62 

65 

75 

66 

65 

69 

69 

69 

66 

71 

71 

69 

63.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

91 

79 

86 

90 

90 

88 

88 

95 

98 

95 

85 

96 

93 

85 

88 

91 

89 

87 

95 

100 

97 

98 

96 

96 

95 

94 

94 

86 

92 

96 

91.7 

MIN 

57 

47 

45 

55 

60 

66 

59 

64 

70 

69 

53 

59 

62 

65 

51 

53 

54 

56 

60 

64 

72 

61 

62 

64 

70 

72 

65 

69 

69 

57 

62.4 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

79 

78 

83 

85 

85 

80 

87 

91 

92 

91 

81 

88 

86 

81 

85 

82 

85 

81 

90 

94 

94 

87 

90 

90 

88 

87 

91 

83 

82 

90 

86.2 

MIN 

57 

49 

46 

50 

53 

61 

65 

62 

69 

66 

64 

59 

61 

58 

51 

65 

67 

61 

57 

63 

68 

53 

57 

54 

61 

63 

65 

67 

68 

66 

60.9 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 

7* 

82 

85 

87 

88 

83 

80 

92 

92 

79 

86 

89 

84 

77 

S3 

85 

80 

86 

92 

97 

94 

94 

94 

94 

93 

87 

91 

86 

94 

98 

87.5 

MIN 

59 

46 

52 

61 

65 

63 

60 

65 

75 

66 

61 

62 

66 

57 

56 

65 

66 

65 

55 

70 

69 

62 

58 

68 

69 

70 

66 

71 

70 

70 

64.2 

CYNTHIANA  1  NNE 

MAX 
MIN 

DANVILLE 

MAX 

93 

80 

79 

84 

86 

87 

80 

87 

91 

95 

92 

83 

90 

83 

80 

84 

80 

87 

83 

91 

97 

96 

91 

94 

93 

91 

90 

91 

88 

87 

87.8 

MIN 

62 

50 

50 

54 

65 

67 

63 

65 

71 

72 

64 

63 

66 

64 

55 

58 

68 

60 

62 

65 

70 

67 

64 

65 

69 

71 

67 

70 

69 

68 

64.1 

FARMERS 

MAX 

88 

78 

83 

89 

90 

89 

85 

93 

96 

94 

84 

90 

90 

77 

85 

85 

85 

84 

90 

96 

96 

90 

94 

95 

92 

93 

90 

87 

92 

92 

89.1 

MIN 

55 

45 

44 

50 

55 

59 

60 

60 

68 

65 

62 

57 

64 

68 

52 

59 

65 

61 

60 

52 

66 

59 

58 

64 

51 

64 

66 

69 

68 

66 

60.1 

FORDS  FERRY  0AM  50 

MAX 

85 

80 

88 

89 

91 

91 

90 

94 

97 

95 

91 

97 

96 

85 

90 

95 

90 

90 

98 

99 

95 

95 

95 

97 

95 

90 

95 

89 

92 

96 

92.3 

MIN 

73 

54 

54 

66 

68 

65 

64 

74 

72 

76 

72 

70 

67 

67 

61 

76 

69 

66 

71 

74 

77 

68 

68 

70 

73 

68 

70 

72 

73 

72 

69.0 

FRANKFORT  LOCK  t, 

MAX 

9A 

82 

81 

85 

89 

90 

81 

88 

94 

95 

92 

88 

93 

84 

80 

87 

88 

88 

88 

96 

101 

100 

94 

99 

95 

94 

93 

93 

87 

94 

90.4 

MIN 

60 

48 

47 

47 

55 

59 

61 

62 

63 

71 

66 

60 

61 

62 

54 

54 

65 

60 

50 

62 

64 

64 

64 

66 

72 

71 

68 

68 

71 

69 

61.8 

BLASGOH  HKAY 

MAX 

8« 

79 

86 

87 

88 

85 

88 

93 

94 

93 

85 

92 

89 

84 

89 

86 

87 

86 

93 

07 

97 

92 

92 

94 

97 

90 

92 

86 

88 

94 

89.7 

MIN 

61 

49 

49 

54 

58 

63 

60 

66 

72 

70 

68 

60 

66 

64 

56 

58 

68 

61 

61 

65 

73 

66 

62 

71 

73 

64 

67 

71 

70 

68 

64.1 

COLDEN  POND  e  N 

MAX 

87 

81 

90 

91 

93 

90 

93 

94 

98 

96 

95 

95 

94 

86 

92 

96 

92 

92 

99 

101 

94 

96 

97 

99 

96 

95 

96 

94 

93 

98 

93.8 

MIN 

68 

53 

48 

54 

60 

69 

61 

68 

72 

72 

73 

65 

66 

66 

62 

76 

65 

62 

66 

73 

73 

62 

66 

66 

69 

70 

67 

71 

72 

58 

66.1 

6RAYS0N 

MAX 

7* 

79 

84 

90 

91 

82 

93 

96 

87 

82 

90 

84 

78 

84 

81 

85 

83 

89 

96 

99 

89 

93 

94 

94 

93 

90 

89 

89 

96 

88.1 

MIN 

55 

47 

45 

50 

54 

70 

61 

68 

65 

61 

52 

63 

57 

64 

59 

69 

67 

63 

64 

67 

65 

60 

63 

62 

65 

66 

69 

69 

69 

61.3 

6REENSBURG 

MAX 

93 

82 

80 

87 

00 

89 

85 

88 

97 

97 

95 

84 

94 

90 

83 

85 

89 

88 

85 

92 

98 

98 

91 

93 

96 

93 

93 

91 

90 

89 

90.1 

MIN 

62 

50 

50 

55 

60 

63 

63 

66 

66 

73 

66 

63 

65 

67 

54 

68 

69 

60 

61 

65 

67 

67 

61 

67 

71 

68 

69 

71 

70 

70 

63.9 

CREENVIU.E  2  N 

MAX 

81 

80 

86 

86 

89 

88 

92 

93 

97 

96 

93 

95 

94 

85 

90 

94 

89 

91 

98 

99 

98 

95 

96 

97 

96 

91 

95 

92 

90 

96 

92.1 

MIN 

68 

51 

48 

55 

62 

69 

59 

67 

72 

73 

69 

65 

67 

66 

59 

75 

55 

62 

63 

68 

71 

63 

64 

68 

74 

67 

68 

70 

69 

69 

66.6 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

80 

80 

84 

89 

90 

90 

87 

93 

95 

96 

85 

90 

89 

SO 

87 

87 

89 

88 

92 

99 

100 

91 

94 

93 

93 

92 

92 

84 

84 

94 

89.6 

MIN 

58 

48 

46 

50 

54 

59 

65 

62 

68 

68 

62 

61 

62 

65 

56 

60 

69 

63 

61 

64 

67 

65 

59 

64 

61 

65 

68 

69 

70 

69 

61.9 

HENDERSON  A  SH 

MAX 

8« 

80 

85 

87 

90 

89 

89 

93 

98 

96 

91 

97 

96 

85 

85 

94 

90 

87 

95 

100 

95 

95 

94 

96 

95 

88 

94 

94 

93 

96 

91.7 

MIN 

64 

51 

51 

62 

66 

72 

61 

71 

75 

76 

69 

66 

68 

67 

58 

74 

66 

61 

67 

75 

70 

65 

66 

68 

74 

69 

58 

69 

71 

71 

67.0 

HICKMAN  1  E 

MAX 

95 

88 

83 

89 

90 

93 

93 

95 

96 

99 

100 

100 

100 

96 

89 

93 

98 

94 

96 

100 

102 

95 

98 

96 

98 

96 

88 

94 

92 

90 

94.5 

MIN 

73 

58 

52 

55 

61 

72 

70 

72 

73 

73 

72 

66 

72 

68 

68 

72 

66 

66 

70 

74 

74 

62 

70 

70 

75 

73 

65 

73 

72 

73 

6S.6 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

88 

80 

80 

88 

88 

90 

84 

88 

92 

94 

92 

85 

88 

90 

83 

89 

79 

86 

87 

92 

97 

99 

93 

94 

96 

92 

90 

91 

90 

92 

89.2 

MIN 

57 

44 

45 

47 

51 

56 

64 

63 

63 

66 

65 

60 

64 

63 

54 

60 

65 

63 

60 

63 

65 

63 

59 

58 

57 

61 

66 

67 

67 

69 

60.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 

95 

86 

82 

88 

90 

91 

88 

93 

97 

100 

99 

95 

99 

96 

85 

89 

96 

90 

92 

99 

101 

98 

95 

96 

97 

99 

91 

94 

91 

92 

93.5 

MIN 

71 

56 

56 

57 

63 

69 

61 

70 

74 

74 

71 

65 

69 

66 

61 

67 

67 

65 

66 

72 

71 

64 

69 

59 

71 

71 

59 

71 

72 

69 

67.2 

INEZ 

MAX 

80 

81 

85 

91 

92 

87 

87 

92 

96 

92 

80 

92 

90 

81 

86 

81 

86 

83 

90 

94 

98 

89 

93 

94 

88.3 

MIN 

57 

46 

41 

51 

54 

56 

65 

63 

66 

67 

61 

55 

62 

60 

56 

59 

67 

64 

62 

66 

65 

64 

61 

62 

59. S 

IRVING  TON 

MAX 

84 

79 

85 

88 

89 

87 

88 

94 

98 

95 

86 

96 

90 

84 

86 

90 

91 

88 

96 

100 

100 

93 

97 

93 

94 

88 

94 

84 

92 

94 

9C.S 

MIN 

62 

51 

50 

61 

66 

71 

62 

71 

70 

72 

67 

63 

67 

67 

55 

68 

65 

59 

64 

70 

73 

65 

65 

67 

74 

71 

70 

72 

71 

71 

66.0 

LEITCHFIELD 

MAX 

83 

79 

85 

88 

87 

85 

88 

88 

95 

95 

89 

95 

89 

85 

85 

69 

88 

84 

92 

98 

96 

92 

93 

94 

94 

89 

92 

88 

91 

96 

89.7 

MIN 

62 

52 

52 

58 

63 

67 

62 

70 

71 

73 

66 

63 

69 

68 

56 

68 

67 

62 

64 

70 

72 

65 

65 

70 

72 

70 

69 

72 

70 

70 

66.9 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

77 

78 

82 

90 

91 

81 

85 

95 

96 

93 

84 

93 

84 

78 

86 

88 

87 

84 

93 

100 

97 

91 

96 

96 

95 

93 

90 

86 

91 

98 

89.3 

MIN 

56 

50 

53 

62 

66 

65 

65 

67 

74 

67 

63 

64 

67 

60 

52 

66 

54 

61 

64 

59 

73 

67 

69 

59 

69 

68 

58 

70 

70 

70 

64.9 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
59 

82 
53 

86 

53 

90 
61 

90 
67 

87 
66 

88 
63 

95 
68 

96 

77 

91 

70 

87 
68 

94 
64 

85 
68 

83 
62 

87 
57 

92 
66 

88 
56 

89 
62 

95 
57 

100 
71 

96 
74 

95 
68 

97 
69 

96 

59 

96 
72 

90 

73 

96 
69 

87 
72 

91 
72 

97 
71 

90.8 
66.6 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 

78 

81 

84 

87 

88 

83 

84 

93 

94 

89 

84 

92 

84 

80 

86 

89 

85 

87 

93 

98 

93 

94 

95 

94 

93 

87 

92 

86 

90 

93 

88.6 

MIN 

65 

57 

59 

67 

70 

66 

64 

70 

80 

71 

69 

68 

71 

66 

61 

67 

69 

66 

69 

74 

77 

71 

67 

72 

75 

75 

71 

74 

74 

76 

69.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 

89 

78 

90 

91 

92 

91 

92 

95 

100 

98 

92 

99 

95 

85 

91 

98 

92 

94 

99 

100 

93 

94 

96 

98 

95 

88 

95 

92 

93 

97 

93.4 

MIN 

70 

56 

52 

59 

64 

67 

64 

75 

73 

74 

75 

71 

67 

66 

66 

77 

67 

66 

71 

76 

75 

64 

70 

70 

74 

68 

67 

74 

74 

70 

68.7 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

83 

80 

87 

87 

90 

88 

90 

94 

95 

93 

92 

96 

92 

86 

87 

94 

92 

93 

97 

99 

96 

95 

94 

96 

95 

94 

93 

93 

91 

95 

91.9 

MIN 

70 

53 

51 

58 

62 

67 

61 

69 

74 

76 

71 

67 

67 

68 

59 

75 

69 

63 

66 

72 

76 

64 

64 

68 

73 

68 

70 

71 

71 

71 

67.1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

88 

80 

85 

88 

•1 

86 

89 

92 

97 

94 

87 

93 

91 

85 

87 

88 

88 

88 

92 

97 

95 

92 

93 

94 

97 

90 

89 

87 

88 

93 

90.1 

MIN 

60 

47 

46 

55 

59 

64 

60 

67 

70 

70 

65 

59 

65 

65 

53 

68 

66 

58 

64 

66 

68 

65 

59 

68 

72 

70 

56 

71 

69 

67 

63.4 

■••  r*f*r«nc»  boMb  following  Station  ladas. 
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Table  5  -  Conlinued 

D 

Al 

LY 

IJ 

bJV 

Wt 

Mi 

vr 

Uh 

hb 

KENTUCKY 
JUNE  1153 

Slotton 

Day  0<  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

8<. 
60 

80 

86 

45 

88 

49 

89 
51 

80 
58 

88 
65 

95 
62 

95 

66 

93 

66 

84 
62 

90 
59 

87 
61 

81 
64 

86 
53 

85 
60 

84 

61 

81 
59 

93 

65 

97 
63 

97 
65 

90 
62 

92 

59 

94 
62 

92 

58 

92 
61 

95 

64 

88 

67 

91 

65 

88.7 
60>1 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

88 
70 

79 
55 

88 
56 

91 
62 

91 
65 

90 
69 

93 
63 

96 

74 

98 
73 

98 
75 

93 

74 

98 
69 

85 
65 

90 
65 

96 
75 

93 

67 

94 
67 

98 

70 

100 
76 

96 

76 

95 
66 

97 
72 

97 
69 

96 

74 

93 
69 

95 
67 

93 

71 

98 
72 

93.4 
68  ag 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

91 
57 

71 
45 

76 
48 

80 
51 

88 
53 

90 
62 

82 
61 

80 
60 

92 
62 

94 
67 

87 
61 

80 
60 

87 
60 

82 
57 

72 
54 

81 
54 

84 
64 

82 
65 

82 
61 

88 
62 

94 
65 

95 
67 

88 
60 

91 
67 

92 
61 

91 
67 

89 
67 

89 
69 

90 
67 

85.7 
60.5 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

87 
62 

83 
-.7 

85 
45 

86 

48 

87 
52 

86 

64 

89 
63 

92 

63 

96 

66 

95 

68 

86 
65 

92 

59 

90 
62 

87 
64 

85 
57 

84 
66 

87 

71 

86 
61 

92 

60 

93 
65 

97 

67 

90 
62 

94 
64 

93 

64 

92 

62 

92 

64 

92 

66 

87 

68 

92 

68 

89.3 
62.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

87 
60 

80 
48 

84 
49 

89 
57 

91 
62 

83 
66 

82 
62 

92 
64 

96 
72 

91 
64 

90 
65 

91 
59 

86 
64 

77 
59 

85 
52 

82 
62 

86 
65 

83 
61 

91 
60 

96 

65 

97 
72 

91 
65 

94 
62 

95 
67 

91 
64 

92 
68 

92 
66 

85 
69 

96 
67 

88.9 
62.8 

MURRAY 

MAX 
MIN 

87 
68 

80 
57 

88 
53 

92 
58 

93 
61 

89 
67 

93 

63 

97 

73 

100 
75 

100 
74 

95 
74 

99 
67 

100 
68 

8S 

67 

90 
66 

98 

76 

93 
68 

92 
65 

99 
69 

101 
69 

95 

75 

95 
64 

97 
71 

97 

71 

97 
72 

91 
72 

94 
68 

90 
73 

100 
71 

93.8 
68.3 

OWENSBORO  ;  W 

MAX 
MIN 

82 
64 

84 
53 

87 
54 

88 

58 

93 
66 

92 

70 

92 
62 

96 

71 

98 
74 

98 
75 

97 
68 

99 
65 

90 
70 

90 
68 

90 
60 

97 
74 

92 

68 

93 
63 

99 
67 

102 

74 

98 

76 

98 
64 

97 
66 

98 
67 

97 
72 

88 
68 

96 
72 

87 
71 

98 
72 

93.8 
67.4 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
63 

80 
55 

88 
55 

90 
63 

92 

69 

90 
67 

91 
65 

94 
76 

97 
76 

98 
76 

93 
76 

98 
74 

96 
67 

86 
68 

90 
65 

97 
75 

90 
68 

93 
66 

97 

70 

99 

79 

92 
68 

94 
64 

95 

74 

97 
72 

93 

77 

81 
69 

95 
68 

90 
75 

95 

73 

92.3 
69.6 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

9* 
71 

85 
57 

81 
54 

89 
61 

92 
66 

93 

70 

92 
64 

89 
68 

95 

74 

98 
75 

97 
74 

93 

73 

98 
71 

96 

64 

87 
65 

89 
66 

95 
68 

89 
68 

91 
70 

98 

74 

100 
75 

92 

66 

90 
70 

95 

75 

98 
76 

95 

75 

84 
68 

94 
72 

90 
69 

92.3 
69.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

81 
61 

82 

49 

85 
50 

92 
51 

94 
54 

88 
61 

90 
64 

94 
65 

98 
68 

94 

67 

87 
66 

91 
61 

85 
64 

77 
64 

88 
58 

83 
64 

87 
71 

83 
57 

92 

64 

95 
69 

98 

70 

91 
67 

94 
65 

94 
66 

94 
64 

93 
67 

93 
70 

87 
71 

95 

71 

89.6 
64.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

89 
69 

84 

54 

90 
50 

92 

54 

94 
59 

91 
65 

94 
60 

95 

69 

98 

70 

96 
76 

95 

71 

98 
66 

94 
66 

86 
65 

90 
60 

96 

75 

91 
65 

93 
64 

98 
66 

100 
72 

98 

71 

98 
63 

96 
64 

98 
67 

97 

70 

89 
69 

96 

70 

88 
69 

97 
69 

93.8 
66.0 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

95 
59 

79 
51 

78 
47 

81 

48 

87 
52 

88 
64 

88 
64 

87 
65 

90 
69 

93 
72 

90 
63 

81 
61 

88 
66 

85 
64 

75 
54 

82 

57 

84 
67 

85 
62 

80 
60 

86 
65 

94 
75 

94 
65 

86 
63 

90 
68 

92 
66 

89 
69 

90 
68 

89 

70 

83 

70 

86.6 
63.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

88 
67 

82 
52 

89 
49 

90 
56 

91 
64 

89 

68 

91 

59 

96 

65 

100 
71 

98 
73 

93 

70 

98 
63 

94 
61 

85 
67 

92 

59 

94 

71 

91 
67 

91 
61 

100 
62 

102 
70 

97 
72 

94 

65 

97 
66 

97 
73 

97 
72 

88 

70 

93 
68 

90 
71 

94 
69 

93.1 
65.7 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

92 
63 

79 
52 

89 

53 

90 
60 

88 
62 

88 
70 

85 

63 

90 
70 

92 

74 

97 
73 

91 
68 

88 
68 

95 
65 

87 
69 

83 
56 

88 
63 

90 
68 

90 
61 

89 

65 

95 
70 

98 

72 

94 

70 

97 
66 

96 
69 

94 
73 

94 
74 

92 

71 

92 

71 

93 

70 

90.8 
66.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
67 

81 
51 

87 
50 

89 
60 

90 
63 

85 
66 

90 
64 

96 

70 

98 

74 

95 
76 

89 
68 

95 
61 

93 
68 

85 
65 

91 

57 

90 
66 

87 
67 

86 
61 

95 

64 

98 
68 

95 

73 

93 

67 

95 
65 

95 
72 

95 
72 

92 

71 

91 
70 

85 

71 

94 
69 

91.0 
66.2 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

84 
59 

83 
50 

87 
50 

88 

57 

88 
61 

84 
67 

86 
60 

93 
67 

93 
72 

88 
67 

84 
65 

92 
62 

85 

65 

81 
60 

86 
53 

88 
64 

85 
66 

87 
59 

95 

63 

99 

67 

95 

74 

94 
65 

98 
64 

95 
69 

94 
68 

90 
72 

95 
67 

84 
70 

95 
69 

89.6 
64.1 

SOMERSET  I  N 

MAX 
MIN 

80 
59 

78 
51 

84 

47 

86 
52 

87 
56 

84 

61 

86 
64 

91 
64 

94 
72 

91 
65 

82 

63 

87 
60 

84 
58 

79 
65 

85 
52 

83 
66 

8t 

70 

82 
59 

90 
59 

94 
65 

94 
70 

87 
64 

90 
60 

92 
67 

89 
64 

88 
67 

89 
66 

82 

69 

81 
69 

90 
68 

86.5 
62.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

89 
56 

83 
52 

90 
58 

89 
57 

90 
60 

87 
64 

91 
63 

95 
68 

98 

74 

94 
70 

85 
67 

95 
60 

91 

65 

84 
66 

91 
56 

90 
69 

88 
68 

87 

60 

96 
62 

100 
66 

97 

70 

95 

67 

95 
70 

96 
69 

96 
72 

91 
69 

93 
69 

87 
71 

86 
70 

96 
68 

91.5 
65.2 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

81 
57 

79 
47 

82 

48 

90 
53 

90 
60 

86 

64 

80 
62 

93 

61 

95 
70 

82 
65 

83 
63 

90 
59 

85 
66 

75 
58 

83 
55 

86 
60 

83 
67 

85 
66 

90 
63 

98 
65 

97 
69 

91 
65 

93 
60 

92 
66 

93 
64 

93 
67 

92 
62 

84 

70 

92 
65 

98 
68 

88.0 
62.2 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

92 
50 

80 
42 

82 

43 

88 
48 

87 

48 

89 
52 

90 
63 

90 
64 

93 
65 

94 

60 

85 

60 

86 
62 

85 
61 

85 
59 

76 
58 

85 
53 

82 
67 

85 
66 

85 
59 

90 
61 

92 
62 

96 
65 

95 
62 

93 
62 

94 
60 

92 
62 

92 

60 

90 
64 

89 
66 

89 
68 

88.4 
59.1 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
65 

90 
67 

85 
67 

83 

67 

92 
68 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

90 
59 

77 
49 

79 
51 

81 
56 

87 
62 

88 
62 

84 
61 

85 
64 

93 
75 

93 
71 

86 
62 

83 
64 

90 
64 

85 
56 

81 
55 

83 
56 

85 
65 

83 
62 

83 
63 

94 
65 

98 

71 

91 
65 

92 
66 

93 

66 

91 
69 

94 

70 

91 
67 

86 

67 

89 
70 

94 
69 

87.6 
63.4 

WOLF  ckEek  dam 

MAX 
MiN 

96 
71 

84 
60 

84 
54 

88 
55 

90 
60 

90 
63 

87 
66 

90 
66 

95 

71 

99 
72 

94 
68 

85 
64 

94 
66 

90 
68 

82 
59 

90 
60 

88 
70 

89 
62 

86 
62 

94 
65 

99 
68 

99 
68 

90 
64 

95 

64 

96 
64 

92 

70 

92 

71 

92 

71 

85 
71 

87 
71 

90.7 
65.9 

Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Diyolmonih 

SteUon 

ht 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BORGIM  DIZ 

DAM 

ETAP 

.35 

.18 

.25 

.21 

.29 

.24 

.07 

.15 

.23 

.25 

.11 

.18 

.23 

.03 

.29 

.28 

.13 

.23 

.19 

.22 

.26 

.19 

.27 

.23 

.23 

.32 

.04 

.22 

.30 

.13 

6.30 

WIND 

22 

16 

9 

7 

5 

29 

3 

2 

14 

11 

8 

2 

8 

1 

0 

2 

8 

4 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

18 

8 

8 

6 

3 

205 

WOLT  CEKH 

DAM 

XTAP 

24 

.85 

.28 

.27 

.32 

.29 

.11 

.20 

.38 

.29 

.13 

.27 

.17 

.41 

.09 

.23 

.02 

.32 

.25 

.25 

.33 

.57 

.30 

.32 

.37 

.28 

.24 

.39 

.09 

.36 

8.62 

Vim) 

15 

105 

36 

19 

35 

31 

10 

43 

25 

18 

23 

43 

31 

64 

10 

4 

51 

20 

20 

10 

15 

33 

9 

28 

28 

37 

25 

23 

2 

6 

819 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seuonof    1952  -  1933 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NorsAl 
July- June 

ANCHORAGE 

0 

0 

47 

416 

583 

826 

794 

681 

573 

402 

64 

1 

43  77 

ASHLAND  0AM  29 

0 

0 

22 

355 

502 

736 

717 

627 

506 

337 

17 

2 

3821 

BARBOURVILLE 

0 

0 

32 

388 

586 

777 

665 

615 

453 

307 

18 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0 

0 

44 

388 

540 

728 

705 

623 

490 

341 

37 

0 

3896 

BEAVER  DAM 

0 

0 

30 

385 

517 

772 

699 

616 

450 

312 

36 

0 

3817 

BEREA  COLLEGE 

0 

0 

35 

407 

540 

762 

679 

645 

491 

372 

25 

1 

3957 

BOWLING  GREEN  WB  AP 

0 

0 

19 

426 

558 

783 

691 

657 

484 

369 

26 

0 

4013 

BURGIN  DIX  0AM 

0 

0 

23 

354 

486 

733 

685 

611 

481 

325 

19 

0 

3717 

CAMPBELLSVILLE 

0 

0 

37 

423 

547 

787 

704 

653 

502 

371 

30 

1 

4055 

CARROLLTON  LOCK  1 

0 

0 

46 

381 

533 

798 

654 

528 

386 

41 

2 

CLERMONT  1  SSE 

0 

0 

43 

418 

552 

759 

719 

639 

497 

349 

37 

2 

4015 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

2 

1 

69 

478 

642 

817 

687 

682 

514 

396 

34 

1 

4322 

COVINGTON  H  B  AIRPORT 

0 

1 

62 

451 

608 

873 

877 

754 

626 

469 

58 

1 

4780 

CYNTHIANA  2 

0 

3 

il 

430 

559 

806 

779 

709 

556 

400 

FARMERS 

0 

1 

64 

440 

582 

786 

729 

671 

516 

369 

23 

4 

4185 

FORDS  FERRY  DAM  50 

0 

0 

29 

326 

479 

753 

727 

603 

432 

303 

48 

0 

3700 

GLASGOW  WKAY 

338 

27 

1 

GOLDEN  POND  8  N 

299 

61 

0 

GRAYSON 

0 

u 

72 

483 

611 

807 

781 

704 

552 

369 

2 

GREENVILLE  2    W 

0 

0 

43 

381 

537 

769 

696 

615 

460 

334 

51 

0 

3886 

HEIDELBERG  LOCK  14 

0 

0 

47 

431 

556 

744 

685 

638 

470 

322 

20 

1 

3914 

HENDERSON  t,    SW 

0 

0 

37 

344 

507 

766 

766 

626 

461 

344 

51 

0 

3902 

INEZ 

0 

1 

38 

434 

595 

820 

771 

244 

52 

4 

IRVIN6T0N 

0 

0 

36 

375 

519 

781 

726 

629 

488 

348 

36 

0 

3938 

LEITCMFIELD 

0 

0 

21 

388 

520 

768 

712 

616 

469 

326 

33 

0 

3853 

LEXINGTON  WE  AIRPORT 

0 

1 

35 

436 

566 

819 

777 

713 

562 

425 

41 

1 

4376 

sooe 

LOUISVILLE  WB  AP 

0 

0 

31 

411 

538 

791 

764 

664 

529 

366 

34 

0 

4128 

4468 

LOUISVILLE  WB  CITY 

0 

0 

15 

356 

502 

767 

756 

633 

492 

338 

31 

0 

3890 

4310 

LOVELACEVILLE 

0 

0 

27 

336 

522 

751 

711 

609 

390 

301 

57 

0 

3704 

MADISONVILLE  1  SE 

0 

0 

36 

341 

490 

736 

684 

599 

425 

297 

40 

0 

3648 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

0 

0 

29 

3  79 

511 

768 

666 

614 

440 

325 

24 

1 

3747 

MANCHESTER  <•  SE 

0 

2 

41 

453 

631 

787 

670 

632 

459 

359 

20 

3 

4057 

MAYFIELD  2    5 

0 

0 

24 

323 

510 

740 

699 

596 

398 

317 

56 

0 

3663 

MIDDLESBORO 

0 

0 

38 

395 

584 

762 

674 

608 

426 

288 

15 

0 

3790 

MOUNT  STERLING 

0 

2 

38 

381 

600 

783 

744 

680 

511 

362 

22 

1 

4124 

MURRAY 

0 

0 

25 

312 

496 

705 

647 

569 

371 

285 

46 

0 

3456 

OWENSBORO  2  W 

0 

0 

27 

354 

544 

789 

757 

625 

465 

335 

42 

0 

3938 

PADUCAM  CAA  AIRPORT 

0 

0 

22 

380 

548 

780 

767 

644 

460 

346 

62 

0 

4008 

PIKEVILLE 

0 

0 

3 

342 

519 

711 

642 

578 

381 

261 

12 

0 

3449 

PRINCETON 

0 

0 

30 

4  00 

581 

796 

731 

649 

463 

333 

65 

0 

4048 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

33 

377 

515 

748 

654 

612 

397 

298 

39 

0 

3673 

SCOTTSVILLE 

0 

0 

32 

3  84 

522 

718 

624 

580 

400 

303 

23 

0 

3586 

SHEL8YVILLE  2  W 

0 

0 

35 

404 

565 

819 

767 

665 

549 

386 

37 

0 

4227 

SOMERSET  1  N 

1 

0 

39 

445 

569 

780 

676 

659 

477 

342 

21 

0 

4009 

SUMMER  SHADE 

0 

0 

52 

457 

606 

827 

665 

640 

481 

337 

22 

0 

4087 

VANCEBURG  DAM  32 

0 

3 

67 

411 

554 

785 

783 

676 

543 

362 

22 

2 

4213 

WILLIAMSBURG 

0 

0 

31 

378 

559 

723 

644 

444 

WILLIAMSTOWN 

0 

4 

47 

377 

564 

841 

828 

705 

670 

4  00 

39 

2 

4377 

DEGREE   DAY   NORMALS    IN   THIS   TABLE   ARE   DERIVED   FROM  THE   PERIOD    1921-1950 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ADO 1 SON  0AM  45 

ADOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAce 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOm  S.J.  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  HATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAH  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 

6URDINE  3  NE 
euRGIN  DU  DAM 
BURKESVILLE 
BURNS IDE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLL TON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 
CLIMTOW 


00}  1 
0043 
0063 
0095 
0155 

0246 
02  5A 
03B1 
0397 
0450 

0490 
0595 
0611 
0619 
0624 


1137 
1156 
1206 

1256 
1345 
1439 


LOCK  ] 


COLLEGE 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  we  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  I  NN£ 

DANVILLE 
DAVELLA 
DELPHIA  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

DYEft 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHCRN  CITY 

PALMX/TH 

FARMERS 
FLEMINOSBURG 
FLEMINGSBUftG  P.  O, 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLENOALE 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 

GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

MICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  OAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 

LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LIBERTY 


1722 

leoi 

1855 
1969 

1998 
2003 
2040 
2053 
2132 

2139 
2180 
2358 

2366 
2374 

2391 

24*5 
2469 

2526 
2775 


2903 
2908 
2953 
2961 

3028  I 
3036  '. 
3046  I 
3052  I 
3194  : 

3203 
3241 
3252 
3356 

3591 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

I  WARREN 
'  WARREN 
)  WARREN 
I  CAMPBELL 
EDMONSON 

PIKE 
MERCER 
CUMBERLAND 
PULASK I 
TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

MUHLENBERG 

BULLITT 

HICKMAN 

MADISON 

ADAIR 

WHITLEY 

BOONE 

ITLEY 

HARRISON 
HARR I  SON 
BOYLE 
MARTIN 
PERRY 

KNOTT 

FLOYD 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIDGE 
LYON 
METCALFE 
PIKE 
EHOLETON 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 


3652 
(3709 
3714 
3741 
3762 

3798 
3816 
9621 
3B37 
3B99 
3929 

3994 
4093 
4134 
4165 
4196 

425S 

4369 
4414 
4620 
4642 

4703 
4T46 
4755 


86  34 

86  16 
85  08 
82  43 
85  33 

37  16  82  26 

'  38  27  B2  36 

36  52  83  53 

I  37  48  85  26 

:  36  51  83  20 


37  25 
36  58 

I  36  51 


37  00 
37  01 
36  58 
39  03 


I  37  20 
k  38  41 
I  37  17 
)  37  55 

>  36  41 

.  37  47 
I  37  06 
I  36  58 
'  39  04 
I  36  50 

>  38  23 

•  38  25 

>  37  39 

,  37  46 

>  37  02 

97  25 

■  37  45 
1  37  33 

1  37  05 
I  37  13 


HENRY 
BARREN 
HARDIN 
BOONE 
CARTER 

I  GREEN 
I  GREEN 
<  GREENUP 

MUHLENBERG 
I  CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 
JESSAMINE 

IVINGSTON 
GARRARD 
MARTIN 

GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 


86  52 
82  57 
88  20 
64  18 
84  16 

B6  26 
86  26 

86  26 

84  25 

66  16 

82  35 

64  43 

85  22 

B*  37 

67  58 

85  21 

65  11 

87  07 
85  40 
69  00 

84  06 

85  18 
84  08 
64  40 
B4  19 


37  03 

37  00 

37  18 

>  38  40 

>  38  09 
<  38  25 
'  38  25 

37  53 

57  28 

38  13 

96  43 

97  9* 
.  37  57 

36  12 

36  25 
97  00 

97  96 
38  59 
38  19 

97  19 

97  15 

98  37 


■  37  10 
37  52 

I  37  53 

■  37  33 

•   37  10 

)  37  58 

I  37  01 

.  37  97 

37  45 

97  29 

■  38  02 
I   37  21 


'    IB 


82    48 

82  47 

86  43 

87  00 

84  58 

86  13 
68   OS 

85  37 
B2  21 
84   20 

83  33 

63  43 
B3  44 

84  15 
68  06 

84   92 

86  94 

82  08 

83  39 

84  39 

64  53 

85  59 
85   55 

82    57 

85   30 

85  30 

82  51 

87  12 

87  20 

86  54 

83  12 
83    11 

83  46 

87  37 

87  34 
89   10 

88  30 

84  43 
82    59 

85  44 

30 


Ob0«r 
vatioo 


B3   23 

82   5« 

84  98 
88  16 
84  95 
82   26 

86  16 
84  36 
84   55 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARINC 
MRS. BARBARA  M,  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  6.  GAFFARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO  ADM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 

EDWIN  E.  JOHNSON 
C.  W.  WILLIAMS 
HARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  PRICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  S.PICKETT 

ERO.  ADM. 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 
CARL  F.  SHIRLEY 
COLD I RON 
BERTHA  DE  LONG 
RALPH  R.  BEALL 

HATTIE  8.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  L.  MUFF 

GIVENS 
LINNIE  D.  TARTER 

ENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  HORAN 
HARVEY  J.  FARMER 
FRANK  H.  LAWSON 

MRS.  C.  C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
MAURICE  B.  CARPENTEIt 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 


JOE  I 


KINS 


CORPS   OF    ENGINEERS 

Y  M.  BEAN 
DAVID  H.  BELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 

MRS.  MELL  M.  LINGLE 
MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 

;.  LOVELL 
CLEATUS  E.BRINKLEY 

DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

t.  KEATTS 
NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 

NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  R06BINS 
MRS.  MAE  JETT 

H06ART  I  SON 
HUGH  J.  CARROLL 
TVA-37»-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 

GEORGE  D.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PALLIA  L.  HANKLA 


Refer 


tables 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  9 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  9  5 
2  9  5 


2  9  5 
3 

2  9  9 


~ 

Obser- 



Station 

^ 

County 

1 

•1 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

i 

•S 

1 

1 

f 

i 

i 

tables 

s 

& 

J 

J 

Q 

A. 

A 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4625 

JESSAMINE 

37  45 

84  95 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

38  26 

84  56 

4«S 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

97  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

97  06 

84  08 

— 

MID 

U.  S.FOREST  SERVICE 

LOUISA 

4949 

LAWRENCE 

96  07 

82  37 

584 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

600 

7A 

FRED  PERRY 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

36  19 

85  40 

55S 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

489 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

3*  15 

85  46 

457 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  56 

SB  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  9  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

MID'HILLARD  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  5E 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

435 

»P 

7A, HOMER  HELBORN,  JR. 

2  9  9 

HAWtOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

BOO 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  9  9 

7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7* 

NORA  S.  WHITE 

2  9  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

3 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

88  38 

964 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  9 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  38 

83  42 

524 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5 

7  C 

HC  KEE  1  SE 

5291 

JACKSON 

97  26 

B3  59 

950 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

9 

MC  KINNEYSauRG 

5301 

PENOLETCN 

38  36 

84  16 

MID 

EDWARD  C.  GIFFOSD 

MIDDLESBORO 

5389 

BELL 

36  97 

83  43 

1130 

5P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  3  9 

T 

HIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

SNEED  C.  FRIAR 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

HILLERSSURG 

5430 

BOURBON 

38  18 

84  09 

MIO 

DAVID  C.  BAILEY 

MILLERSTOWH 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  09 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

84  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

S5SS 

ROHAN 

38  11 

89  26 

770 

MIO 

H.  C.  HAGGAN 

MOUNT  STERLING 

6640 

MONTGOMERY 

98  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FREO  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

37  16 

85  53 

600 

HUBERT  E.  HOOGES 

3 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5 

T 

OLIVE  HILL  1  NH 

6012 

CARTER 

36  IB 

63  11 

752 

MIO 

LOTTA  ORA  HOOPER 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

380 

BA 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

84  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5 

7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

HC  CRACKEN 

97  04 

68  46 

410 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

9*0 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

SB  35 

344 

MID 

CITY  OF  PAOOCAH 

PAIKTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  46 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

9 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

5P 

8P 

U.S.  WEATHER  BWEAU 

2  3  5 

7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  S3 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RIC^«(OND  E  STATE  COL 

6809 

MADISON 

37  4* 

84  18 

10S9 

BA 

BA 

TtflMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

HUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

984 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  9  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

TVA-6e9 

3 

SADIEVILLE  2  SSW 

7074 

SCOTT 

38  23 

8*  34 

- 

MIO 

ROY  MARSHALL 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  9 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

B5  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

97  56 

84  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

MID 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

37  45 

83  04 

900 

7A 

iSTILL  •.  SCOTT 

9 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

96  45 

86  12 

770 

5R 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  9  9 

SESREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

360 

SP 

SEBREE  WATER  WORKS 

9 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  47 

355 

7A 

TVA-709 

9 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  IS 

85  16 

825 

6P 

7A 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  9  5 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

85  4* 

- 

7A 

OVID  K.  MAGRUOER 

9 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

36  20 

85  16 

862 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  1* 

738 

BA 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

- 

7A 

FAYE  PAULINE  SMITH 

3 

SU»«ER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

85  43 

- 

6P 

6P 

CHAS.  H.  HC  HURTREY 

2  3  9 

SUMIER  SKADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  40 

- 

7A 

TVA-684 

9 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

_ 

MID 

R.  C.  DEDMAN 

TAYLOfiSVILLE 

7948 

SPENCER 

8 

38  02 

85  20 

469 

7A 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

89  41 

899 

MIO 

JAMES  T.  PHILPOTT 

TOMPRINSVILUE  2 

8065 

MONROE 

36  42 

85  41 

900 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

814* 

TRIGG 

36  45 

SB  05 

350 

7A 

TVA-680 

3 

TYRONE  LOCK  9 

8179 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOHN   DAN  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  57 

3  SB 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

MADISON 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VANBUREN 

8290 

ANDERSON 

37  58 

85  10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  92 

8259 

LEWIS 

38  39 

83  21 

529 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  9 

WAYNESBURG  6  E 

8486 

LINCOLN 

37  22 

64  94 

1^15 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  HK5 

8551 

MORGAN 

37  55 

83  15 

BOO 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

HESTPORT 

8567 

OLDHAM 

38  29 

85  29 

479 

GEORGE  T.  JOMNSTW 

3 

WILLIAMSBURG 

8706 

WHITLEY 

36  44 

84  10 

980 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

HILLIAMSTWN 

8714 

GRANT 

38  38 

84  34 

967 

6A 

tA 

MYRTLE  WEBB 

2  3  5 

7 

WILLOW  LOCK  19 

•'" 

LEE 

37  36 

S3  50 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

585 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

7  C 

WOODBURY  LXK  4 

8824 

BUTLER 

37  11 

86  38 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

NEW  STATIONS 

GLASGOW  WKAY 

9246 

BARREN 

9 

97  00 

85  55 

_ 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  9  5 

GOLDEN  POND  8  N 

1299 

TRIGG 

2 

96  54 

88  00 

»P 

*)! 

FISH  6  WLDLF  REFUGE 

2  9  5 

BOWLING  GREEN  HTR  HKS 

0914 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

905 

HID 

CITY  BOWLING  GREEN 

c 

t   1-BIG  SAKDT;   2-CDlIBESLAn) ;   S-QtSBN:   i-KSMTDCCT:   S-LICEING; 

REFER£irCE  ROTES 
Th«  tour  digit  Identlf lc*ttot>  auabera  la  the  Index  nimber  colmu  of  tb«  StatloD  Indsz  &re  KBBlKiied  on  a  state  banla.   Th«re  «111  b«  ao  dopllcatlon  of  Dimb«rB  vlthln  a  atate. 
Flcnrea  and  lettara  follovlag  the  atatlon  Bas«,  such  aa  12  SSI,  ladlcata  dlatanca  In  allea  asd  diraction  from   the  post  offica. 
ObaerratioD  tlaea  glvas  la  th«  Station  Index  ar«  in  local  atandu-d  time. 

Delayed  data  and  correctlona  will  be  carried  only  Id  the  June  and  Dec«Mber  laaaea  of  this  bnlletta. 
■onthly  and  seasonal  snowfall  and  heatlns  iofr—   days  for  the  preceding  13  aonths  «111  be  carried  In  the  Jnse  i 
Stations  appearing  In  the  Index,  bat  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  ■isslng  or  recelT* 

iTsaent  Id  allea.   Degree  days  i 


B-MISSISSIPPI;   7-OBIO;   B-SALT;   B-TENNESSKE 


of  this  bulletin, 
late  to  be  Included  : 


Sleet  awl  hall  were  included  in  snovfall  averagss  in  Table  1,  beginning  with  July  IMS. 

Aaounts  la  Table  3  are  froa  non-recording  gmgea,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t: 


I  of  observation.   See  the  Station  Index  for  obaervatio 


,.■.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  I.S.T.   m  EQVn 


Table  7  i 


I  indicated  by  no  entry. 


It  : 

Do  record  Id  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  S  : 

And  alao  on  a  later  date  or  dates. 

Asount  included  la  following  Bsasurevent,  tine  distribution  unknown. 

Gage  ia  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  mooth. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coliva  in  the  Station  Index  the  lette: 

Eourly  Precipitation  Data. 

Vater  equivalent  of  anowfall  Wholly  or  partly  eatlsated,  ualng  a  ratio  of  1  Inch  water  eqnlralaat  to  every  10  Inches  of  new  snowfall 

One  or  sore  daya  of  record  alsslng;   see  Tnbla  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati 

Daily  valnas  and  Bonthly  total  froa  recording  gage. 

Trace,  an  aaount  too  saall  to  Beasure. 

Includes  total  for  previous  Month. 


"C"  indicates  recorder  stations. 


These  statli 


processed  for  special  purposes  and  are  publlabed  later  la 

r  snowfall. 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  fall  i 
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KENTUCKY  -  JULY  1953 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


Weather  conditions  during  the  month 
were  not  far  from  normal.   The  mean 
temperature  was  less  than  1/2  degree 
above  normal  and  the  precipitation 
was  less  than  1/2  inch  below  normal. 
There  were  no  unusual  temperature  ex- 
tremes and  daily  departures  as  a  rule 
were  not  large.   While  precipitation 
was  recorded  from  one  section  or  an- 
other in  more  than  one  half  of  the 
month,  the  State  as  a  whole  showed  the 
normal  amount  of  days  with  measurable 
rain.   There  were  a  few  summer-type 
storms  but  the  resulting  damage  was 
not  excessive  and  much  less  than  in 
the  previous  two  months.   A  flash 
flood  on  three  creeks  in  the  eastern 
part  of  Pike  County  on  the  6th  claimed 
one  life  and  caused  crop  and  road 
damage.   Crop  prospects  generally  im- 
proved during  the  month  or  remained 
the  same  as  in  the  previous  month  de- 
pending upon  the  rainfall  received. 

Each  division  in  the  State  showed  both 
plus  and  minus  departures  from  the 
normal  in  temperature  for  the  indivi- 
dual stations.   The  month  opened  rather 
warm  and  humid  with  this  condition  pre- 
vailing during  the  first  seven  days. 
Many  locations  recorded  their  maximum 
temperature  for  the  month  during  this 
period.   On  the  8th  a  large  mass  of 
cooler  air  moving  southward  from  Canada 
overspread  the  State.   The  eastward 
movement  of  this  cooler  and  drier  air 
mass  was  quite  slow,  and,  as  a  result, 
temperatures  continued  rather  cool 
through  the  14th.   Record  or  near- 
record  low  minimums  were  recorded  by 
many  stations  on  the  mornings  of  the 
10th  and  11th.   The  temperatures  re- 
ported on  these  mornings  were  the  low- 
est during  the  month  at  practically 
all  stations.   From  the  15th  through 
the  28th,  daily  readings  were  very  near 
the  normals,  varying  from  1°  to  3°  above 
or  below  the  normal.   On  the  29th,  tem- 
peratures began  rising  and  continued 
warm  to  the  end  of  the  month.   Those 
stations  which  did  not  record  their 
highest  temperature  for  the  month  dur- 
ing the  first  week  did  so  on  either  of 
the  last  2  days.   The  mean  temperature 
for  the  State  was  77.2°  which  is  0.2° 
above  normal.   The  monthly  mean  tempera- 
tures ranged  from  80.6°  at  Owensboro  2  W 
to  73  J  7°  at  Corbin  CAA  Airport.   The 
highest  temperature  reported  in  the 
State  was  102°  at  Murray  on  the  6th, 
30th,  and  31st;  the  lowest  was  47°  at 


four  stations  on  the  11th. 

Precipitation,  consisting  of  showers 
and  thundershowers ,  was  unequally  dis- 
tributed as  to  amount  and  location. 
Rainfall  was  recorded  on  19  days  at 
one  station  or  another,  yet  the  State 
average  number  of  days  with  measurable 
rain  was  9.   This  is  exactly  the  nor- 
mal for  the  month.   Roughly,  the  area 
receiving  the  largest  amounts  was  the 
extreme  northern  counties  with  falls 
between  6  and  8  inches.   The  least 
rainfall  was  in  the  group  of  counties 
around  Green  County  where  amounts  be- 
tween 1  and  3  inches  were  recorded. 
During  the  first  week,  scattered  thun- 
dershowers were  recorded  in  some  sec- 
tion of  the  State  each  day.   Amounts 
varied  widely  in  short  distances  with 
the  lightest  totals  in  western  counties, 
and  heavier  amounts  in  the  north-central 
and  east .   The  next  two  days  also  saw 
some  scattered  showers  principally  in 
central  and  eastern  counties,  although 
the  western  third  did  receive  some  too. 
The  next  6  days  were  completely  dry  or 
showed  insignificant  amounts.   From  the 
17th  through  the  23rd,  scattered  showers 
were  again  a  daily  event.   It  was  this 
period  that  was  most  favorable  as  far 
as  rainfall  is  concerned  since  all 
areas  of  the  State  were  benefitted. 
From  the  24th  to  the  end  of  the  month, 
dry  weather  again  prevailed.   The  av- 
erage precipitation  for  the  State  was 
3.74  inches  which  is  0.40  inch  below 
normal.   The  total  amounts  recorded  at 
the  various  locations  ranged  from  7.79 
inches  at  Covington  WB  Airport  to  1.48 
inches  at  Greensburg  Highway  61  BR. 
The  heaviest  rainfall  in  any  one  day 
was  3.47  inches  at  Covington  WB  Air- 
port reported  on  the  3rd. 


Good  rains  the  th 
followed  by  showe 
of  the  fourth  wee 
of  time"  to  save 
crops  in  the  west 
In  that  area,  pas 
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half  of  the  State 
rainfall  and  the 
good.   Stands  of 
the  western  half 
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k  came  in  the  "nick 
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ern  half  of  the  State, 
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itions  were  still  be- 
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Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity  averagsB  - 
percent 

Number  of  days  with  piecipitation 
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1 
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time  fzom 
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3 
A 

8 
r 

S 
1 

il 
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LEXINGTOS  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  AP 

SSE 
SSE 

13 
12 

7.3 
5.5 

42 

sw 

2 

80 
82 

81 
84 

53 
49 

61 
55 

2 
0 

3 
3 

2 
3 

3 
2 

1 
2 

0 
0 

10 

79 

4.6 
4.2 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

S-  g 

Yeai 

1 

i 
< 

1 

•E 

1 
» 

S 

1 

II 

■3  "e 
■B  s 

1889 

75.1 

98 

50 

5.62 

1890 

73.0 

101 

44 

2.66 

_ 

_ 

1891 

74.0 

91 

47 

4.08 

_ 

_ 

1892 

76.5 

100 

48 

3.30 

- 

_ 

1893 

78.8 

101 

50 

3.48 

- 

- 

1894 

76.2 

105 

43 

2.03 

_ 

_ 

1895 

75.2 

99 

49 

5.75 

- 

9 

1896 

77.4 

103 

47 

7.44 

0 

11 

1897 

77.8 

107 

50 

4.79 

0 

10 

.     1898 

77.8 

102 

48 

4.71 

0 

11 

18^9 

77.3 

100 

47 

3.78 

0 

9 

1900 

77.9 

101 

50 

4.91 

0 

11 

1901 

81.7 

112 

48 

1.72 

0 

5 

1902 

78.1 

107 

48 

1.91 

0 

6 

1903 

77.5 

104 

49 

3.53 

0 

8 

1904 

75.2 

99 

46 

3.40 

0 

10 

1905 

75.9 

102 

52 

5.93 

0 

13 

1906 

75.2 

100 

51 

6.02 

0 

11 

1907 

78.1 

102 

40 

4.70 

0 

9 

1908 

76.9 

100 

50 

3.94 

0 

10 

1909 

74.8 

99 

48 

6.01 

0 

11 

1910 
1911 

76.2 
75.8 

96 
105 

51 
42 

8.63 
2.28 

0 
0 

16 

7 

1912 

76.8 

100 

53 

5.50 

0 

12 

1913 

79.9 

109 

48 

2.54 

0 

7 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

2 

1 

1 

< 

11 

i  s 

II 

•BS 

is. 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

78.8 
75.7 
78.6 
75.3 
73.8 

79.5 
75.2 
81.1 
76.4 
76.8 

73.7 
76.7 
77.6 
75.7 
77.0 

76.7 
80.5 
79.9 
78.5 
77.0 

81.2 
78.8 
81.4 
75.6 
77.2 

109 
102 
102 
100 
103 

104 

99 
106 
102 

99 

99 
105 
107 
101 
100 

101 
114     - 
104 
103 
106 

110 
103 
113 
102 
100 

43 
49 
52 
50 
46 

50 
44 
52 
47 
44 

45 
46 
43 
45 
50 

46 
45 
51 
49 
47 

57 
55 
46 
41 
52 

3.20 
5.30 
4.17 
4.38 
3.28 

2.10 
3.83 
2.65 
4.77 
3.59 

3.63 
3.93 
4.36 
3.71 
4.07 

3.97 
1.25 
3.85 
4.31 
6.05 

4.36 
5.16 
3.78 
3.04 
7.27 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

11 

9 

11 

8 

~9~ 
7 
9 
8 

8 
9 
9 
9 
8 

9 
5 
8 
8 
10 

10 
10 
10 
7 

11 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 

1 

.3 

1 

e  a 

h 

1! 

•BS 
i3 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

76.5 
75.5 
76.5 
78.1 
77.8 

77.5 
75.2 
76.1 
71.6 

77.1 

79.5 
73.4 
76.9 
79.4 
77.2 

102 
102 
106 
101 
102 

103 
104 
100 
102 
103 

100 
93 
100 
110 
102 

50 
46 
51 
48 
48 

45 
46 
45 
Ji0_ 
46 

55 
40 
45 
47 
47 

4.83 
2.68 
5.71 
4.71 
4.21 

1.93 
3.33 
4.23 
3.84 
5.04 

4.09 
6.66 
2.85 
2.59 
3.74 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

T 
T 

T 

9 
7 
9 
9 
9 

6 
8 
9 
10 
12 

10 

14 

8 

7 

9 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  coaparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  73  - 
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Precipitation 
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Max. 
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on  Ground 
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.50  or  More 
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WESTERN  DIVISION 

— 

""" 

1 
1 

1 

BEAVER  DAM 

91.4 

66.1 

78.8 

.7 

98 

29+ 

53 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

3.74 

.08 

1.31 

17 

.0 

° ! 

9 

I 
2  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

91.6 

68.7 

80.2 

100 

30 

56 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

2.53 

-   .22 

1.01 

8 

.0 

0  1 

9 

^  1 

GOLDEN  POND  8  N 

94.2 

66.3 

80.3 

101 

2  + 

51 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

1.49 

.81 

21 

.0 

°  i 

5 

l[0 

GREENVILLE  2  W 

91.2 

65.3 

78.3 

.5 

98 

2 

53 

11+ 

0 

20 

0 

0 

0 

5.42 

1.62 

2.46 

3 

.0 

0  1 

7 

4[1 

HENDERSON  i.  SW 

91.4 

66.9 

79.2 

-   .3 

98 

6-r 

54 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

3.00 

-   .21 

1.40 

21 

.0 

0 

6 

3  1 

HICKMAN  1  E 

92.6 

67.5 

80.1 

100 

2  + 

51 

11 

24 

0 

0 

0 

2,15 

.55 

17 

.0 

0 

7 

10 

HOPKINSVILLE 

92.8 

67.0 

79,9 

.8 

101 

5 

57 

10 

22 

0 

0 

0 

3,07 

-   .78 

1.33 

4 

.0 

0 

9 

2  2 

LOVELACEVILLE 

92. S 

67.3 

79.9 

.3 

100 

31 

55 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

2,50 

-   .17 

1.10 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

MADISONVILLE  1  SE 

90.6 

66.9 

78.8 

97 

30 

53 

11+ 

0 

18 

0 

0 

0 

3,73 

1.55 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

MAYFIELD  2  S 

92.0 

67.9 

80.0 

.9 

100 

1 

58 

10+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4,44 

.56 

1,40 

21 

,0 

0 

8 

5 

1 

MURRAY 

93.6 

67.2 

80.4 

1.1 

102 

6+ 

52 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

1.79 

-  1.47 

.32 

17 

,0 

0 

10 

0 

0 

OWENSBORO  2  W 

93.3 

67.8 

80.6 

2.7 

100 

30+ 

58 

10+ 

0 

25 

0 

0 

0 

1.86 

-  1,44 

,57 

17 

,0 

0 

7 

2iO 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

91.5 

69.3 

80.4 

98 

2+ 

54 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

3.53 

1.46 

21 

,0 

0 

7 

2ll 

PAOUCAH 

92.0 

68.1 

80.1 

-   .3 

101 

31 

55 

n 

23 

0 

0 

0 

1.51 

-  1,82 

.70 

17 

,0 

0 

6 

1  lo 

PRINCETON 

93.6 

64,6 

79,1 

.5 

100 

2 

53 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

3.39 

-   ,08 

2.75 

3 

,0 

0 

3 

1 

1 

RUSSELLVILLE 

91.5 

65.5 

78,5 

.3 

100 

2 

51 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

5.63 

1,35 

2.55 

4 

,0 

0 

9 

3 

2 

D I V I S I  ON 

79.7 

3.12 

,0 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

88.4 

63.5 

76.0 

-   .2 

98 

31 

51 

0 

13 

0 

0 

0 

4.42 

,24 

1.55 

17 

,0 

0 

9 

4 

2 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

90.6 

63.7 

77.2 

100 

29 

50 

0 

18 

0 

0 

0 

4.48 

1.73 

17 

,0 

0 

8 

4 

2 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

90.5 

66.7 

78,6 

1.3 

99 

30 

54 

0 

17 

0 

0 

0 

5.87 

1,69 

2.03 

6 

.0 

0 

9 

4 

3 

BURGIN  DIX  DAM 

90,0 

64.9 

77,5 

-   .6 

98 

30  + 

52 

0 

16 

0 

0 

0 

4.48 

,32 

1.66 

7 

6 

4 

2 

CAMPBELLSVILLE 

89.8 

62.1 

76,0 

97 

31 

48 

0 

17 

0 

0 

0 

3.23 

.89 

22 

,0 

0 

12 

2 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

89.3 

64.0 

76,7 

100 

2 

52 

0 

15 

0 

0 

0 

2.76 

-   ,72 

1.13 

18 

.0 

0 

4 

3 

1 

CLERMONT  1  SSE 

90.8 

61.9 

76.4 

99 

31 

47 

0 

19 

0 

0 

0 

3.37 

1.25 

17 

,0 

0 

7 

3 

1 

COVINGTON  W  B  AIRPORT      R 

88.0 

64. n 

76.0 

.9 

97 

31 

52 

0 

12 

0 

0 

0 

7.79 

4,04 

3.47 

5 

T 

0 

8 

5 

3- 

DANVILLE 

88.3 

64.7 

76.5 

.8 

95 

1  + 

53 

12 

0 

0 

0 

4.37 

-   ,04 

1.27 

19 

,0 

0 

12 

3 

1 

FRANKFORT  LOCK  i. 

90.7 

62.9 

76.8 

.4 

99 

1  + 

52 

11+ 

18 

0 

0 

0 

3,13 

-   ,96 

1,42 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

GLASGOW  WKAY 

89.2 

66.2 

77,7 

96 

1 

55 

0 

14 

0 

0 

0 

4,75 

1,64 

17 

,0 

0 

11 

4 

2 

GREENSBURG 

89.8 

64.7 

77.3 

.4 

98 

30 

50 

17 

0 

0 

0 

2.90 

-  1.19 

1.30 

22 

.0 

0 

8 

1 

1 

IRVINGTON 

89.5 

66.0 

77,8 

.1 

98 

30+ 

54 

1 1+ 

0 

15 

0 

0 

0 

4.57 

1.49 

2.39 

17 

.0 

0 

9 

2 

1 

LEITCHFIELD 

90.0 

66.0 

78,0 

.7 

98 

31 

55 

1 1+ 

0 

17 

0 

0 

0 

2.91 

-   .81 

1.07 

17 

.0 

0 

9 

3 

1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

88.0 

66.6 

77,3 

1,6 

98 

31 

55 

0 

12 

0 

0 

0 

3.67 

-   .58 

1.01 

22 

T 

0 

9 

4 

1 

LOUISVILLE  WB  AP            R 

90.5 

67.1 

78.8 

.9 

98 

2+ 

55 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

5.40 

2.32 

1.60 

17 

.0 

0 

10 

4 

2 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

88.4 

70.3 

79.4 

.8 

97 

2  + 

61 

10+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.83 

1.76 

1.13 

17 

.0 

0 

8 

6 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

90.5 

63.6 

77.1 

.9 

98 

3  + 

47  11 

0 

18 

0 

0 

0 

1.65 

-  2.65 

.93 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

89.1 

66.0 

77.6 

1.0 

97 

30+ 

55 

12 

12 

0 

0 

0 

3.46 

.03 

,85 

17 

.0 

0 

10 

3 

0 

SCOTTSVILLE 

89.5 

65.9 

77.7 

97 

2+ 

51 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

4.05 

1,63 

18 

.0 

0 

10 

3 

1 

SHELBYVILLE  2  W 

89.3 

65.4 

77.4 

.5 

98 

30+ 

53 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

3.79 

-   .19 

1,06 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

SOMERSET  1  N 

85.9 

62.9 

74.4 

93 

29  + 

50 

11 

1 

10 

0 

0 

0 

3.93 

.95 

7 

.0 

0 

14 

2 

0 

SUMMER  SHADE 

90.6 

65.4 

78.0 

97 

1 

65 

10+ 

0 

19 

0 

0 

0 

5.59 

2.33 

18 

.0 

0 

11 

5 

1 

WILLIAMSTOWN 

88.6 

65.8 

77.3 

.5 

96 

1  + 

53 

9 

14 

0 

0 

0 

5.58 

1.80 

2.00 

21 

,0 

0 

7 

4 

2 

WOLF  CREEK  DAM 

89.0 

65.5 

77.3 

98 

30 

55 

11+ 

16 

0 

0 

0 

3,30 

.53 

18 

,0 

0 

13 

4 

0 

DIVISION 

77.2 

4.17 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

88.9 

65.3 

77.1 

.4 

99 

29 

54 

0 

12 

0 

0 

0 

1.90 

-  2.28 

1.07 

5 

,0 

0 

5 

1 

1 

BARBOURVILLE 

89.4 

61.1 

75.3 

95 

28  + 

48 

0 

15 

0 

0 

0 

2,80 

1.55 

3 

,0 

0 

10 

1 

1 

BAXTER 

86.7 

62.9 

74.8 

93 

30 

52 

8 

0 

0 

0 

3.20 

.95 

31 

,0 

0 

11 

3 

0 

BENHAM 

88.9 

60.1 

74.5 

96 

2 

47 

16 

0 

0 

0 

5.56 

2.48 

4 

T 

0 

12 

3 

2 

BEREA  COLLEGE 

87.7 

64.6 

76.2 

-   .2 

97 

30 

51 

0 

14 

0 

0 

0 

2.67 

-  2.06 

.50 

6 

.0 

0 

9 

1 

0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

85.7 

61.7 

73.7 

93 

28+ 

49 

2 

B 

0 

0 

0 

3.27 

1.24 

3 

.0 

0 

7 

3 

1 

CYNTHIANA  1  NNE 

FARMERS 

91.0 

61.7 

76.4 

1.1 

99 

30 

47 

1 

21 

0 

0 

0 

2.38 

-  2.36 

.88 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

GRAYSON 

89.2 

63.0 

76.1 

98 

29 

51 

11  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.92 

.75 

6+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

89.3 

63.1 

76.2 

.0 

99 

30 

51 

11 

0 

14 

0 

0 

0 

3.99 

-  1.05 

1.48 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

88.7 

61.3 

75.0 

97 

31 

49 

17 

0 

0 

0 

5.05 

1.49 

4 

.0 

0 

12 

4 

2 

INEZ 

90.2 

62.9 

76.6 

98 

29+ 

51 

0 

18 

0 

0 

0 

3.19 

.86 

7 

.0 

0 

9 

4 

0 

MANCHESTER  4  SE 

88.6 

61.3 

75.0 

97 

29 

49 

0 

15 

0 

0 

0 

3.47 

1.12 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

MAYSVILLE  DAM  33 

86.7 

62.2 

74.5 

-  2.4 

96 

31 

51 

11 

0 

0 

0 

3.17 

-  1.28 

1.25 

23 

.0 

0 

8 

2 

1 

MIDDLESBORO 

88.5 

63.0 

75.8 

.3 

94 

6+ 

50 

10+ 

0 

12 

0 

0 

0 

3.95 

-   .89 

1.17 

19 

.0 

0 

10 

4 

1 

MOUNT  STERLING 

90.6 

63.0 

76.8 

.4 

100 

31 

51 

0 

21 

0 

0 

0 

3.15 

-  1.79 

1.37 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

PIKEVILLE 

89.5 

66.8 

78.2 

.6 

97 

29+ 

55 

0 

17 

0 

0 

0 

5.09 

.49 

1.71 

6 

.0 

0 

10 

3 

2 

RICHMOND  E  STATE  COL 

86.9 

64.8 

75.9 

-  1.1 

96 

31 

51 

11 

0 

0 

0 

3.65 

-   .68 

.97 

7 

.0 

0 

10 

3 

0 

VANCEBURG  DAM  32 

88.9 

63.0 

76.0 

98 

30+ 

53 

0 

14 

0 

0 

0 

5.15 

.78 

2.10 

19 

T 

0 

a 

4 

2 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

89.7 

59.9 

74.8 

98 

31 

48 

10 

20 

0 

0 

0 

2.78 

.60 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

WILLIAMSBURG 

87.5 

64.3 

76.0 

-  1.1 

95 

6+ 

51 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

5.93 

.89 

1.50 

3 

T 

0 

14 

6 

2 

DIVISION 

75.7 

3.66 

T 

STATE 

77.2 

.2 



3.74 

-   .40 

T 

S««  Reforance  NoIm  FoUowinq  Station  Indax 
-  74  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

'     1 

5  : 

6 

7  1 

ll 

g 

10  1  11  1  12 

13  1  14   15   16  1 

17 

18 

19    20 

1     I 

21 

22 

23   24 

25  1  26  1  27 

28  1  29   30 

31 

ADDISON  0AM  4^ 

2«82 

.15 

.20 

•  65 

.85 

•  71 

•  06 

.20 

ADOLPHUS  1  N 

^■%4 

1.50 

T 

.05 

.11 

•  34 

•  55 

1.60 

.10 

.29 

ALBANY 

'..'.0 

.53 

.AO 

.2? 

.06 

.28 

.30 

.68 

•  27 

.06 

.09 

.49 

ALLEN 

3.11 

.16 

1.60 

•  12 

.22 

.01 

ANCHOR AOe 

4. ".2 

,05 

•  06 

.72 

.75 

T 

1.55 

•  20 

.05 

1.01 

.03 

AS MCA MP 

2.87 

.20 

•  42 

122 

.31 

.30 

.60 

.13 

.50 

.19 

ASHLAND  DAM  2^ 

1.90 

.31 

1.07 

T 

.05 

7 

.07 

.40 

BARBOURVILLC 

2.80 

.04  1,55 

.01 

.13 

.30 

•  01 

7 

,06 

.13 

•  10 

.47 

BAROSTOWN  <;  J  PRPO  SCM 

4.48 

•  78 

.07 

•  02 

1.73 

•  29 

■  01 

.56 

.02 

BAXTER 

3.20 

.03 

.55 

•  40 

,02 

.05 

•  03 

•  02 

.68 

.07 

•  AO 

.95 

BEAVFR  DAM 

1.74 

.21        .34 

.'•6 

1.02 

1.31 

,15 

.05 

.10 

•  10 

BENHAM 

5.56 

.43 

2*48 

.03 

.12 

1.13 

,05 

.01 

.06 

•  16 

.22 

.37 

.50 

REREA  COLLEGE 

2.67 

7     .18 

.27 

.43 

,50 

.32 

.04 

.20 

,26 

.47 

BEREA  WATER  WORKS 

3.94 

1.97 

•  37 

.29 

•  11 

,14 

.17 

.11 

.78 

BOWLING  GREEN 

4.08 

.31 

.12 

.05 

•  76 

,04 

1^72 

•  05 

.47 

.04 

.05 

.47 

BOWLING  GREEN  SURSTfl 

3.06 

.25 

*11 

.12 

.84 

,05 

U31 

7 

T 

.11 

.27 

BOWLING  GREEN  CAA  Ap 

5.87 

.45        .11 

T 

2.03 

.01 

1.02 

.67 

,31 

T 

T 

.19 

i.oa 

BRENT  DAM  36 

5,93 

,08 

.08 

3.28 

.94 

.16 

.45 

.16 

.39 

.39 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

2.09 

,05 

.21 

.05 

•  98 

.18 

.10 

.32 

.20 

BUROINE  2  NE 

- 

.AS 

.50 

T 

.30 

.10 

1.15 

BURGIN  DIX  DAM 

4.46 

.53 

1.66 

.43 

7 

1.05 

.60 

.21 

BURKESVILLE 

3.31 

T          .07 

.23 

T 

•  01 

•  13 

.12 

,02 

T     7     T 

T 

.19 

•  55 

.51 

.19   T 

.16 

1.13   T 

T          T 

T          T 

T 

CADIZ  LOCK  c 

2.06 

.48 

•  21 

•  04 

.59 

•  10 

.20 

.36 

.06 

CAMPRELLSVILLE 

3.23 

T     7 

.29 

.14 

.36 

.42 

.03 

.02 

•  61 

•  12 

.01 

.69 

.32 

.02 

T 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.76 

.93 

.20 

1^13 

.50 

T 

CLERMONT  1  SSE 

3.37 

.18 

.44 

.25 

.02 

T 

1*23' 

•  61 

T 

.62 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.10 

.03 

.13 

.67 

.30 

7 

•  06 

•  13 

•  06 

.14 

.56 

COLUMBIA 

4.78 

.10 

.12 

2.49 

,07 

.57 

7 

.09 

•  25 

.20 

.39 

.50 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

3.27 

.94  1,24 

T 

•  07 

7 

.15 

•  01 

•  18 

.68 

T 

COVINGTON  W  R  AIRPORT   R 

7.70 

,94 

3.*.7 

1.34 

.10 

•  84 

1.01 

.25 

.04 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

4.04 

.20   .90 

.55 

•  38 

•  03 

•  30 

.35   ,30 

1.00 

.03 

CVNTHIANA 

2.98 

.52 

.03 

•  83 

1.23 

.15 

.22 

CVNTHIANA  1  NNE 

RECORO  MISSING 

DANVILLE 

4.37 

.05 

.57 

.0? 

•  46 

.A6 

.01 

•  73 

.02 

1.27 

.35 

.42 

.01 

DELPHIA  1  E 

RECORD  MISSING 

OEMA 

5,43 

.86 

.10 

•  5i 

.83 

.11 

,63 

.48 

.36 

1.52 

DEWEY  DAM 

1.71 

.05 

.43 

•  17 

•  09 

T 

.02 

.22 

.73 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

3.40 

1.86 

.10 

U05 

•  35 

.04 

DUNMOR 

4.72 

.95 

.15 

.09 

3,07 

♦  24 

.18 

.0<. 

DUNNVILLE 

4.23 

.21 

.85 

•  55 

.24 

1.26 

.12 

1.00 

EDOVVILLE  LOCK  F 

2.59 

1.13 

.17 

•  20 

.69 

.10 

.20 

. 

.10 

EDMONTON 

3.18 

.16 

.20 

,ifi 

.05 

.78 

•  10 

•  39 

.25 

T 

.25 

.62 

ELKHORN  CITY 

2.01 

.01   .22 

.61 

.32 

.26 

T 

.23 

•  05 

•  01 

T 

.05 

.03 

.22 

FALMOUTH 

4.68 

.18 

.69 

.37 

•  02 

•  46 

1.56   T 

•  96 

.44 

FARMERS 

2.38 

T 

.01 

.47 

.88 

.09 

.42 

.04 

.47 

FLEMINGSBUR6 

3.21 

.58 

•  22 

.54 

1.21 

.31 

.35 

FORO  LOCK  10 

2.00 

T 

T 

T 

.51 

.31 

.16 

T 

.06 

•  13 

.09 

.30 

.44 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2.53 

.14 

1.01 

•  03 

.10 

.72 

■  06 

.21 

.13 

.11 

FRANKFORT  LOCK  A 

3.13 

•  67 

•  71 

.12 

1^42 

•  09 

.12 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

2.00 

.71 

.78 

T 

■  41   T 

.10 

FREEBURN 

2.09 

1.29 

.20 

.3? 

.12 

.16 

FRENCHBURG 

3.11 

.02 

.68 

•  32 

.52 

•  02 

•  07 

•  92 

■  56 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.80 

T 

1.03 

.53 

• 

•  69 

.15   .40 

GEST  LOCK  3 

3.72 

.79 

.24 

•  30 

1.22 

•85   •Ol 

.05 

■  26 

GLASGOW 

4.28 

.06 

.04 

.12 

1.15 

•  22 

1.45 

•  92 

.32 

GLASGOW  WKAY 

4.75 

.09   .07 

.03 

.60 

.24 

,60 

•  02 

1^64 

1*04 

.40 

.02 

GLENOALE 

2.15 

.16 

.16 

.03 

.30 

.54 

.37 

.44 

.15 

GOLDEN  POND  8  N 

1.49 

.42 

T     7 

T 

•  20 

■  04 

•  81 

.02 

GRANT  DAM  38 

4.47 

.57 

1,85 

.03 

1.30 

.48 

T 

.16 

.08 

GRAYSON 

2.92 

.75 

.47 

,25 

•  34 

.36 

T 

.75 

GREENSflURG 

2.90 

.40 

.10 

.20 

•  30 

•  15 

.10 

1.30 

.35 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

1.48 

.26 

•  32 

•  30 

.31 

.29 

GREENUP  DAM  30 

5.12 

.35 

3.05 

•  02 

.04 

•  01 

.51 

T 

1.14 

GREENVILLE  2  W 

5.42 

2,46 

.10 

T 

.40 

•  66 

•  97 

.63 

.20 

HARTFORD  6  NW 

1.55 

.03 

T 

.21 

•  02 

•  82 

•  25 

•  22 

■"■ 

HAZARD  WATER  WORKS 

2.66 

.12 

•  08 

.16 

.62 

,01 

.86 

.02 

7 

•  03 

•  06 

•41   .02 

.09 

.16 

HEIDELBERG  LOCK  lA 

3.99 

1*48 

.55 

.81 

T 

7 

•  02 

•  05 

•  15 

T 

.93 

HENDERSON  «.  SW 

3.00 

7 

.18 

.12   .17 

7 

•  58 

1.40 

.55 

HICKMAN  1  E 

2.16 

•  12 

.23 

,47 

.45 

•  65 

•  22 

.02 

HICKSVILLE 

3.14 

.6*. 

.24 

U94 

.12 

•  20 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

4.99 

.70 

1.88 

.33 

.40 

.67 

.67 

.34 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

5. 06 

.05   .05 

1.49 

.44 

.50 

.06 

,06 

.05 

.19 

.07 

1.20 

.90 

HOPKINSVILLE 

3.07 

T     .07 

1.33 

.02 

.01   .02 

1.00 

.38 

T 

.16 

.13 

HYDEN 

2.46 

,27 

.13 

♦ 

.37 

T 

.90 

• 

.79 

INEZ 

3.19 

,59 

.14 

•  12 

.86 

.56 

.02 

•  11 

.75 

.04 

IRVINGTON 

4.57 

.46 

•  16 

.34 

.03 

2.39 

•  43 

•  01 

•  03 

.70 

T 

JACKSON 

1.79 

•  22 

.03 

.26 

.03 

•  35 

T 

.36 

•  54 

T 

JEREMIAH 

2.73 

,12   ,12 

.24 

.14 

•  54 

•  57 

.56 

.44 

KEENE  2  N 

3.10 

.50 

•  37 

.55 

•  31 

•  60 

.25 

.52 

KENTUCKY  DAM 

2.67 

.30 

.27 

T 

•  72 

•  22 

"'■ 

.19 

.48 

.40 

LANCASTER  ICE  PLANT 

2.35 

.40 

.66 

.00 

.45 

•  18 

•  05 

•  18 

.37 

LAURA 

3.09 

.08 

.64 

.37 

.81 

.05 

•  56 

.56 

LEITCHFIELO 

2.91 

.04 

.65 

.10 

.05 

T 

U07 

•  75 

.02 

.18 

.05 

LEXINGTON  WB  AfRPORT    R 

3.67 

T     .01 

.66 

.61 

.42 

T 

•  71 

•  09 

.15 

1.01 

.01 

LIBERTY 

6.87 

.65 

.OA 

3.00 

.02 

•  13 

•  13 

1.60   ^03 

.52 

.75 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

3.25 

•  09 

T 

•  05 

1.39 

.10 

•  25 

.60 

.06 

.38 

.31 

LOCKPORT  LOCK  7 

2.16 

.10   T 

.09 

.07 

•  04 

•  12 

.92 

.51 

.12 

.19 

LOUISA  ? 

4.05 

.07 

i03 

.54 

•  99 

2.05 

7 

.03 

■  44 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

5.40 

.01 

.06 

1.42 

.77 

.01 

U60 

.49 

.59 

.20 

.23 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4.30 

.04 

*oe 

1.75 

.17 

•  52 

1.05 

.05 

•  60 

.04 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

4.83 

.06 

.09 

.99 

.66 

T 

U13 

•  56 

.55 

.79 

LOVELACEVILLE 

2.50 

.09 

.20 

.11 

7 

1^10 

•  25 

.75 

MADISONVILLE  1  SE 

3.73 

.25 

.23 

T 

•  63 

•  84 

•  03 

1.65 

.05 

.05 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.66 

T          .06 

.02 

T 

.09 

•  93 

.47 

.09 

T 

MANCHESTER  U    SE 

3,47 

.97 

.21 

.17 

1.12 

.30 

•  34 

.36 

MAYFIELD  SU8STA 

3.23 

.34 

.21 

.58 

.11 

•  90 

•  04 

.97 

.05 

.03 

HAVFIELO  2  S 

4.44 

.21 

.54 

,T     .67   .14 

.92 

1.40 

•  06 

.50 

MAYSVILLE  DAM  33 

3.17 

.13 

•  95 

.06 

.09 

■  10 

•  45 

.14 

1.25 

MC  KEE 

RECORD  MISSING 

MIOOLESRORO 

3.95 

.82 

.81 

.01 

.06 

.05 

.14 

.08 

U17 

•  21 

.60 

T 

MIDWAY 

3.70 

.92 

.24 

T 

.62 

•  38 

•  13 

•  68 

.07 

.46 

MILLERSTOWN 

2.87 

.52 

.42 

.39 

■  56 

•  T6 

.16 

MONT I CELLO 

4.70 

.21 

.84 

.30 

•  03 

1.00 

.02 

.30 

1.22 

•  03 

■  75 

MOUNT  STERLING 

3.15 

.04   .15 

.11 

.77 

.01 

.50 

.20 

1.37 

T 

MUNFORDVILLE 

5,11 

.31 

•  13 

.30 

.92 

.83 

2.30 

T 

.08 

.24 

HURRAY 

1.79 

.03        .08 

.29 

•  28 

.02 

.22 

•  32 

T 

•  24 

.28 

.03 

OLNEY 

4.54 

.15 

.08   .07 

•  07 

•  14 

T 

.90 

.08 

.20 

.08 

2.72 

.05 

ONEONTA  DAM  35 

6.94 

.07 

1.78 

•  **> 

•  06 

.93 

1.70 

.36 

1.60 

OWENSBORO  2  W 

1.86 

.17 

.34 

7 

•  57 

.08 

.12 

.06 

.52 

OMENSBORO  DAM  <.6 

1.69 

.02 

.28 

•  48 

.15 

.28 

.18 

.30 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

3.53 

T 

.32 

•34   ,34 

•  20 

•  51 

.36 

1.46 

T 

PAOUCAH 

1.61 

•  07 

T 

7 

•  70 

.23 

.42 

.17 

.02 

PAINTSVILLE 

1.57 

T     T 

T 

.26 

.30 

.08 

T 

.28 

.65 

PIKEVILLE 

5.09 

.14  1.10 

.03 

•  15 

1.71 

.32 

T 

7 

•  86 

.30 

.45 

•  03 

T 

T 

PI NEVILLE 

2.67 

.08 

•  59 

•  16 

.20 

.03 

.01 

.06 

.07 

i.07 

.01 

.37 

•  02 

PRINCETON 

3.39 

2.75 

.22 

•  42 

RAVENNA  LOCK  12 

3.78 

.69 

•  42 

.83 

.44 

•  08 

.78 

.54 

RICHMOND  e  STATE  COL 

3.65 

.51 

.32 

T 

.35 

•  97 

.30 

•  16 

.06 

•  04 

•  60 

.34 

RUMSEY  LOCK  ? 

2.95 

■  05 

•  03 

1.29 

1.30 

.20 

.06 

RUSSELLVILLE 

5.63 

2^65 

•  31 

.01 

.04 

US4 

.16 

.04 

.06 

.50 

Sea  Itolamic* 
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Table  3— Continued 


Station 

■3 

Day  of  month 

I 

1  y  2 1 

3 

*! 

5 

6 

7    1 

8 

9 

10     n  1  12 

13       14  1    15 

16 

17 

18 

19   1   20  1    21 

22 

23  1   24 

25      26      27 

28      29  1   30 

31 

RUSSFLLVILLF    '^llflSTft 

S.AO 

.06 

2.52 

.25 

T 

.04 

T 

1.85 

•  10 

T 

.53 

■  05 

ST    JOHN    BETMLEMtM    ACAD 

3.46 

.45 

.'tO 

.10 

,08 

.65 

.85 

.51 

.05 

.33 

.04 

'^alvI';a  lock  6 

?,q7 

T 

T 

.85 

.34 

.07 

.88 

.09 

T 

saly<e:rsvih  e  2 

3.61 

1.15 

1.17 

.20 

.01 

.01 

•  12 

.17 

•  13 

.05 

•  60 

SCOTTSVILLE 

4.0^ 

.69 

.10 

.10 

.11 

.31 

•  96 

1.63 

.04 

.08 

•  03 

SFflRFF     WATER    WORKS 

4.?8 

.42 

.16 

•  09 

1.44 

.96 

.97 

■  24 

SMAWNFE    STEAM    PLANT 

2.23 

.45 

•  23 

.46 

.19 

•  10 

.30 

.50 

SHELflYVILLE    ?    W 

3.7q 

.02 

.66 

.36 

.47 

.90 

l.OB 

.25 

•  05 

SHEPHERDSVILLE 

4.73 

.76 

.51 

.04 

•  70 

1.14 

•  20 

.58 

.50 

.30 

'vOMER'iET    I     N 

3.P3 

.39 

,08 

.48 

,03 

.16 

.95 

.03 

.15 

•  38 

• 

)1       .16 

.76 

.01 

.34 

SPRINGFIELD 

1.83 

.18 

.38 

.17 

.60 

•  33 

T 

•  17 

STEARNS    ?    N 

2.00 

.29 

•  15 

.12 

.25 

•  90 

.29 

MJMMFR    SMADF 

5.59 

.56 

.10 

.07 

.58 

.01 

•  08 

T 

.07 

.24 

2.33 

.83 

.72 

SUMMER    SHADE     SURSTA 

4.89 

.19 

.08 

.52 

T 

•  07 

.07 

•  10 

•  20 

1.36 

1.23 

•  40 

•  59 

.06 

TAYLOPSVILLE 

5,62 

.10 

.56 

.96 

1*24 

.53 

1.18 

•  58 

.47 

TOMPK'.NSVILLE    2 

S.2& 

•  19 

.15 

.45 

.39 

.14 

.15 

1.05 

•  45 

1.28 

.76 

.24 

TURKEY    CREEK    SCHnOL 

5.31 

2.56 

.52 

.03 

•  45 

.47 

.02 

.75 

•  37 

•  14 

TYRONE    LOCK    b 

4.28 

.36 

T 

.68 

.52 

T     , 

-.20 

.72 

1.47 

•  27 

.06 

UNIONTOWN    0AM    49 

4.31 

.70 

T 

■  03 

.70 

•  32 

1.49 

.78 

•  29 

VALLFV    VIEW    LOCK    <) 

2.70 

.10 

T 

.50 

.30 

T 

.32 

•  08 

.09 

.26 

1^05 

VANBURFN 

3.10 

.57 

.32 

.52 

•  58 

•  48 

.13 

•  50 

VANCERURC,    0AM    32 

S.l-i 

.52 

1.11 

t22 

•  61 

•  29 

2.10 

.06 

•  24 

WAVNESBUPG    6    E 

4.30 

2.00 

.11 

.59 

.10 

.09 

.7? 

.34 

.35 

WLST    L IBFRTY    WATER    WKS 

2.78 

.20 

.60 

.50 

.42 

.28 

.30 

•  48 

WF<^TPnRT 

4.75 

2.28 

T 

1.00 

.77 

•  08 

.42 

.20 

T 

WILLIAMSBURG 

5.93 

.61 

1.50 

.10 

.68 

.31 

.02  ■ 

.29 

.01 

.57 

.06       • 

71       .02 

.01 

1*04 

WILLIAMSTOWN 

5.58 

.25 

.78 

.36 

.84 

2.00 

1.30 

•  05 

WILLOW    LOCK     13 

2.78 

.32 

.30 

.70 

.05 

.03 

.45 

•  16 

.09 

.18 

.50 

WOLF    CREEK    0AM 

3.30 

,01 

.58 

.07 

.06 

.12 

.0<> 

•  06 

.25 

.63 

.29 

•  59 

.58 

.02 

WOCIDRURV    LOCK    i. 

2,89 

.55 

.24 

1.98 

•  02 

•  05 

.05 
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Table  S 

D 

AI 

LY 

TI 

cw 

[PE 

:m 

w 

UR 

ES 

KENTUCKY 
JULY  1993 

Day 

0<  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

-1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

96 
68 

96 

73 

92 

73 

90 
67 

85 
68 

90 
69 

86 
62 

88 
63 

BO 
53 

81 
53 

83 
51 

85 

53 

87 
59 

89 
58 

91 
57 

89 
66 

81 
59 

81 

70 

87 
55 

92 

57 

85 
68 

84 

71 

87 
54 

85 

51 

86 

56 

90 
55 

93 
56 

93 
65 

94 
56 

97 
58 

98 
70 

68.4 
63>9 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

97 
72 

96 
69 

87 
72 

91 
67 

89 
69 

91 
69 

86 

71 

88 
65 

78 
60 

76 
56 

80 
54 

82 
55 

85 
59 

85 
60 

88 

60 

89 
67 

69 
72 

87 
72 

88 
59 

94 
66 

95 
65 

88 
68 

87 
58 

82 
66 

67 
65 

90 
61 

94 
54 

95 
64 

99 
69 

98 

58 

96 
72 

88.9 
65.3 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

93 
62 

93 
66 

94 

63 

90 
65 

88 
64 

93 

70 

88 
67 

86 

61 

86 
63 

80 
51 

83 
48 

85 
50 

85 
53 

87 
54 

90 
54 

88 
65 

87 
66 

84 
66 

93 
54 

90 
55 

68 
66 

89 
57 

87 
55 

89 

67 

91 

57 

92 

68 

94 
59 

95- 
58 

95 
53 

95 
64 

93 
52 

89.4 
51.1 

BAROSTOWN  S  J  PBEP  SCH 

MAX 
MIN 

96 
70 

95 

71 

95 
73 

94 
68 

89 

67 

94 
69 

84 
67 

90 
64 

87 
56 

80 
55 

83 
50 

86 
52 

87 

58 

89 
56 

93 
67 

92 
67 

89 
68 

86 

55 

90 
53 

93 
56 

92 
69 

91 
71 

86 

65 

86 

64 

67 

55 

95 

55 

92 
57 

95 

64 

100 
72 

97 
59 

97 

70 

90.6 

63.7 

BAXTER 

MAX 

MIN 

91 
62 

92 
63 

89 
66 

89 
66 

87 
70 

87 
70 

90 
69 

89 

64 

85 
66 

80 
53 

78 
52 

81 
53 

83 
55 

81 
55 

84 
58 

66 
67 

86 
66 

85 
67 

85 
57 

88 
67 

90 
66 

39 

67 

60 
67 

85 
.59 

87 
57 

89 
60 

90 
61 

90 
51 

92 

53 

93 
57 

88 
68 

86.7 
52.9 

BEAVER  DAM 

MAX 

MIN 

96 
72 

96 

75 

95 

71 

83 
68 

96 

74 

98 

78 

92 

72 

92 

72 

86 
63 

83 
56 

85 
63 

86 
55 

90 
60 

91 
60 

91 
63 

89 
66 

65 
59 

88 
71 

92 
67 

92 

56 

92 

72 

86 

73 

88 
68 

92 

53 

92 
52 

94 
64 

95 
66 

95 
53 

96 
64 

98 
70 

97 
72 

91.4 
66.1 

BENHAM 

MAX 
MIN 

93 
60 

96 

63 

90 
65 

90 
60 

94 

63 

90 
63 

92 

67 

85 
68 

88 
65 

81 
51 

80 
47 

83 
-.9 

82 
48 

82 
50 

86 
59 

86 
62 

89 
55 

68 
62 

89 

60 

90 
52 

90 
62 

99 
68 

85 
68 

85 

58 

88 
53 

91 
66 

92 

58 

93 
69 

94 
62 

95 
65 

94 
55 

88.9 
60.1 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 

75 

92 

69 

90 
65 

85 
69 

93 
69 

83 
69 

87 
70 

81 
59 

78 
53 

81 
61 

84 
65 

83 
60 

85 
62 

88 
57 

86 
68 

82 
69 

83 
70 

90 
53 

92 
55 

90 
65 

81 
68 

84 
67 

85 
64 

88 
57 

91 
58 

92 

50 

96 
64 

99 
67 

97 

71 

94 
74 

87.7 
64.6 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
68 

96 

77 

96 
70 

92 
68 

96 

73 

96 
70 

84 
72 

90 
70 

84 
62 

84 
58 

63 
64 

89 
55 

87 
63 

88 
62 

90 
63 

64 
70 

82 
70 

85 
69 

90 
66 

92 

70 

67 
72 

89 
72 

69 
68 

91 
65 

89 
62 

94 
60 

94 
63 

96 
63 

97 
66 

99 

72 

94 
74 

90.5 
65.7 

BURGIN  DIX  DAM 

MAX 
MIN 

95 

69 

95 

73 

95 

74 

91 
68 

88 
75 

93 

70 

86 
69 

90 
66 

88 

59 

80 
54 

83 
62 

86 
54 

86 
60 

87 
56 

90 
58 

89 
68 

66 

70 

83 

67 

90 
54 

93 

54 

92 

66 

66 
70 

88 
67 

88 
54 

89 

57 

92 

69 

94 

51 

95 
55 

95 
59 

98 

70 

98 
72 

90.0 
64.9 

CAHPBELLSVILLE 

MAX 

MIN 

94 
66 

93 
69 

95 
69 

90 
65 

90 
65 

95 
72 

85 
67 

90 
67 

85 
56 

80 
53 

84 

48 

87 
51 

88 
59 

88 
56 

90 
56 

67 
65 

81 
65 

65 
67 

93 
52 

93 
64 

90 
67 

88 
67 

SB 
54 

88 
59 

89 

54 

93 
56 

93 
68 

99 
59 

96 
63 

94 
65 

97 
72 

89.8 
62.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

96 

70 

100 
72 

90 
73 

94 
64 

88 
69 

92 
69 

86 

61 

90 

61 

83 
53 

78 
55 

83 
52 

85 
53 

87 
60 

88 
56 

91 
58 

90 
63 

82 

70 

81 
58 

89 

57 

92 
55 

88 
69 

84 
71 

67 
57 

82 

54 

86 
64 

93 

57 

95 

59 

95 
66 

95 
69 

98 
67 

98 
72 

89.3 
64.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

9l> 
69 

97 
72 

95 

71 

90 
68 

90 
67 

95 

70 

87 
65 

91 
62 

87 
53 

80 
62 

83 

47 

88 
49 

88 
55 

90 
57 

93 
64 

92 
65 

86 
59 

86 
69 

92 

53 

94 
65 

92 

57 

86 
57 

88 
64 

88 
52 

88 
54 

93 
52 

94 
52 

95 
61 

97 
66 

96 
51 

99 

70 

90.8 
61.9 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
61 

89 
66 

91 
66 

87 
64 

85 
69 

90 
69 

80 
68 

85 
67 

78 
56 

77 
50 

78 
49 

82 
51 

82 
56 

83 
63 

86 
55 

86 

67 

81 
59 

79 
55 

68 
53 

91 
54 

87 
56 

79 
70 

83 
53 

84 
59 

87 
52 

87 
59 

89 
69 

93 
59 

93 

54 

93 
56 

93 

67 

85.7 
61.7 

COVINGTON  M  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

69 

94 

70 

88 
68 

90 
63 

87 
66 

86 
66 

84 
60 

85 
63 

79 
53 

78 
56 

83 
62 

86 
54 

87 
59 

87 
59 

92 
64 

69 
69 

79 
59 

80 
68 

88 
55 

94 
56 

94 
59 

83 
68 

87 
54 

84 
59 

88 
57 

90 
56 

91 
52 

94 
71 

93 
72 

95 

71 

97 
74 

88.0 
64.0 

CYNTHIANA  1  NNE 

MAX 
MIN 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

95 

70 

93 

73 

95 
73 

94 
67 

88 
69 

85 
68 

92 
69 

84 
68 

89 
58 

80 
55 

79 
53 

82 
65 

85 
60 

86 
57 

86 
60 

90 
62 

89 

70 

79 

70 

84 

63 

88 
65 

91 
68 

89 

70 

83 
57 

87 
55 

85 
57 

88 
60 

92 
61 

95 
64 

95 
56 

96 

70 

95 

73 

68.3 
64.7 

FARMERS 

MAX 

MIN 

96 
68 

95 
66 

95 

71 

92 

66 

92 
66 

94 

70 

93 
69 

90 

64 

88 

55 

78 
51 

81 
47 

85 
49 

84 
54 

86 

54 

90 
56 

88 
65 

90 
68 

93 

70 

90 
56 

94 
53 

94 

64 

87 
68 

88 
62 

88 
59 

90 
52 

94 
56 

95 
55 

97 
61 

98 
64 

99 
59 

98 
67 

91.0 

61.7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

97 
74 

96 

78 

94 

77 

94 

71 

98 
77 

96 
75 

90 
73 

90 
69 

85 
65 

82 
59 

85 
69 

87 
56 

90 
64 

92 
62 

91 
66 

90 
68 

85 
70 

88 
70 

93 

71 

92 

71 

83 

71 

87 
71 

88 

71 

91 
57 

92 
67 

93 
63 

96 
51 

98 

67 

98 

70 

100 

74 

99 

73 

91.6 
68.7 

FRANKFORT  LOCK  ^ 

MAX 
MIN 

99 
67 

95 

71 

98 
72 

95 
69 

92 

70 

90 
69 

95 

65 

89 
64 

90 
56 

82 
55 

80 
52 

84 
52 

86 
54 

87 
56 

88 
66 

92 
68 

90 
57 

85 
66 

93 
55 

94 
57 

89 
69 

86 
66 

81 
65 

91 
66 

87 
66 

89 
56 

95 
56 

97 
59 

97 
67 

97 

59 

99 
69 

90.7 
62.9 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

MIN 

96 
64 

95 
73 

93 

71 

89 
68 

93 
74 

94 
71 

86 
70 

90 
69 

85 
61 

79 
63 

86 
55 

86 

57 

87 
60 

87 
58 

89 
60 

86 

70 

83 
70 

84 
66 

90 
69 

93 

72 

88 
72 

88 
73 

85 

70 

88 
63 

87 
61 

92 

64 

92 
61 

93 
61 

94 
66 

95 

70 

94 
72 

89.2 
66.2 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

100 
72 

101 
77 

98 
76 

99 

77 

98 
78 

100 

77 

96 
64 

96 
68 

84 
66 

85 
55 

87 
51 

90 
53 

93 

68 

91 
69 

94 
63 

89 
68 

88 
71 

91 
56 

94 
66 

96 

66 

90 
72 

93 

73 

89 
66 

94 
51 

93 
65 

95 
66 

97 
59 

98 

61 

98 
62 

101 
71 

101 

71 

94.2 
66.3 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

90 

70 

96 
68 

89 

71 

92 
65 

88 
66 

92 

70 

88 
69 

89 

65 

79 
57 

77 
52 

81 
61 

85 
51 

85 
56 

86 

57 

91 
68 

92 

53 

89 
59 

83 
65 

90 
64 

95 

65 

96 
68 

88 
70 

87 
64 

83 
60 

88 
64 

94 
57 

94 
52 

95 
66 

98 
67 

90 
66 

95 
68 

89.2 
63.0 

GREENSBUR6 

MAX 
MIN 

95 
69 

94 

70 

96 
72 

95 
69 

95 
69 

91 
71 

96 

72 

83 

70 

91 
62 

82 
53 

81 
50 

83 
52 

87 
60 

86 
57 

88 
59 

90 
61 

88 

70 

80 
70 

85 
66 

92 

57 

92 

70 

90 
72 

87 
69 

87 
63 

89 

57 

88 
59 

93 
61 

91 
52 

94 
64 

98 
69 

96 
70 

89.8 
64.7 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

95 
71 

98 
76 

97 
67 

90 
65 

95 
73 

95 

77 

95 
71 

90 

70 

82 
63 

82 
58 

85 
53 

85 
53 

89 
60 

88 

68 

90 
60 

90 
66 

87 
53 

89 
56 

92 

55 

92 

68 

89 
69 

86 
70 

68 
57 

90 
63 

90 
63 

95 
96 

96 
59 

97 
63 

96 
69 

97 
71 

97 
72 

91.2 
69.3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
67 

90 
70 

91 
67 

87 
68 

92 

72 

85 
69 

88 
69 

87 
61 

80 
53 

81 
51 

85 

53 

84 

57 

87 
56 

88 
56 

88 
62 

86 
59 

81 
70 

90 
64 

94 
66 

94 
56 

83 

69 

89 
55 

88 
50 

89 
56 

92 

57 

94 

58 

99 

60 

96 

64 

99 

66 

96 

69 

89.3 
63.1 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

97 
73 

97 
77 

96 

74 

90 
68 

97 
76 

98 

78 

91 
68 

94 
70 

85 
59 

83 
57 

86 

54 

88 
56 

91 
62 

92 

61 

91 
61 

88 
68 

65 

70 

89 
69 

92 
68 

92 
69 

84 

70 

89 
71 

89 

68 

90 
56 

90 
65 

91 
58 

94 
59 

93 
66 

99 

69 

97 
72 

98 
73 

91.4 
66.9 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

95 

72 

100 

74 

100 
74 

93 
70 

96 

75 

100 
80 

98 
71 

90 
68 

92 

65 

92 

56 

85 
61 

89 
55 

86 
67 

89 
64 

90 
65 

88 
69 

65 
70 

90 
68 

90 
70 

92 

70 

90 
72 

82 

74 

90 
72 

90 
54 

99 
61 

95 
60 

96 
60 

98 
70 

98 
69 

98 
70 

98 

70 

92.6 
67.5 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

95 
62 

94 
65 

90 
65 

90 
64 

90 
65 

92 

69 

91 
69 

85 
67 

86 
62 

80 
51 

80 
49 

81 
53 

88 
52 

83 

54 

86 
57 

88 
63 

87 
62 

91 
62 

80 
56 

90 
54 

92 
62 

91 
66 

83 

65 

86 

67 

88 

54 

91 
99 

92 
62 

93 
60 

94 
64 

96 
65 

97 
69 

S8<7 
61.3 

HOPK I NSV I LLE 

MAX 
MIN 

100 
72 

98 

75 

101 
73 

99 
67 

97 
72 

99 
74 

99 

73 

98 
71 

93 
65 

89 
57 

84 
59 

86 
58 

89 
61 

90 
62 

91 
64 

91 
68 

87 
69 

87 
67 

90 
68 

90 
69 

90 
70 

89 
71 

89 
69 

89 

64 

94 
63 

91 
59 

99 

64 

97 
63 

99 
66 

98 
71 

101 
73 

92<8 
67<0 

INEZ 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 
68 

92 
67 

91 
68 

88 
67 

92 

70 

90 
71 

91 
65 

80 
60 

SO 
54 

83 

51 

85 
53 

82 
5S 

87 
54 

91 
59 

90 
66 

89 
65 

89 

70 

90 
66 

94 

54 

9« 

64 

88 
68 

87 
66 

87 
60 

86 
56 

94 
60 

95 
60 

97 
61 

98 

63 

98 
65 

97 
68 

90.2 
62.9 

I RV I NGTON 

MAX 
MIN 

93 
73 

96 

76 

86 
74 

92 
69 

90 
69 

96 

71 

87 
67 

92 
68 

82 
58 

80 
55 

83 
54 

85 
54 

87 
61 

88 

61 

90 
60 

87 
68 

83 

70 

67 
72 

91 
58 

92 
69 

87 

72 

87 
72 

88 
65 

86 

66 

86 
61 

92 

97 

93 

58 

99 

65 

96 
68 

98 
70 

98 
74 

89.9 
66.0 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

95 

70 

97 
73 

96 
70 

90 
60 

90 
71 

95 
76 

85 
70 

91 

71 

82 
60 

83 
56 

89 
55 

88 
55 

89 
65 

90 
61 

90 
63 

90 
68 

61 
66 

86 
71 

87 
67 

91 
68 

89 

71 

89 
71 

87 
67 

89 
64 

89 
60 

93 
98 

94 
60 

99 
65 

97 
69 

93 
70 

98 
73 

90.0 
66.0 

LEXINGTON  MB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

95 
73 

96 

75 

91 
70 

90 
69 

87 
68 

93 
69 

86 
66 

87 
64 

78 
58 

77 
57 

80 
55 

83 

58 

84 
6S 

89 
64 

89 
64 

88 
71 

78 
69 

81 
67 

89 
67 

96 
69 

89 
69 

82 
70 

86 
67 

S3 
62 

88 
60 

90 
66 

92 
63 

94 
69 

96 
73 

9« 

74 

98 
74 

88.0 
66.6 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

MIN 

96 
74 

98 

78 

93 
74 

92 

70 

91 
68 

93 

70 

88 
67 

89 
68 

80 
60 

80 
60 

85 
56 

88 
68 

89 
63 

91 
63 

93 
62 

91 

70 

85 

70 

83 
69 

91 
67 

95 
72 

90 

70 

89 
71 

89 
68 

86 
66 

90 
61 

93 

60 

95 

60 

99 
68 

96 
71 

98 
71 

98 
79 

90.9 
67.1 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

92 

77 

97 
78 

90 
76 

89 
73 

89 
68 

92 

69 

85 
68 

87 
70 

78 
65 

79 
61 

82 
61 

85 
63 

86 

67 

88 

68 

91 
68 

89 

74 

81 

71 

83 

71 

89 

70 

91 

74 

87 

73 

S3 
73 

87 
72 

83 

70 

69 
65 

94 
64 

93 
67 

94 
74 

99 
76 

97 
77 

96 

77 

88.4 
70.3 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

99 
73 

98 
76 

94 
72 

95 
70 

97 
75 

98 
76 

88 
72 

94 
69 

85 
66 

85 
57 

86 

65 

90 
59 

8« 
64 

90 
98 

92 

61 

88 
68 

89 

70 

94 

70 

93 
69 

91 
69 

89 
72 

89 

71 

88 
69 

93 
64 

93 
68 

96 
63 

96 
58 

9S 
69 

97 
69 

98 
71 

100 
71 

92.9 
67.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

»4 

74 

96 

78 

93 
71 

93 
69 

96 

77 

95 

80 

90 
72 

89 
72 

87 
62 

83 
»6 

85 
63 

87 
53 

89 
61 

90 
58 

88 
64 

86 

67 

86 
70 

89 
68 

92 
68 

91 
69 

86 
70 

S7 
71 

88 
69 

90 
65 

90 
65 

93 

57 

94 
99 

93 
69 

99 
66 

97 
73 

97 
7» 

90.6 
66.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

94 
66 

95 
73 

98 
70 

90 
67 

91 
71 

95 

75 

92 
70 

90 
69 

91 
56 

82 
52 

83 
47 

86 
50 

87 
58 

88 
96 

89 
98 

88 
67 

82 
69 

87 
70 

90 
62 

90 
69 

87 
70 

88 

70 

68 

92 
60 

89 

57 

93 

55 

94 
59 

99 

1 

96 
63 

98 
«7 

97 
72 

90.9 
63.6 
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Table  5  -  Conlinued 

D 

AI 

LY 

TI 

■M 

[PE 

:Ri 

\T 

UR 

ES 

KENTUCKY 
JULY  1953 

Day 

Of  Month 

i 

1 

Station 

' 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

e'^ioT 

1 

1 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

»1 

2B| 
1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

> 
< 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

91, 
53 

91 
65 

92 
65 

90 
53 

89 
57 

93 
69 

84 

67 

88 
66 

80 
62 

79 
52 

80 
49 

85 
51 

85 
53 

86 
54 

89 
54 

88 
54 

35 
66 

61 
67 

90 
66 

93 
64 

91 
64 

62 
66 

66 
66 

37 

57 

91 
53 

92 

58 

93 

60 

95 
56 

97 
61 

96 
63 

96 
55 

88.6 
61,5 

MAYFIELO  2  S 

MAX 

MIN 

100 
75 

99 
75 

95 

71 

96 
69 

98 
75 

98 
77 

92 

71 

92 
68 

90 
66 

82 
58 

86 
55 

90 
60 

38 
66 

90 
58 

88 
52 

37 
70 

87 
69 

91 
69 

92 
66 

91 
69 

65 
70 

68 
71 

88 
69 

93 
65 

93 
59 

93 
56 

95 
63 

95 
65 

96 

70 

97 
73 

95 

74 

92.0 
57.9 

MAY5VILLE  DAM  33   • 

MAX 
MIN 

9A 

71 

94 
65 

95 

70 

86 

65 

90 
64 

85 
69 

89 

64 

84 
52 

85 

55 

76 
53 

76 
51 

30 
55 

82 
57 

84 
57 

85 
59 

90 
61 

37 
66 

85 
69 

61 
58 

39 
66 

91 
66 

92 
67 

80 
66 

31 
59 

81 
54 

84 

68 

69 
58 

91 
56 

93 
66 

94 

62 

95 
55 

86.7 
62.2 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

92 

92 

67 

89 
66 

87 
67 

89 
68 

94 
70 

89 
69 

87 
68 

82 

65 

82 
50 

83 
50 

33 
52 

84 
55 

86 
52 

87 
66 

86 
67 

37 
57 

66 
69 

38 
65 

92 
55 

90 
66 

87 
69 

86 
67 

39 
59 

90 
56 

91 
51 

91 
52 

93 
61 

94 
66 

92 
66 

93 
63 

88.5 
63.0 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

95 
68 

97 
71 

93 
73 

90 
56 

36 
68 

93 
57 

90 
55 

91 
63 

83 
55 

79 
53 

83 
51 

85 
54 

86 
56 

87 
58 

90 
50 

91 
59 

84 
69 

84 
66 

90 
53 

96 

55 

94 
69 

92 

65 

90 
60 

90 
61 

88 
56 

94 
69 

95 

59 

96 
65 

98 
67 

96 
69 

100 
70 

90.6 
63.0 

MURRAY 

MAX 
MIN 

99 
72 

101 
76 

95 
72 

99 

70 

101 
75 

102 
74 

88 
74 

93 
69 

90 
56 

85 
55 

37 
52 

90 
56 

89 
66 

91 
58 

90 
63 

38 
69 

90 
71 

94 
59 

94 
68 

93 

70 

82 
73 

91 
71 

89 
59 

93 
64 

93 

67 

96 

69 

98 
52 

97 
52 

101 
56 

102 
73 

102 
72 

93.6 
67.2 

0WENS8OR0  2    W 

MAX 
MIN 

95 

99 
75 

97 

75 

91 
68 

97 
75 

98 
30 

93 
70 

93 
71 

88 
62 

86 
58 

90 
58 

92 

57 

93 
64 

92 
63 

92 
52 

92 
68 

65 

69 

87 
69 

93 

68 

94 
71 

85 
71 

86 
72 

92 

69 

93 
56 

95 
68 

97 
57 

99 
56 

99 

67 

97 
68 

100 
72 

100 
76 

93.3 
67.3 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
76 

98 
78 

94 
75 

94 
72 

97 
76 

98 
79 

89 
72 

92 

71 

85 
62 

85 
57 

86 

64 

86 
60 

88 
63 

91 
53 

89 
65 

37 
70 

86 
72 

91 
72 

94 

72 

39 

71 

34 
73 

87 
72 

66 

70 

92 
66 

92 

70 

94 
65 

97 
61 

97 
63 

95 
68 

97 

77 

97 
77 

91.5 
69.3 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

95 
72 

96 

79 

97 

75 

94 

71 

94 

74 

96 

73 

96 

73 

90 

71 

92 
55 

84 
57 

83 
56 

86 
59 

88 
64 

90 
61 

90 
54 

91 
57 

39 
71 

37 
70 

91 
70 

93 

70 

92 

73 

85 
71 

86 

70 

90 
56 

92 

71 

93 
64 

94 
60 

97 
67 

98 
66 

99 
59 

101 
73 

92.0 
63.1 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

95 
71 

94 
72 

91 
70 

92 
69 

88 
72 

92 
74 

?l 

88 

73 

83 
68 

82 

57 

83 

55 

86 
57 

86 
59 

86 
62 

90 
62 

90 
66 

86 
65 

77 
70 

90 
69 

94 
69 

93 

70 

86 
70 

69 
69 

38 
64 

91 

59 

91 
64 

93 
63 

96 

65 

97 
69 

96 
72 

97 
73 

89.5 
66.3 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

99 
71 

100 
74 

95 
69 

96 

58 

98 
69 

97 
74 

87 

73 

94 
69 

86 
63 

87 
55 

88 
54 

91 
53 

90 
56 

93 
56 

92 
64 

68 
65 

67 
70 

92 
65 

92 
66 

94 
67 

88 
65 

92 
69 

90 
68 

94 
52 

96 
62 

97 
65 

99 
55 

98 

60 

99 
63 

101 
71 

101 
71 

93.6 
54.6 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
72 

93 

74 

92 
65 

87 

70 

85 
70 

91 
69 

83 

70 

87 
59 

78 
54 

79 
51 

80 
64 

83 
59 

82 

56 

84 

57 

87 
59 

86 

71 

81 
71 

82 
62 

89 
70 

91 
67 

87 
59 

82 
67 

86 

64 

84 
55 

84 
58 

90 
59 

92 
53 

94 
67 

95 

71 

96 

74 

86.9 
64.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

9» 

70 

100 
76 

96 

65 

94 
68 

96 
72 

96 

76 

86 

74 

92 

73 

83 

61 

84 

54 

85 

51 

87 
64 

89 

58 

91 

58 

92 
64 

88 

55 

88 
69 

86 

71 

92 

66 

92 

66 

88 

71 

88 

71 

86 
58 

92 

52 

91 

62 

93 
56 

93 
60 

94 
61 

97 
63 

99 
71 

99 

71 

91.5 
65.5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

MIN 

96 
72 

94 
73 

95 
74 

95 
70 

89 
72 

88 

69 

94 
69 

88 
68 

89 
62 

79 
60 

78 
55 

82 
55 

84 
61 

88 
63 

89 
52 

90 
69 

37 
69 

82 

70 

85 
66 

89 
69 

92 

71 

83 
70 

85 
66 

37 
63 

86 
60 

89 
56 

92 
56 

93 
64 

94 
66 

97 
66 

97 
72 

89.1 
56.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

9'> 
67 

97 
76 

94 
67 

90 
57 

95 
72 

95 

75 

84 
72 

89 
70 

82 
60 

81 
53 

84 
51 

85 

53 

85 
62 

88 
61 

89 
53 

87 
70 

84 
70 

85 

70 

90 
66 

92 
63 

66 
72 

85 
73 

37 
69 

90 
63 

89 
62 

91 
50 

92 

54 

93 

63 

95 
65 

97 
65 

94 
73 

69.5 
65.9 

SHELBYVILLE  2  H 

MAX 
MIN 

94 
71 

95 

73 

92 

74 

91 
68 

87 
71 

92 
69 

85 
55 

87 
68 

30 
65 

80 
55 

86 
53 

88 
56 

90 
61 

90 
58 

93 
60 

91 
69 

83 

70 

79 
59 

90 
65 

92 
63 

85 
69 

83 
71 

86 
66 

84 

64 

89 
67 

92 

58 

94 
59 

96 
57 

97 
70 

98 
69 

98 

71 

89.3 
65.4 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

91 

90 
66 

91 
69 

87 
55 

85 

71 

91 
72 

81 
68 

86 
58 

82 

61 

76 
53 

78 
50 

83 
64 

82 
60 

83 

54 

86 
55 

86 
66 

80 
70 

80 
63 

37 
62 

89 
59 

37 
67 

80 
70 

63 
64 

84 
60 

86 
55 

90 
69 

90 
59 

92 

59 

93 

64 

93 
56 

91 
69 

85.9 
62.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

97 
6* 

95 
71 

95 
71 

92 
67 

94 
70 

94 

71 

84 
73 

90 
68 

83 
63 

82 

55 

84 
55 

88 
58 

88 
52 

89 
58 

92 

61 

88 
58 

84 
59 

85 
68 

93 
64 

94 
67 

92 

70 

88 
71 

88 
69 

90 
52 

90 
60 

93 

51 

95 
62 

95 

60 

95 
66 

96 
72 

95 

71 

90.6 
65.4 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

97 
71 

96 

68 

87 
71 

92 

54 

88 
68 

90 
69 

84 
65 

89 
58 

85 

55 

78 

54 

83 
63 

83 
55 

87 
69 

87 
60 

85 
61 

92 
61 

89 

60 

80 
62 

90 
66 

92 

67 

91 

67 

83 
70 

88 
55 

83 
60 

82 
65 

93 
55 

94 
62 

96 

68 

97 

68 

98 

70 

98 

67 

88.9 
63.0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

94 
62 

93 
62 

93 

70 

91 
55 

90 
55 

92 

68 

86 
60 

86 

58 

81 
50 

80 
48 

82 

50 

81 
52 

86 
54 

90 

55 

90 
56 

91 
65 

89 
58 

90 
70 

90 
65 

94 
62 

95 
53 

92 
62 

88 

67 

88 
63 

87 
52 

90 
56 

90 

67 

93 

56 

96 
66 

96 
52 

98 
66 

89.7 
59.9 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

94 
64 

94 
69 

82 
68 

88 
65 

86 
67 

95 
72 

89 
74 

87 
68 

81 
68 

79 
54 

81 
66 

85 
54 

83 
69 

86 
62 

88 
58 

85 
67 

83 
58 

32 
59 

90 
52 

94 
56 

90 
68 

83 
71 

85 
70 

88 
51 

91 
51 

90 
62 

91 
63 

93 
53 

94 
66 

96 

69 

84 
59 

87.5 
64.3 

WILLIAMSTOWN 

MAX 

MIN 

96 

72 

96 

71 

96 
72 

92 
66 

90 
72 

88 
67 

90 
61 

85 
64 

89 

53 

80 
55 

88 
56 

84 
59 

85 
64 

86 
64 

86 

64 

86 
66 

89 
66 

80 
70 

82 
57 

90 

70 

93 

70 

91 
68 

83 
70 

86 
51 

86 

59 

87 

61 

91 

64 

93 
69 

95 
72 

96 
73 

96 
73 

86.8 
65.6 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

93 

70 

95 

70 

93 
70 

93 
70 

92 

70 

92 

74 

96 

71 

81 
70 

89 
65 

81 
56 

80 
55 

83 
55 

87 
60 

86 
58 

88 
50 

88 
54 

82 
69 

78 
69 

84 
67 

92 

70 

93 

70 

90 
71 

86 

70 

86 
60 

88 
56 

90 
62 

93 

64 

93 

63 

95 
54 

98 
64 

94 
72 

89.0 
65.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  ..  • 

BDRGIR  DIX  DAM 
WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.20 
0 

.30 
15 

.21 

1 

.09 
10 

.27 

7 

.35 
44 

.20 
2 

.25 
29 

.13 

1 

.10 
10 

.14 
2 

.31 
13 

.32 
3 

.29 
21 

.14 
0 

.06 
17 

.24 

4 

.13 
6 

.21 
0 

.31 
38 

.21 
0 

.41 
23 

.15 
0 

.41 
38 

.22 
0 

.26 
22 

.18 
0 

.23 
18 

.24 
0 

.24 
16 

.19 
0 

.24 
34 

.16 
1 

.12 
18 

.06 
I 

.04 
23 

.14 

1 

.14 
13 

.12 
0 

.24 
11 

.23 
0 

.27 
14 

.19 
0 

.26 
20 

.12 

1 

.17 
9 

.24 
0 

.31 
30 

.23 
0 

.27 
10 

.20 
0 

.27 
15 

.21 

1 

.26 
12 

.24 
0 

.29 
13 

.20 
0 

.26 
19 

.25 
0 

.28 
10 

.16 

1 

.18 
5 

6.00 
26 

7.34 
576 

8«*  r*f«r«i>c*  I 
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STATION  INDEX 


Station 


ADO I  SON  DAM  45 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHORAGE 

A SMC AMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBCURVILLC 

SARPSTOWN  S.J.  PREP  5CH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BURGIN  DIX  0AM 
BURKESVILLE 

BURNS  IDE 

CADIZ  LOCK  E 
CAHP8ELLSV1LLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

C0M8ERLAN0  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CVNTHIANA  1  NNE 

DANVILLE 

DAVELLA 

DELPHI A  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  E 

DUNHOR 

DUmVILLE 

DYER 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMIN6S8URG 
FLEHINGSeURG  P.  0. 
FORO  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

GLENDALE 

GOLDEN  POND  6  N 

GRANT  DAM  36 

GRAYSON 

GREENSeuRG 

6REENS8URG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVrLLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HERNDON 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

H006ENVILLE  NAT  PARK 

HCPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTGN 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 
LAURA 
LEITCHFIELD 


0031 
0043 
0063 
0095 
0155 


0490 
0595 
0611 
0619 
0624 


1206 
1256 
1345 
1439 
1611 

1631 
1704 
1722 
1601 
1655 

1969 
1998 
2003 
2040 
2053 

2132 
2139 
2180 
:  23S8 
2366 

2374 
2391 
2445 
2469 
2526 

2775 
2791 
2903 
2906 
2953 

2961 
3026 
3036 
3046 
3052 


3295 
3356 
3391 
13430 

|3435 

3443 
3451 
3539 
3652 
3709 

3714 
3741 
3762 
3798 


3821 
3637 
3699 
3929 
3994 

4093 
4134 
4165 
4196 
4255 

4369 
4414 
4620 
4642 
4703 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 


BOYO 
KNOX 
NELSON 
HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 


MERCER 

CUMBERLAND 

PULASKI 


TAYLOR 
CARROLL 
MUHLENBERG 
BULLITT 

HICKMAN 

MADISON 
ADAIR 
WHITLEY 
BOONE 

WHITLEY 

HARRISON 

HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 
FLOYD 
OHIO 
MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIOGE 
LYON 
METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROHAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 


SCOTT 
HENRY 
BARREN 
BARREN 
HARDIN 

TRIGG 
BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

GARRARD 

MARTIN 

GRAYSON 


37  25 
36  58 
36  51 


39  03 

37  12 
37  13 

37  48 
36  47 
36  59 


36  41 

37  47 

37  06 
36  58 
39  04 

36  50 

36  23 

38  25 

37  39 


36  40 
36  09 
36  25 
36  25 


36  34 

36  48 

37  49 
37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 
37  53 
37  33 

37  10 

37  58 
37  01 
37  37 
37  45 
37  29 


86  34 
86  16 
85  08 
82  43 

85  33 

82  26 
62  36 

83  53 

86  28 
83  20 


82  35 
04  43 
85  22 

84  37 

87  58 

85  21 
65  11 
67  07 
65  40 


84  19 
84  18 

84  18 
84  46 
62  32 


64  56 
66  13 
86  05 

65  37 

82  21 

64  20 


37 

00 

85  55 

00 

85  55 

37 

36 

85  55 

36 

88  00 

38 

38 

82  57 

37 

85  30 

37 

85  30 

38 

37 

62  51 

37 

12 

87  12 

88  30 
64  43 

82  59 

85  44 
87  30 

83  22 
82  32 

86  17 

63  23 
62  56 

B4  38 
68  16 

64  35 
82  26 

66  16 


635 


Obser- 
vation 
time 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HCMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  OAFFARO 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CITY  BOWLING  GREEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
C.  W.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  PRICE 
8ERNHE1M  FOUNDATION 

WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B.PICKETT 
CIVIL  AERO.  ADM. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


CONS. 


KY  DEPT  I 

MARSHALL 

CARL  F,  SHIRLEY 

R.  P.  COLOIRON 

BERTHA  DE  LONG 

RALPH  R.  8EALL 
HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  L.  HUFF 
N.  D.  GIVENS 

LINNIE  0.  TARTER 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 

FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

JOE  W.  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EMILY  M,  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  W.  BELL 

FISH  (,   WLDLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  1.  STATEN 
MRS.  MELL  M.  LINGLE 
MRS.  ADA  L.  COX 

CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  R.  LOVELL 
CLEATUS  E.  ERINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 


BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 


7A  TVA-679 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
BA  ELIZABETH  WATTS 
MID  ERNEST  L.  WRIGHT 
7A  NEWELL  F.  SMITH 


MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  I SON 

HUGH  J.  CARROLL 
TVA-37»-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 
GEORGE  0.  LITSEY 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5  6 
3 

CLOSED  7/53 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 


Obser-              1 

Station 

i 

County 

1 

^ 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

M 

-.d 

0 

2 

t 

S 

tables 

S 

fi 

J 

J 

U 

A 

£  1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

47A6 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

J  (- 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  55 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

3 

C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

37  t*5 

64  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

LOCKPORT  LOCK  2 

i.B57 

HENRY 

38  26 

84  56 

485 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4682 

CLARK 

37  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

c 

LONDON  3  SW 

4693 

LAUREL 

37  06 

84  08 

. 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

36  07 

82  37 

584 

BA 

JULIUS  M.  RANKIN 

c 

LOUISA  2 

4q(,6 

UWRENCE 

36  07 

82  37 

600 

7A 

FRED  PERRY 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

7  38  13 

85  40 

666 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

7  |36  11 

86  44 

465 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

-, 

36  17 

85  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

38  15 

85  46 

467 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  56 

88  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALCWE 

2  3  6 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

MID 

WILLARD  E.  FOSTER 

c 

MAOISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

435 

5P 

7A 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  5 

c 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

66  06 

600 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

63  43 

650 

6P 

NORA  S.  WHITE 

2  3  6 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

66  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

3 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

68  36 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  3B 

83  42 

524 

6A 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

3 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

36  36 

84  16 

- 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

c 

MIDOLESBOBO 

5369 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

6P 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5 

7 

MIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

SNEEO  C.  FRIAR 

c 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

- 

eA 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLEBSBURG 

6430 

BOURBON 

36  16 

84  09 

_ 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

c 

MILLERSTOWN 

6438 

GRAYSON 

3 

37  27 

86  03 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MONTI CELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

64  51 

910 

E.  0.  COOPER 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5556 

ROWAN 

36  11 

63  26 

770 

MID 

H.  C.  HAGGAN 

c 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

* 

36  04 

63  56 

930 

6P 

6P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFORDVILLE 

6664 

HART 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3 

c 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

36  18 

83  11 

752 

MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

c 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

380 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  56 

84  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSflORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  6 

7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

67  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACK EN 

37  04 

88  46 

410 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

86  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

88  35 

344 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

c 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

666 

5P 

6P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

63  42 

999 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

67  53 

629 

5P 

$P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

63  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6605 

MADISON 

3  7  44 

84  18 

1086 

8A 

8A 

THCKAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

67  16 

364 

6A 
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C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66  53 

690 

6P 

WM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

66  64 

576 

7A 

TVA-483 

3 

SADIEVILLE  2  SSW 

7074 

SCOTT 

36  23 

84  34 

MID 

ROY  MARSHALL 

c 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

65  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  6 

7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

C 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

6'.  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

63  05 

MID 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

37  45 

63  04 

900 

ESTILL  fl.  SCOTT 

3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  6 

^ 

SESREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

360 

SP 

SEBREE  WATER  WORKS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

66  47 

355 

7A 

TVA-709 

3 

c 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

86  16 

625 

6P 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

85  44 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

66  16 

662 

^ID 

F.  W.  SIMPSON 

c 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

fiP 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

8A 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

64  29 

FAYE  PAULINE  SMITH 

3 

c 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

65  43 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURIREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  40 

_ 

TVA-664 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

65  09 

MID 

R.  C.  DEOMAN 

c 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

36  02 

86  20 

4B9 

7A 

DEWEY  HARRIS 

3 

TCMPKIN5VILLE 

8060 

MONROE 

3.6  42 

66  41 

699 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

c 

TOMPKINSVILLE  2 

8065 

MONROE 

36  42 

85  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144 

TRIGG 

36  45 

86  05 

350 

rVA-680 

3 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

624 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  67 

356 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

MADISON 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

S7  58 

65  10 

550 

7A 

<RS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

6259 

LEWIS 

18  39 

83  21 

525 

6P 

:0RP5  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBURG  6  E 

8486 

LINCOLN 

S7  22 

84  34 

1215 

=RANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6551 

MORGAN 

J7  55 

83  15 

BOO 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

8567 

OLDHAM 

98  29 

66  29 

475 

3E0RGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

8706 

WHITLEY 

36  44 

64  10 

960 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

HILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

38  38 

84  34 

967 

6A 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  3  5 

7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

83  50 

646 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

565 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

6824 

BUTLER 

37  11 

86  38 

504 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 
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REFERENCE  NOTES 
le  ladex  ouaber  coluan  of  the  Station  Index  are  aselgoed  on  a  state  basis.   There  «111  b«  no  dnpllcai 
Laae,  such  aa  12  SSt,  Indicate  distance  Id  alles  and  direction  froa  the  post  office, 
iz  are  In  local  standard  tlae. 


onaberB  within  a  state. 


Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  1b  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

■onthly  and  seasonal  snovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aontbs  will  be  carried  In  the  JQae  Issue  of  this  bulletin. 
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Degree  days  are  based  < 


Sleet  aad  hall  were  lacloded  1 
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and  7:30  A.N.  E.S.T.   WTI  BQDIV  Id 


I  Tablei 
la 


3,  6,  7  1 
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distribution  unknown. 
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Aaount  Included  In  following  aeasureaent,  tl 
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Adjusted  to  a  full  aonth. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  la  the  Station  Index  the  letti 

Hourly  Precipitation  Data. 
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Includes  total  for  previous  aonth. 
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0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


The  most  significant  feature  of  the 
month' s  weather  was  the  unusually  small 
average  precipitation.   The  amount  of 
1.54  inches  is  the  fourth  smallest  since 
1889  and  the  least  since  1943  for  the 
month  of  August.   The  temperature  av- 
eraged just  slightly  above  normal  but 
periods  of  unusually  warm  weather  were 
detrimental  to  farm  prospects.   Drought 
became  well  established  in  most  of  the 
western  half  of  the  state,  seriously 
affecting  pastures  and  supply  of  stock 
water  and  reducing  yields  of  other  crops. 
Summer  storms  were  generally  absent  al- 
though isolated  electrical  storms  did 
account  for  one  fatality  and  some  pro- 
perty damage.   There  was  also  one  drown- 
ing as  a  result  of  a  flash  flood  in 
Woodford  County. 

The  warm  humid  weather  of  the  end  of  the 
preceding  month  continued  through  the  4th 
with  daytime  readings  consistently  in  the 
middle  and  upper  90' s  and  minimums  general- 
ly near  70.   Hopkinsville  in  the  western 
section  recorded  mazimums  in  excess  of  100° 
on  3  days  during  this  period.   Cooler  air 
moving  southeastward  across  the  state  on 
the  5th  brought  a  temporary  end  to  the 
above  normal  readings  and  90"  temperatures. 
The  cooler  air  persisted  through  the  11th 
with  daytime  temperatures  returning  to  the 
90' s  again  at  most  stations  by  the  after- 
noon of  the  12th.   Sunny  skies  and  typical 
mid-summer  warmth  continued  until  cooler 
air  overspread  the  state  on  the  16th  and 
17th.   Cool,  dry  air  dominated  the  weather 
through  the  22nd.   Many  stations  recorded 
minimums  in  the  upper  40' s  and  low  50' s 
during  this  period  with  most  localities 
reporting  their  lowest  temperature  for  the 
month  on  the  19th  or  20th.   A  steady  rising 
temperature  trend  beginning  on  the  23rd 
culminated  in  record  heat  at  the  close  of 
the  month.   Shelbyvllle  recorded  100°  or 
above  the  last  5  days,  and  at  Louisville 
new  daily  high  temperature  records  were 
set  on  the  last  3  days,  exceeding  pre- 
vious readings  for  those  dates  covering  an 
81-year  period.   The  mean  temperature  for 
the  state  was  76.0°  which  is  0.2°  above 
normal.   The  monthly  mean  temperatures 
ranged  from  78.8°  at  Fords  Ferry  Dam  50 
and  Mayfield  2  S  to  72.5°  at  Barbourville. 
The  highest  temperature  reported  in  the 
state  was  104°  at  Golden  Pond  8  N  on  the 
16th;  the  lowest  was  44°  at  Farmers  on  the 
19th  and  20th  and  Manchester  4  SE  on  the 
20th. 

Rainfall  was  extremely  variable,  ranging 
all  the  way  from  practically  nothing  to 


over  6  inches.   As  a  rule  the  greater  part 
of  the  rain  occurred  during  the  first  eight 
days.   While  precipitation  of  varying  In- 
tensity was  reported  from  one  location  or 
another  on  13  days  during  the  month,  av- 
erage daily  amounts  of  .01  or  more  were  re- 
corded on  only  4  days  which  is  less  than 
1/2  the  number  of  normal  days  with  .01  or 
more  rainfall  in  the  month  of  August.   By 
the  middle  of  the  month  drought  conditions 
had  become  established  in  most  of  the 
western  half  of  the  state.   No  rain  of 
consequence  fell  in  that  area  after  the 
8th.   Widely  scattered  thundershowers  were 
reported  at  mcst  stations  in  central  and 
eastern  counties  on  the  1st  and  2nd  but  no 
rain  fell  in  counties  west  of  Bowling  Green, 
Interaction  between  cool  air  and  the  warm 
hiunid  air  overlying  the  state  brought 
agriculturally  significant  rainfall  to  most 
of  the  state  on  the  4th,  5th,  and  again  on 
the  7th  and  8th,   Following  these  periods, 
measurable  rain  was  not  recorded  at  any 
location  with  the  exception  of  some  areas 
in  south-central  and  southeastern  counties. 
The  average  precipitation  for  the  state  was 
1.54  inches  trtiich  is  2.13  inches  below 
normal,  making  this  month  the  fourth  driest 
August  on  record.   "Die  total  amounts  re- 
corded at  the  various  locations  ranged  from 
6.22  inches  at  Keene  2  N  in  Jessamine  County 
to  0.08  inch  at  Albany  in  Clinton  County. 
The  heaviest  rainfall  in  any  one  day  was 
5.40  inches  at  Keene  2  N  reported  on  the 
4th. 

Lack  of  rainfall  and  high  temperatures 
during  the  month  lowered  prospects  of  most 
growing  crops  in  the  state.   Many  pastures 
were  almost  gone  by  the  end  of  the  month  in 
the  western  half  of  the  state  and  farmers 
were  having  to  feed  hay  and  other  roughage 
intended  jfor  use  in  the  winter.   Stock 
water  was  becoming  a  problem.   The  hot,  dry 
weather  was  farcing  maturity  of  crops  pre- 
maturely and  thereby  reducing  yield  pros- 
pects.  In  the  eastern  half  of  the  state 
conditions  were  somewhat  better  although 
pastures  were  getting  short  and  were  be- 
ginning to  burn.   Dry  weather  and  high  tem- 
peratures hastened  maturity  of  tobacco  and 
by  the  end  of  the  month  was  causing  some 
leaf  burn  in  the  field.   As  a  result,  cut- 
ting and  housing  of  tobacco  started  earlier 
than  usual.   Most  of  the  early  planted  corn 
was  far  enough  along  to  escape  serious  damage 
from  the  weather  conditions  but  late  planted 
acreage  was  damaged  severely.   Early  cuttings 
of  alfalfa  and  clover  were  exceptionally  good 
throughout  the  state.   However,  the  prospects 
for  late  hay  in  the  dry  areas  were  very  slim. 
W.S. 
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80.4 

104 

52 

2.74 

0.0 

12 

1901 

75.5 

101 

50 

5.12 

0.0 

7 

1902 

75.6 

103 

45 

2.48 

0.0 

8 

1903 

75.5 

100 

49 

3.27 

0.0 

8 

1904 

75.2 

100 

45 

2.64 

0.0 

9 

1905 

75.7 

99 

42 

3.82 

0.0 

10 

1906 

77.4 

99 

45 

4.37 

0.0 

10 

1907 

74.8 

99 

48 

4.27 

0.0 

6 

1908 

76.3 

104 

49 

2.79 

0.0 

7 

1909 

76.9 

104 

45 

2.60 

0.0 

6 

1910 

74.0 

100 

46 

2.72 

0.0 

10 

1911 

76.2 

106 

45 

4.03 

0.0 

13 

1912 

73.7 

98 

43 

4.71 

0.0 

7 

1913 

78.0 

108 

44 

2.81 

0.0 

12 

Temperature 

Precipitation 

S-i 

Year 

S. 

■^a 

a- 

s 

j3 

1 

S 

fl 

■^  s 

■S 

a 

S 

S: 

<  s 

zS 

1914 

76.0 

100 

49 

5.94 

0.0 

14 

1915 

71.3 

100 

42 

6.29 

0.0 

9 

1916 

77.0 

101 

47 

4.25 

0.0 

8 

1917 

73.9 

100 

•12 

3.49 

0.0 

7 

1918 

80.2 

111 

50 

3.18 

0.0 

8 

1919 

75.0 

104 

47 

3.49 

0.0 

13 

1920 

73.4 

98 

43 

5.80 

0.0 

10 

1921 

76.0 

101 

48 

5.28 

0.0 

6 

1922 

75.2 

101 

47 

2.43 

0.0 

12 

1923 

75.4 

99 

43 

6.03 

0.0 

12 

1924 

76.5 

103 

43 

3.00 

0.0 

7 

1925 

76.5 

106 

44 

1.47 

0.0 

5 

1926 

77.3 

101 

51 

7.51 

0.0 

14. 

1927 

71.1 

97 

43 

2.88 

0.0 

8 

1928 

77.0 

101 

54 

4.33 

0.0 

11 

1929 

74.0 

100 

37 

2.06 

0.0 

6 

1930 

76.5 

1X3. 

42 

2.25 

0.0 

7 

1931 

74.9 

102 

45 

5.36 

0.0 

12 

1932 

76.5 

103 

43 

4.25 

0.0 

7 

1933 

74.7 

99 

51 

3.26 

0.0 

8 

1934 

76.6 

104 

46 

4.76 

0.0 

10 

1935 

77.0 

105 

42 

4.22 

0.0 

9 

1936 

81.1 

lOS 

43 

2.22 

0.0 

6 

1937 

78.0 

100 

53 

3.63 

0.0 

9 

1938 

78.0 

101 

52 

4.25 

0.0 

10 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

a 

1 

< 

II 

11 

is 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

75.3 
76.0 
76.9 
74.9 
78.1 

76.3 
75.5 
70.7 
79.6 
74.9 

75.3 
71.9 
76.0 
76.3 
76.0 

99 
102 
105 
104 
106 

104 
103 
96 
106 
105 

97 
93 
103" 
103 
104 

43 
45 
44 
42 
42 

43 
40 
-2fi. 
53 
47 

48 
37 
39 
40 
44 

2.88 
3.57 
3.13 
6.56 
1.32 

5.45 
2.47 
4.42 
3.89 
2.13 

4.54 
4.78 
3.17 
3.45 
1.54 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

T 

T 

T 

8 
8 
8 
11 
_4_ 

10 
6 
8 
9 
5 

12 
11 

7 
9 
4 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
AUGUST    1953 


Temperature 

Precipitation 

If 

1 

is. 

m 
• 

1 

J 

1 

• 
& 

1 

No.  ol  Days 

1 

Db. 

1 
1 

s 

1 

Snow. 

SlMlHall 

No.olI>«T< 

Station 

Max. 

Mln. 

-3 

3 

1 

• 

& 

11 

1 

i 
s 

■;l 

.•1 

Vii 

al 

=  5 

=  4 

§1 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  *  SW 

93.4 
91.9 
95.1 
91.9 
92.0 

60.9 
65.6 
61.6 
60.9 
62.4 

77.2 
78.8 
78.4 
76.4 
77.2 

.6 

-  .2 

-  1.2 

102 
100 
104 
101 
101 

31 
31 
16 
31 
31 

51 
55 
49 
49 
51 

20 
21 
21 

20 
21 

0 
0 

0 
0 

0 

22 

19 
25 
21 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.36 
.37 
.44 
.84 
.43 

-  2.74 

-  2.32 

-  2.65 

-  2.66 

.30 
.34 
.39 

.70 
.27 

8 

e 

6 

4 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
2 

4 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  I  SE 
MAYFIELD  2  S 

92.4 
93.7 
91.8 
92.0 
93.0 

63.0 
63.5 
63.5 
62.6 
64.6 

77.7 
78.6 
77.7 
77.3 
78.8 

.5 
-   .9 

.8 

99 
102 
102 

100 
102 

2 

1 

31 

31 

31 

50 
56 
54 
52 
55 

20 

9+ 
20 
20+ 

9 

0 
0 
0 

23 
22 
19 
23 
24 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.89 
.86 
2.28 
.46 
.83 

-  2.51 

-  1.30 

-  2.55 

.83 
.68 
1.25 
.23 
.57 

5 

a 

7 
8 
4 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

3 

4 
2 

1 

1 

2 
0 

1 

0 
0 

1 

0 
0 

MURRAY 

OWENSeORO  2  W 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

94.2 
93.4 
90.8 
92.6 
93.9 

62.7 
63.4 
66.0 
64.7 
61.6 

78.5 
78.4 
78.4 
78.7 
77.7 

.6 
2.3 

-   .8 
.1 

102 
102 
100 
101 
102 

1  + 
31 
31 

1 
15  + 

52 
53 
56 
55 
54 

20+ 

19 
20+ 
20 
19 

0 
0 
0 

0 

23 
21 
18 
20 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

° 

0 
0 
0 
0 
0 

1.79 
•  36 

1.B7 

1.30 

.54 

-  1.53 

-  2.95 

-  2.1b 

-  2.97 

1.42 
.27 
.92 

.53 
.54 

8 
8 
7 

5 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 

3 
5 
3 
1 

1 
0 
2 
2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

RUSSELLVILLE 

93.3 

61.3 

77.3 

.2 

102 

31 

49 

20 

0 

23 

0 

° 

0 

.38 

-  2.75 

.38 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

77.9 

.87 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

! 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BURG  IN  DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 

88.  9M 

91.9 

90.5 

91.8 

90.8 

60.  8M 
60.3 
63.5 
60.4 

57.7 

74.  9M 
75.1 
77.1 
75.1 

74.3 

.1 

1.0 
-  1.2 

100 
102 
100 
102 
102 

31 
31 
31 
31 
31 

50 
49 
53 
49 
48 

20 
20 
20 
20 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
20 
18 
20 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.00 
.55 

3.00 
.95 

1.94 

-  2.64 

-  1.04 

-  2.91 

.72 
.51 

1.67 
.48 

1.26 

8 
5 

16 
5 

17 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

4 
2 
5 

4 
7 

1 

1 
2 

0 

1 

0 
0 
2 
0 

1 

CARRQLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  8  AIRPORT      R 

DANVILLE 

FRANKFORT  LOCK  4 

89.9 
91.7 
89.3 
90.5 
91.7 

60.5 
58.3 
62.5 
61.5 
60.2 

75.2 
75.0 
75.9 
76.0 
76.0 

2.4 

1.3 

.4 

100 

101 

99 

98 

101 

1  + 
31 
29 

1  + 

1 

49 
45 
49 
50 
50 

19+ 

19+ 

19 

20 

19+ 

0 

1 

0 

17 
20 
17 
18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.99 
1.68 

.31 
1.14 
1.73 

-  2.61 

-  3.03 

-  2.46 

-  1.79 

.60 
1.23 
.21 
.60 
.73 

3 

4 
8 
3 
8 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

I 

0 
0 
0 

3 
5 

4 
5 
6 

1 
1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

69.9 
90.3 
91.3 
92.2 

88.7 

62.3 
60.5 
62.7 
63.4 
63.8 

76.1 
76.4 
77.0 
77.8 
75.3 

.8 

1.8 
1.9 

98 

99 

103 

101 

99 

15+ 

31 

31 

31 

31 

53 
48 
52 
65 
54 

20 

20 

19 

19+ 

19+ 

0 

0 
0 
0 

19 
20 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.38 
1.83 
1.96 
.63 
2.44 

-  2.26 

-  1.32 

-  3.06 

-  .93 

1.49 
.73 
.74 
.32 

1.49 

17 
9 

4 
23 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

S 
5 
4 
4 
5 

1 

2 
2 
0 
2 

1 

0 
0 
0 

1 

LOUISVILLE  WB  AP           R 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

90.8 
88.7 
91.8 
90.2 
90.8 

63,7 
67.5 
69.5 
60.4 
63.0 

77.3 
78.1 
75.7 
75.3 
75.9 

1.2 

1.2 

-   .4 

.1 

101 

101 

100 

99 

98 

31 
31 
15+ 
31 
3  + 

65 
58 
47 
51 
48 

19+ 

19+ 

20 

19 

20 

0 
0 
0 

0 

20 
14 
19 
19 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.23 
1.36 
2.07 
1.62 
1.01 

-  2.83 

-  1.96 

-  2.37 

-  2.06 

.19 
.76 
.75 
.74 
.52 

7 
7 

22 
5 

22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
8 

4 
3 

0 
2 
2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

90.9 
88.4 
90.8 
89.5 
91.1 

62.5 
59.4 
61.4 
54.3 
62.4 

76.7 
73.9 
76.1 
76.9 
75.8 

1.3 
1.9 

102 
97 
99 
99 
99 

31 
31 
31 
31 
17 

62 
49 
50 
65 
54 

19 
20 
20 

9+ 
20+ 

0 
0 
0 

17 
16 
19 
19 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0° 

1.84 
2.07 
1.19 
1.61 
1.06 

-  1.68 

-  2.10 

.72 
1.30 

.63 
1.08 

.62 

8 

5 

1 

3 

17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

4 
6 
3 

4 

1 
2 

1 

1 
1 

0 

1 

0 

1 

0 

DIVISION 

76.1 

1.46 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

87.8 
87.3 
87.7 
90.0 
91.0 

62.5 
57.6 
50.0 
58.6 
61.6 

76.2 
72.6 
73.9 
74.3 
76.3 

-   .4 
1.3 

100 
100 
95 
101 
102 

31 

31 

30+ 

31 

31 

61 
47 
52 
46 
46 

19 
20 
20 
20 
20 

1 

2 
0 

14 
13 
15 
18 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.89 
2.89 
1.28 
1.16 

1.40 

.22 

-  2.77 

2.23 
.89 
.80 
.44 
.66 

4 
17 
17 

3+ 

1 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

3 
6 

4 

3 
2 

1 
0 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2  SW 
pEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

87.5 

90.1 
89.5 

58.0 

57.1 
58.8 

72.8 
M 
M 
73.6 
74.2 

-    .4 

96 

101 
102 

31 

31 

30 

46 

44 
46 

20 

19+ 
19+ 

0 

7 
4 

15 

17 
17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.68 

2.40 
3.49 
1.46 

-   .97 

.63 

.73 

2.08 

.76 

4 

2  + 

3 

1 

.0 

.0 
T 
.0 

0 

0 
0 
0 

6 

8 

7 
6 

1 

2 
2 

1 

0 
0 

1 

0 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

90.5 
89.9 
92.5 
91.1 
85.9 

60.0 
57.7 
60.2 
56.0 
59.9 

75.3 
73.8 
76.4 
73.6 
72.9 

.2 
-  2.5 

99 

99 

101 

101 
97 

30 
31 
31 
31 
31 

47 
47 
46 
44 
48 

20 
20 
20 
20 
20 

0 

1 
1 

19 
17 
23 
19 
8 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.30 
2.52 
1.68 
.50 
5.19 

-  2.01 
1.18 

1.25 

1.60 

.50 

.40 

2.83 

4 
17 
12 

5 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
7 
2 
B 

1 

1 
1 
0 

3 

1 
1 

0 
0 

1 

MIDOLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

90.7 
91.4 
90.7 
89.8 

59.3 
60.7 
63.5 
60.8 

75.0 
76.1 
77.1 
75.3 

.5 

1.3 

.1 

-   .5 

98 
102 
100 

98 

30  + 
31 
29  + 
31 

50 
50 
62 
60 

20 
21 
20 
19+ 

0 
0 
0 

20 
20 
19 
17 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

.94 
2.35 
2.42 

.82 

-  3.23 

-  1.71 

-  1.77 

-  3.04 

.40 

.87 

1.15 

.67 

4 
4 
2 

5 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

S 
S 
7 

0 

1 
2 
1 

0 
0 

2 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

91.1 
89.5 

56.2 
51.2 

73.7 
75.4 

-   .8 

103 
99 

31 
31 

45 
51 

20 
20 

1 

0 

20 
18 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.00 
1.22 

-  3.50 

.49 
.60 

4 
5 

.0 
.0 

0 
0 

8 
8 

0 
1 

0 
0 

DIVISION 

74.6 

2.08 

T 

STATE 

76.0 

.2 

1.S4 

-  2.13 

T 

Sm  Raiwmc*  Notw  Following  SuttoD  butex 
-  84  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


■3 

Day  of  month 

Station 

S 

1 

2  1 

3 

4 

5  1 

6 

^1 

8  1 

9 

10  I  U  1  12 

13  1  14  1  15 

16   17  1  18 

19  1  20  1  21 

22 

23  1  24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30 

31 

ADOISON  DAM  A5 

l.»7 

.35 

.27 

.85 

AOOLPHUS  1  N 

.9i 

.03 

.55 

.27 

.05 

.04 

ALBANY 

.OS 

.08 

ALtEN 

2.00 

.36 

,30 

.61 

.05 

.75 

ANCHORAGE 

1,00 

T 

7 

,02 

.20 

T 

.72 

.06 

ASHCAHP 

1.6<. 

,30 

.19 

.24 

.91 

ASHLAND  DAM  29 

3.69 

.12 

T 

2.23 

.56 

.62 

.36 

T 

BARBOURVILLE 

7.69 

,24 

.30 

.40 

.35 

.89 

•  71 

BARDSTOWN  5  J  PREP  SCH 

.65 

.61 

.04 

BAXTER 

1.2a 

.40 

.06 

.80 

BEAVER  DAM 

.36 

.02 

.30 

.04 

BENHAM 

1.16 

7 

.01 

.44 

.07 

.05 

.15 

T 

.44 

BEREA  COLLEGE 

l.to 

.66 

.55 

.07 

.12 

T 

BEREA  WATER  WORKS 

2.10 

•  13 

1.25 

7 

.46 

.02 

.04 

.20 

T 

T 

BOWLING  GREEN 

1.0* 

.60 

.26 

.04 

.12 

T 

T 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

I.IS 

,76 

.19 

.06 

.12 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

3.00 

1.12 

.06 

.19 

«06 

1.57 

T 

BRENT  0AM  36 

.99 

.29 

.04 

.02 

.50 

.14 

T 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

.57 

.29 

.23 

.05 

BURDINE  2  NE 

2.t3 

.05 

.40 

1.25 

.20 

.25 

.30 

BURGIN  DIX  0AM 

.95 

T 

.13 

7 

.46 

T 

.28 

.06 

BURKESVILLE 

1.38 

T 

.07 

.71 

.02 

.23 

T 

.09 

.01 

T     T 

.03   T 

.22   T 

CADIZ  LOCK  E 

1.17 

.52 

.60 

.02 

.03 

CAMP8ELLSV1LLE 

l.9« 

.09 

.03 

,24 

.16 

.14 

.03 

1.25 

-T 

CARROLLTON  LOCK  1 

.99 

.50 

i04 

.45 

T 

CLERMONT  1  SSE 

1.68 

T 

.08 

.19 

1,23 

.15 

T 

T 

.03 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

.78 

,11 

.06 

.56 

.05 

COLUMBIA 

1.66 

.45 

.06 

.72 

T 

.43 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1.68 

.63 

.02 

.21 

.36   ,12 

T 

.34 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

.31 

T 

T 

7 

.01 

.07 

.21 

.02 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PR 

.70 

.36 

.24 

.10 

CVNTHIANA 

».07 

T 

T 

.18 

2.83 

.07 

.44 

.03 

.02 

CVNTHIANA  2  SW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_     -     - 

_     _     - 

-     -     _ 

- 

DANVILLE 

1.14 

,11 

.02 

.60 

.05 

.34 

.02 

T 

T 

DELPHI*  I  E 

- 

- 

- 

- 

- 

DEMA 

2.33 

.45 

.53 

.35 

1.00 

DEWEY  0AM 

2.*0 

.73 

.15 

.73 

.37 

.15 

.22 

.02   .03 

DUNDEE  BASRtTTS  FORO  BR 

.52 

T 

.25 

.05 

T 

.22 

OUNMOR 

.60 

.60 

OUNNVILLE 

4.32 

1.60 

.28 

.25 

.68 

.51 

EDOYVILLE  LOCK  F 

.27 

.08 

*13 

.03 

.03 

EDMONTON 

1.71 

.18 

1,29 

.12 

.12 

ELKHORN  CITY 

2.18 

.24 

,04 

.06 

.01 

.15 

.02 

.32 

1.24   .04 

.06 

FALMOUTH 

2.24 

.61 

,04 

7 

.96 

T 

.26 

.34 

•  03 

FARMERS 

3.49 

.05 

,11 

2.08 

.04 

.76 

.43 

.02 

FLEMINGSBURO 

2,73 

,51 

.22 

.67 

.61 

.63 

.09   T 

FORO  LOCK  10 

2,50 

1,52 

T 

r 

.10 

.43 

7 

.45 

FORDS  FERWY  DAM  50 

,37 

7 

.34 

.03 

T     T 

FRANKFORT  LOCK  * 

1,73 

,02 

.07 

.72 

.73 

.07 

.12 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.25 

T 

.25 

FREEBURN 

.94 

.22 

.31 

.29        .12 

FRENCHBURG 

1.48 

,30 

,02 

.32 

.75 

.04 

.05 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.55 

.02 

.85 

.57 

.11 

GEST  LOCK  3 

2.13 

T 

.61 

,10 

.45 

.96 

•  01 

GLASGOW 

2,04 

.03 

,90 

.03 

.20 

.50 

.38 

GLASGOW  WKAY 

2.38 

.32 

,05 

.15 

1.49 

.37 

GLENDALE 

,64 

,03 

.02 

,48 

.11 

GOLDEN  POND  8  N 

,^4 

,02 

.39 

•  03 

GRANT  DAM  38 

.73 

.73 

T 

T 

GRAYSON 

1.48 

.75 

.05 

,09 

,07 

7 

.45 

.07 

T 

GREENSBURG 

1.63 

.10 

.55 

.05 

.73 

.40 

GREENSBURG  HI  WAY  61  BR 

1,18 

.10 

.34 

.11 

.34 

•  29 

GREENUP  OAH  30 

2.35 

.06 

.51 

.70 

,01 

.56 

.27 

.18 

.05 

T     .01 

GREENVILLE  2  W 

.84 

.70 

.14 

T 

HARTFORD  6  NW 

.54 

.06 

.42 

•  06 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.62 

.28 

.05 

.14 

.37 

.04 

.23 

T 

.48 

.03 

HEIDELBERG  LOCK  lU 

2.30 

.05 

1.25 

.29 

.01 

.35 

.35 

HENDERSON  4  SW 

.43 

.27 

.02 

.13 

.01 

T 

HICKMAN  1  E 

.89 

.83 

.01 

.05 

HICKSVILLE 

1.56 

.33 

1.04 

.19 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.98 

.40 

.57 

.23 

.53 

.02 

.17 

.06 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

2,52 

.10 

.22 

.30 

.20 

1.60 

*10 

MOPKINSVILLE 

,86 

.18 

.68 

T 

HYDEN 

1,84 

T 

l.ll 

.20 

•  53 

INEZ 

1.68 

.10 

.40 

.18 

.10 

.20         .50 

.20 

IRVINGTON 

1.96 

,48 

.74 

.70 

•  04 

JACKSON 

.69 

.26 

.09 

T 

T 

T 

T 

T     ,35 

JEREMIAH 

2.99 

,86 

,60 

.52 

.62 

.15 

.24 

KEENE  2  N 

6,22 

5.40 

.35 

T 

.;s 

.24 

.05 

KENTUCKY  0AM 

,26 

.02 

.24 

T 

T 

LANCASTER  ICE  PLANT 

1  ,00 

.61 

.06 

.33 

LAURA 

2,69 

.50 

.60 

.52 

.20 

.06 

.15 

.38 

.26 

LEITCHFIELD 

,53 

,04 

.04 

.13 

T 

.32 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

2,44 

.58 

1.49 

7 

T 

.28 

,02   .04 

.03 

LIBERTY 

1,19 

.03 

,12 

.02 

.38 

7 

.10 

.20 

.22 

.12 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

1.04 

.05 

7 

.49 

r 

.34 

.16 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.84 

.60 

.15 

.33 

.76 

T 

LOUISA  2 

2.37 

.06 

,07 

.08 

1,28 

.26 

.04 

.18 

.08 

T 

•  32 

LOUISVILLE  WS  AP         R 

.23 

7 

r 

.04 

7 

.19 

T 

T     T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.99 

.02 

.01 

.06 

.89 

.01 

LOUISVILLE  we  CITY      R 

1.35 

7 

.60 

.75 

^ 

T     T 

LOVELACEVILLE 

2.26 

.40 

1*26 

.62 

MADISONVILLE  1  SE 

.45 

.16 

.23 

.02 

•  02 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.07 

.07 

.03 

.11 

,35 

.15 

.02 

.59 

.75 

MANCHESTER  *  SE 

.50 

.40 

.10 

MAVFIELD  SUeSTA 

.79 

.31 

.28 

.05 

•  15 

MAVFIELO  2  S 

.63 

.57 

.26 

T 

T 

MAYSVILLE  0AM  33 

5.19 

,17 

2,83 

T 

.34 

.13 

.14 

.59 

.92 

.07 

MC  KEE 

3.67 

T 

,28 

1,10 

.40 

.18 

1.71 

MIODLESBORO 

.94 

T 

.40 

.28 

7 

.04 

.17   .05 

MIOWAV 

...6 

,34 

.23 

.61 

.41 

.07 

MILLERSTOWN 

2.40 

T 

.79 

.2* 

.33 

1.04 

MONT  I CELLO 

.95 

.02 

.44 

.01 

i07 

•  25 

.16 

MOUNT  STERLING 

2,35 

.29 

.38 

.43 

.87 

.38 

MbNFORDVILLE 

.97 

.06 

.03 

.50 

.38 

HURRAY 

1.79 

.37 

U42 

T 

OLNEV 

.13 

.06 

T 

.07 

T 

ONEONTA  OAM  35 

1.98 

.20 

,05 

.98 

.20 

.49 

.06 

T 

OWENSBORO  2  M 

.36 

T 

.06 

.27 

T 

•  03 

0WENS8ORO  DAM  46 

.40 

.12 

.20 

.08 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

1.67 

.72 

.92 

.03 

T     .01 

.19 

PAOUCAH 

1.30 

.53 

.52 

.25 

PAINTSVILLE 

3,60 

.10 

.71 

1.25 

.55 

.53 

.26 

•  20 

PUEVILLE 

2,42 

.02 

1.15 

,06 

.02 

.13 

T 

.04 

1.00 

T 

PI  NEVILLE 

1,47 

.16 

7 

.23 

.02 

1*03   .03 

T 

T 

PRINCETON 

,54 

.54 

RAVENNA  LOCK  12 

,50 

.24 

.26 

RICHMOND  E  STATE  COL 

,82 

T 

.05 

.67 

.09 

•  05 

RUMSEY  LOCK  2 

,75 

.03 

.50 

.22 

RUSSELLVILLE 

.36 

.38 

" 

1 


DAILY  PRECIPITATION 


KEKTUCKY 

Table  3— Continued 

AUGUST  1«S3 

•3 

Day  oi  month 

Station 

■5 

H 

1   1 

2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19   20  1  21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

.39 

.39 

ST  JOHN  BETMLEMEM  ACAD 

1.62 

.73 

.05 

.74 

.10 

SALVISA  LOCK  6 

3.85 

.55 

2.00 

.49 

T 

T 

I 

.56 

•  25 

SALYERSVILLE  2 

2.0^ 

.09   .62 

.05 

.77 

.01 

.01 

.02 

.48 

SCOTTSVILLE 

I. 01 

.04 

•  45 

•  52 

SEBREE  WATER  WORKS 

.82 

.04 

•  i*. 

•  33 

•  29 

•  02 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

1.34 

.11 

1^12 

•  11 

SHELBYVILLE  2  W 

1.64 

•  32 

T 

.32 

.34 

.72 

.12 

T     T 

.02 

SHEPHERDSVILLE 

1.44 

.16 

.09 

.90 

.19 

.10 

SOMERSET  I  N 

2.07 

.30 

.15 

•  52 

•  10 

SPRINGFIELD 

1.80 

.12 

.13 

.92 

T 

.11 

- 

•  47 

•  05 

STEARNS  2  N 

1.26 

.29 

.06 

.40 

•  15 

•  36 

SUMMER  SHADE 

1.19 

.63 

.01 

.23 

.13 

.02 

.17 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

1.02 

.37 

.20 

.30 

.15 

T 

TAYLOKSVILLE 

1.59 

.30 

.11 

.77 

.27 

.02 

.10 

.02 

TOMPKINSVILLE  2 

1.18 

.47 

•  12 

.14 

.13 

•  30 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.48 

.06 

•  69 

.63 

.03 

.07 

TYRONE  LOCK  5 

1.91 

.95 

.82 

.04 

•  10 

UNIONTOWN  DAM  49 

.90 

.OA 

.60 

.26 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.92 

•  81 

T 

.3! 

.50 

.30 

VANBUREN 

1.08 

.07 

T 

.60 

.35 

•  06 

VANCEBURG  DAM  32 

RECORD 

HISSING 

WAYNESBUR6  6  E 

2.25 

.81 

.04 

1.00 

.40 

-EST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.00 

.06 

.14   .23 

•  49 

.30 

.14 

.19 

•  45 

WESTPORT 

1.23 

•  61 

.32 

•  30 

T 

WILLIAMSBURG 

1.22 

•  42 

.06   .01 

.50 

T 

•  05 

.04 

.04 

•  10 

WILLIAMSTOWN 

1.61 

•  13  UOfi 

.40 

WILLOW  LOCK  13 

2.07 

.26 

.53 

.28 

.03 

.97 

WOLF  CREEK  DAM 

1.06 

.36 

.02 

.62 

.06 

WOODBURY  LOCK  <. 

.69 

.12 

.02 

.18 

.37 

IM  Brtwic»  Note  FoUvwbis  SUOob  indm 


Tables 

D 

AI 

LY 

T 

EN 

IPI 

:rj 

\T 

Ufl 

ES 

KENTUCKY 
AUGUST  1993 

1 

J 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

rv 

10 

11 

12  1  13 

14 

15 

16 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

{ 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

70 

93 

70 

96 
71 

88 
71 

82 
72 

79 
63 

87 
61 

80 
64 

76 

57 

84 

57 

87 
61 

-    j; 

69  '  89 
61   63 

91 
62 

92 
60 

92 
62 

82 
63 

82 
66 

83 

51 

83 
60 

B6 
62 

90 
59 

88 
69 

92 

67 

94 
57 

96 
53 

98 
56 

97   98 
62   61 

100 
62 

66 19 
60a8 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 
MIN 

96 
73 

92 
69 

90  1  94 
69  I     70 

92 

70 

78 
67 

85 
66 

82 

65 

78 

60 

84 

58 

86 

63 

92   90 
62   67 

88 
66 

92 
63 

89 
64 

82 
66 

77 
64 

77 

51 

79 
52 

84 
63 

84 
66 

87 
69 

85 
61 

86 
66 

92 
58 

92 

69 

95 

61 

96   99 
66   71 

100 
62 

67.6 
62a5 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
64 

93 

64 

90 
66 

90 
66 

85 
66 

86 
65 

85 
61 

73 
58 

81 

86 
64 

87   89 
63  ,  69 

89 
69 

91 
57 

94 
66 

80 
65 

81 
60 

77 
51 

80 

47 

80 
62 

80 
58 

83 
67 

86 
65 

88 
52 

90 
51 

95 

49 

95 

54 

97   97 
55   54 

100 
98 

87.3 
97,6 

BASOSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

97 
70 

95 
68 

96 
71 

96 

70 

90 
69 

83 

63 

88 
64 

88 
64 

83 

54 

tl 

91 
67 

92   93 
59   61 

93 
62 

97 
56 

95 
61 

84 
66 

84 
59 

83 
63 

86 
49 

88 

51 

89 
69 

91 
60 

93 

56 

95 
55 

96 

57 

96 

57 

100 
58 

99   98 
61   63 

102 
62 

91.9 
60.3 

BAXTER 

MAX 
MIN 

9'. 
69 

90 
67 

92 

67 

91 
69 

90 
70 

86 

67 

85 
67 

85 

64 

81 
61 

75 
55 

83 
66 

86  ;  88 
69  :  60 

91 
60 

91 
61 

92 

57 

94 
67 

80 
53 

83 

66 

60 
62 

62 

64 

86 

56 

85 
59 

85 
66 

87 

63 

90 
65 

90 
55 

93 
55 

92   95 
66   55 

99 
56 

87.7 
60.0 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

99 
71 

98 
71 

100 
72 

97 
74 

86 
71 

87 
63 

93 
62 

84 
65 

82 
56 

87 
60 

92 
56 

92   99 
59   66 

95 
63 

98 
57 

99 
62 

92 
54 

86 

64 

86 
62 

86 

51 

89 
62 

90 
69 

93 

58 

96 
58 

96 

65 

97 
55 

99 
55 

99 
56 

99  101 
60   64 

102 
59 

93.4 
60.9 

BENHAM 

MAX 
MIN 

98 
66 

92 
67 

92 
65 

91 
68 

95 
69 

89 
69 

85 
64 

90 
60 

87 
58 

85 
54 

85 
55 

90  :  92 
66  :  58 

92 

60 

93 
59 

97 
56 

98 
57 

80 
59 

84 
63 

81 
46 

81 
53 

83 
58 

65 
60 

64 
58 

87 
50 

92 

64 

91 

65 

95 
65 

96   99 

55   56 

101 
63 

90.0 
58.5 

BEREA  COLLESE 

MAX 
MIN 

9* 
71 

94 
68 

93 

72 

93 

71 

84 
72 

83 
55 

85 
64 

82 
67 

78 
56 

84 
62 

89 
58 

92  I  93 

60  1  63 

92 
61 

96 
60 

98 
63 

86 
63 

86 
65 

84 
60 

86 

46 

89 
53 

88 

60 

91 
59 

94 

56 

95 
66 

97 
58 

98 
60 

98 
59 

98  100 
63   67 

102 
68 

91.0 
61.9 

eOHLING  &REEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

92 

70 

92 
70 

95 
73 

?; 

86 

70 

85 
67 

90 
69 

85 

61 

81 
58 

85 

61 

89 
69 

92   94 

60   64 

95 
66 

96 
62 

98 
66 

84 
57 

84 
62 

81 

57 

82 

63 

86 
69 

88 
63 

89 
61 

92 

61 

94 
69 

95 

59 

96 
67 

96 
60 

96   97 
62   66 

100 
64 

90.6 
63.9 

BURGIN  DIX  0AM 

MAX 
MIN 

96 

71 

95 

69 

95 
71 

93 
71 

89 
72 

83 
63 

87 
65 

87 
66 

79 
58 

86 

90 
69 

91  i  94 
60  1  62 

94 
63 

96 

60 

98 

53 

86 
66 

84 
57 

84 

61 

85 

49 

89 
53 

90 
57 

91 
56 

94 
61 

95 
62 

96 
54 

98 

54 

100 
56 

100  100 
62   61 

102 
63 

91.8 
60.4 

CAMPBELL SV I LLE 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 

64 

95 
67 

94 

71 

86 
66 

85 
59 

89 
62 

83 

61 

81 
61 

81 
51 

90 
56 

92  i  95 
56  ,  69 

96 
60 

98 
67 

92 
59 

86 
62 

85 
65 

82 

60 

84 

48 

88 
61 

68 
66 

68 
64 

92 

54 

93 

53 

95 
54 

97 
56 

97 
55 

96   96 
56   57 

102 
98 

90.8 
97.7 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

100 
72 

97 
70 

95 

71 

88 
72 

83 
74 

78 
66 

88 
64 

85 
64 

80 
58 

86 
59 

87 
60 

90   93 
60   60 

93 
63 

95 

60 

90 
63 

84 
63 

80 

54 

81 

49 

82 

60 

85 

49 

90 
53 

89 
68 

11 

95 

57 

91 
54 

96 

57 

96 
58 

97   97 
60   61 

100 
61 

89.9 
60.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

95 
69 

97 
71 

96 
69 

96 
72 

85 
70 

83 
64 

90 

61 

89 
64 

80 

54 

88 
54 

91 
56 

92 

67 

89 
64 

93 

60 

97 
56 

96 

60 

88 
65 

84 
53 

83 
46 

82 

46 

83 

47 

91 
56 

92 
66 

93 
54 

95 
53 

97 
52 

98 
53 

100 
55 

100  100 
56   57 

101 
96 

91.7 
98.3 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
66 

90 
63 

93 
65 

91 
69 

84 
69 

84 
67 

as 

62 

83 
61 

76 

57 

82 
52 

88 
54 

89 
66 

90 
58 

90 
58 

92 
66 

95 
66 

80 
63 

82 
59 

79 

61 

81 
46 

85 
63 

78 
59 

85 
68 

87 
52 

90 
62 

91 
52 

92 

55 

93 
55 

95   95 
57   96 

96 
59 

87. 9 
96.0 

COVINGTON  N  e  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 

71 

96 
69 

96 
71 

87 
72 

79 
67 

80 
64 

87 
62 

79 
60 

78 
58 

86 
60 

88 
65 

91 
66 

92 
66 

89 
64 

91 
62 

90 
62 

83 
62 

80 
60 

82 

49 

82 

54 

89 
63 

90 

57 

92 
61 

93 
60 

94 
61 

95 

60 

97 
63 

98 
65 

99   96 

70   67 

98 
67 

89.3 
62.9 

CYNTHIANA  2  SH 

MAX 
MIN 

82 

59 

85 

58 

90 
63 

90 
62 

94 
64 

95 
66 

95 
65 

96 
64 

96 

68 

100  100 
68   66 

100 
69 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

98 

70 

94 
68 

94 

70 

93 

70 

91 
71 

85 
63 

82 
64 

87 
65 

81 
57 

80 

57 

86 
69 

89   91 
60   63 

92 
63 

93 
60 

95 
63 

98 
65 

85 
67 

83 

53 

83 

60 

85 
63 

88 

54 

87 
59 

90 
68 

94 
58 

95 

60 

96  '  97 
61  ;  62 

98   98 
53   65 

98 
65 

90.5 
61.5 

OEMEY  DAM 

MAX 
MIN 

FARMERS 

MAX 
MIN 

95 
68 

93 
66 

94 
66 

93 
68 

88 

70 

82 
60 

87 
62 

86 
62 

81 
57 

86 
56 

88 
67 

92  '   93 
57  1  60 

92 
61 

94 
59 

93 
61 

86 
64 

82 

49 

78 
44 

80 

44 

86 

47 

89 

61 

69 
63 

90 
50 

90 
51 

94 

61 

97 
52 

97 
55 

99   99 
57   55 

101 
58 

90.1 
57.1 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

99 

7* 

99 
75 

94 
75 

97 
77 

85 
71 

86 
63 

94 
66 

86 

67 

83 
58 

85 
62 

92 
63 

89  1  91 
67   69 

94 
66 

95 
64 

92 
69 

83 
68 

84 
63 

83 

59 

87 
69 

89 
56 

89 
65 

92 

53 

97 
63 

96 
63 

95 
62 

98 
62 

97 
63 

99   99 
63   71 

100 
68 

91.9 
69.6 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

101 
71 

97 

71 

97 

71 

98 

71 

91 

71 

90 
64 

11 

87 
64 

84 
58 

79 
59 

87 
59 

89  1  92 
60  1  61 

'94 
65 

95 
60 

97 
60 

95 
64 

85 
66 

84 
60 

84 
50 

83 
50 

88 

50 

91 

55 

91 

57 

94 
57 

96 
56 

97 
56 

98 
57 

98   99 
$9   60 

100 
60 

91.7 
60.2 

GLASGOW  KKAY 

MAX 

MIN 

92 

71 

91 
69 

94 
72 

93 
73 

89 

71 

85 
66 

89 
66 

B« 
66 

81 
55 

85 
61 

91 
58 

90  1  94 
59  1  63 

93 
66 

96 
61 

98 
62 

96 
66 

83 
63 

80 
66 

81 

53 

86 
59 

87 
60 

86 
60 

69 

60 

90 
57 

91 
56 

94   94 
57   59 

95   »« 
61   61 

•8 
62 

69.9 
62.3 

GOLDEN  PONO  8  N 

MAX 
MIN 

100 
72 

100 
73 

100 
72 

99 

74 

92 

71 

90 
60 

96 
62 

94 
68 

84 
54 

90 
56 

93 
56 

94 
61 

97 
65 

96 
66 

101 
57 

104 
67 

91 
67 

85 
68 

86 
67 

87 
62 

91 

49 

88 
60 

93 
60 

96 
59 

98 
57 

100 
65 

99  L  99 
56   56 

100  101 
63   66 

103 
60 

95.1 
61.6 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

95 
67 

93 

67 

94 
68 

92 
69 

88 
71 

80 
66 

87 
64 

83 
64 

79 
59 

83 
56 

88 
61 

93 
60 

93 
62 

91 
62 

93 
59 

91 
62 

81 
63 

11 

78 
46 

81 
46 

85 

47 

88 
50 

88 

64 

90 
52 

91 
61 

94 
62 

97  1  96 

63  1  67 

99  102 
68   57 

101 
59 

69.5 
96.8 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

98 

70 

96 
68 

93 

70 

96 

73 

94 
69 

86 
65 

86 
66 

90 
65 

82 
56 

79 
55 

84 
57 

89   91 
60   62 

95 
64 

94 
60 

98 
62 

98 
67 

83 
63 

83 
62 

81 
48 

S3 
50 

86 
54 

88 
57 

86 
58 

90 
65 

91 
55 

93 
57 

95 

57 

95   95 
58   59 

99 
62 

90.3 
60.5 

GREENVILLE  2    W 

MAX 
MIN 

97 
71 

97 
71 

97 
70 

96 
71 

83 
70 

86 
63 

91 
63 

85 
64 

80 
54 

85 

58 

91 
66 

90 
60 

93 
65 

93 
62 

97 
58 

96 
63 

87 
60 

85 

64 

84 
64 

85 
49 

89 

54 

90 
60 

91 

59 

95 

59 

95 
52 

95 

56 

98 
57 

99 
57 

99  100 
61   65 

101 
60 

91.9 
60.9 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

95 

94 

94 

68 

91 

67 

92 

69 

90 
71 

85 
67 

87 
65 

87 
64 

79 
58 

85 
54 

89 
59 

91 
58 

93 
60 

92 
60 

95 

58 

97 
69 

92 
66 

83 
56 

82 

49 

83 

47 

88 
52 

85 
66 

88 

58 

90 
63 

93 
52 

94 
52 

95 

54 

97 
56 

98   99 
58   59 

98 

60 

90.5 
60.0 

HENDERSON  1,    SH 

MAX 
KIN 

97 
72 

97 
74 

98 
75 

»4 
75 

85 
68 

84 
64 

92 

64 

84 
65 

84 
56 

88 
58 

90 
57 

88 
64 

94 
64 

95 
62 

98 
62 

92 
63 

86 
66 

85 
63 

84 
52 

87 
53 

88 
51 

89 
61 

92 
69 

95 
59 

96 

56 

97 
58 

97 
56 

98 

60 

98   98 
62   67 

101 
64 

92.0 
62.4 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

98 

7* 

99 
68 

98 

70 

96 
75 

95 
74 

90 
64 

82 
62 

93 
66 

85 
57 

85 
95 

90 
58 

92   93 

60  1  72 

94 
70 

98 
64 

98 
62 

98 
66 

80 
62 

85 
55 

86 

50 

88 

60 

85 
60 

90 
61 

90 
59 

95 
60 

98 

58 

95 
61 

96 
56 

97   99 
96   70 

98 
69 

92.4 
63.0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCM 

MAX 
MIN 

97 
64 

95 
66 

95 
66 

95 
68 

93 
67 

87 
66 

85 
65 

as 

62 

84 
59 

78 
54 

86 
57 

90   92 
55   58 

93 
63 

92 
60 

95 

97 
64 

81 

57 

83 
60 

82 

47 

S3 
49 

86 
55 

85 

55 

66 

55 

67 
49 

92 
50 

94 
53 

94 
53 

95   97 
55   53 

99 
59 

89.9 
97.7 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

102 
73 

101 
72 

100 
73 

99 

73 

101 
70 

87 
64 

91 
65 

98 
66 

84 
56 

84 
59 

89 
57 

90 
62 

94 
67 

95 
66 

99 
61 

99 
61 

100 
67 

86 
66 

83 
57 

S6 
56 

87 
56 

89 
63 

90 
61 

94 
60 

95 
62 

96 
62 

97 
61 

96 
61 

97   97 
63   66 

98 
64 

93.7 
63i9 

INEZ 

MAX 

MIN 

97 
67 

97 
67 

96 
65 

90 
64 

90 
65 

92 

66 

94 

67 

95 
68 

88 

65 

87 
64 

90 
65 

94 
66 

96 

67 

97 
68 

95 

68 

96 
67 

86 

66 

82 

64 

82 
46 

84 
46 

88 
49 

89 

53 

91 
55 

92 

54 

92 

52 

94 
53 

96 

53 

97 
56 

99  100 
57   57 

101 
99 

92.5 

60.2 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

96 
72 

95 

70 

95 
75 

93 
75 

87 
72 

84 
66 

89 
64 

84 
65 

82 
56 

85 
59 

89 
58 

91 
62 

9» 
64 

94 
65 

97 
61 

93 
66 

83 
66 

82 

59 

82 
52 

83 
54 

87 
54 

91 
60 

91 
61 

95 
58 

95 
59 

96 
60 

98 
59 

98 
60 

98  100 
64   66 

103 
63 

91.3 
62.7 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

94 
71 

95 

70 

96 
73 

97 
74 

87 
69 

86 
66 

92 
65 

85 
63 

82 

58 

87 
59 

91 
60 

93 
63 

96 
69 

96 
66 

100 
63 

96 
66 

84 
66 

86 

63 

85 
56 

85 
56 

88 
56 

87 

61 

90 
61 

93 

61 

95 
60 

95 
62 

97 
60 

99 
61 

99  100 
64   65 

101 
64 

92.2 
63.4 

LEXINGTON  NB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

97 
72 

95 

70 

96 
70 

89 

71 

82 
66 

SO 
63 

84 
65 

79 
63 

76 
58 

86 
59 

90 
64 

89 
66 

91 
6« 

90 
67 

92 
63 

92 
67 

82 
63 

79 
56 

80 
64 

80 
54 

84 
56 

88 
61 

86 
60 

91 
61 

91 
54 

94 
62 

96 
64 

96 
68 

98   97 
69   68 

99 
67 

86.7 
63.8 

LOUISVILLE  KB  AP 

MAX 
MIN 

95 
73 

96 
72 

97 
74 

90 
75 

82 

68 

SI 
66 

89 
64 

81 
63 

80 
60 

85 
60 

91 
62 

91   94 
64   67 

93 
66 

95 
63 

91 
66 

85 
66 

82 

58 

83 

84 
55 

88 
55 

90 
60 

92 

62 

94 
60 

95 
60 

96 
61 

98 
62 

100 
62 

99   96 
64   66 

101 
69 

90.8 
63.7 

LOUISVILLE  MB  CITY 

MAX 
MIN 

94 
75 

94 
74 

95 

77 

88 
73 

81 
70 

79 
68 

88 
68 

81 
65 

78 
62 

84 
65 

88 
67 

89   90 
68   71 

91 
72 

94 
69 

88 
70 

83 
66 

80 
60 

79 

58 

82 

58 

85 
59 

88 
64 

89 
66 

90 
66 

92 
66 

93 
66 

96 
67 

97 
69 

97   97 
71   73 

101 
72 

86.7 
67.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

98 
71 

99 
72 

97 
72 

96 
72 

89 
70 

l\ 

95 
63 

89 
65 

83 
59 

90 
58 

88 
61 

86   94 
62   69 

97 
65 

99 
62 

97 
66 

86 
69 

84 
66 

84 
66 

86 
64 

90 
56 

83 
62 

89 
63 

92 
62 

94 
62 

95 

60 

94 

60 

92 
58 

94   07 
60   67 

102 
66 

91.6 
63.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

97 
72 

96 

74 

97 
74 

95 

78 

94 
72 

89 
64 

92 
65 

92 
67 

81 
58 

85 
60 

90 
58 

90 
63 

93 
65 

94 
63 

97 
60 

97 
63 

87 
66 

85 
66 

84 
66 

86 
62 

88 
52 

90 
59 

91 
59 

94 
60 

95 
57 

91 
56 

95 

57 

95 
59 

96 
50 

97 
66 

100 
62 

92.0 
62.6 

S««   r«f«r«BC«   netca   fotlovlac  Btstloa   lutoz 

-  87  - 


TdblvS-ConHniMd 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
AUGUST  195S 

DarOiMoirth 

25 

26 

< 

Slolioii 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

9* 
TO 

9* 
68 

96 

71 

95 
73 

88 
70 

85 
63 

91 
64 

88 
63 

81 
55 

86 

54 

92 
66 

93 
67 

94 
61 

96 
63 

98 
59 

100 
61 

86 

63 

85 
60 

84 
61 

85 

47 

89 

51 

88 
58 

89 
67 

92 

57 

93 

54 

96 
64 

98 

53 

97 
66 

97   98  100 
69   60   60 

91.8 
69.6 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

97 
65 

95 
63 

96 

63 

94 
64 

88 
68 

86 
67 

90 
64 

86 
69 

79 
58 

85 
52 

90 
53 

94 
53 

95 
56 

93 
66 

96 
56 

99 
54 

83 
66 

85 
66 

82 

47 

83 
44 

88 
48 

79 
56 

89 
68 

91 
49 

93 

47 

95 
49 

97 
48 

98 

51 

99   99  101 
56   65   58 

91.1 
56.0 

MAVFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

96 
73 

96 
72 

95 
73 

95 
71 

88 
69 

87 
62 

93 
62 

90 
67 

82 
56 

87 
59 

91 
60 

96 
63 

95 
70 

97 
65 

99 
63 

100 
65 

90 
68 

85 
52 

84 
58 

86 
58 

90 
68 

91 
65 

91 
64 

95 

51 

97 
55 

97 
55 

98 
66 

97 
62 

95   98  102 
66   68   67 

93.0 
64.6 

MAYSVtLLE  0AM  33 

MAX 

MIN 

94 
69 

9* 
67 

91 

70 

90 
69 

89 
70 

83 
66 

77 
61 

83 
64 

75 
59 

77 
57 

83 
57 

84 
60 

88 
60 

89 
66 

88 
59 

89 
61 

86 
62 

81 

50 

76 
49 

79 
48 

78 
62 

81 
52 

35 
65 

84 
59 

85 
58 

87 
59 

89 
57 

91 
60 

92   96   97 
60   61   61 

86.9 
69.9 

MI00LE5B0R0 

MAX 
MIN 

91 
68 

95 
6'> 

94 
69 

93 

70 

90 
69 

91 
66 

87 
65 

87 
63 

80 
59 

85 
65 

90 
56 

92 
67 

93 
59 

94 
61 

95 
58 

97 
56 

84 
66 

84 
64 

83 
57 

86 

50 

86 

85 
62 

89 
57 

91 

54 

93 
53 

93 
53 

95 

54 

95 
54 

97   98   98 
54   53   57 

90.7 
69.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

97 
69 

96 

68 

95 
69 

91 
69 

86 
69 

88 
64 

86 
61 

82 
60 

79 
55 

86 
57 

88 
66 

92 
60 

92 
62 

91 
64 

93 
66 

94 
60 

94 
61 

86 
67 

38 
55 

85 
55 

87 
50 

90 
55 

90 
58 

91 
65 

92 

57 

95 
57 

97 
59 

99 
63 

100  101  102 
63   63   64 

91.4 
60.7 

MURRAY 

MAX 
MIN 

102 
75 

102 
73 

100 
73 

102 
73 

89 

72 

91 
64 

98 
64 

86 

67 

83 

68 

89 
59 

90 

69 

95 
62 

96 
68 

98 
65 

99 
61 

101 
53 

88 
68 

83 
55 

83 
55 

87 
62 

90 
52 

91 
53 

95 

63 

95 

51 

99 
69 

98 
58 

98 
60 

96 
69 

97   99  101 
63   50   53 

94.2 
62.7 

ONENSBORO  2  N 

MAX 
MIN 

98 
73 

98 
75 

99 
74 

93 
73 

84 
70 

89 
66 

93 
66 

85 
66 

84 
57 

89 
62 

93 
58 

90 
63 

96 

64 

93 
64 

99 

60 

96 
56 

89 
60 

88 
54 

88 
66 

89 
65 

90 
56 

89 
53 

94 
69 

97 
62 

98 
61 

99 
59 

99 
62 

100 
60 

98   98  102 
62   67   63 

93.4 
63.4 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

91 

75 

96 

77 

95 
78 

95 

74 

87 
70 

84 
63 

91 
65 

82 
60 

83 
59 

87 
61 

90 
66 

89 

67 

92 

70 

92 
66 

97   98 
68   69 

85 

70 

84 
67 

84 

59 

86 
56 

89 
55 

85 
54 

89 
65 

93 
53 

95 
56 

97 
63 

97 
63 

96 
62 

93   95  100 
63   72   70 

90.8 
66.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

101 
76 

99 
76 

99 
74 

98 

73 

92 
72 

88 

63 

85 

64 

94 

64 

82 
59 

83 

59 

88 
61 

91 
63 

92 
54 

95 
64 

97  llOO 
63   65 

99 
69 

85 
68 

87 

60 

85 
66 

87 
59 

90 
63 

35 
64 

88 
62 

95 
61 

97 
59 

99 
60 

97 
61 

98   96   98 
62   73   67 

92.6 
64.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

93 

71 

91 

71 

93 

71 

95 
71 

90 
73 

83 

70 

89 
70 

86 
68 

61 
65 

86 
61 

90 
63 

94 
62 

94 
64 

93 
64 

94   98 
66  1  63 

83 
68 

86 
63 

81 
55 

84 
52 

87 
56 

86 
69 

90 
52 

89 
51 

94 
57 

93 
58 

94 
69 

95 

60 

100  100  100 
62   61   63 

90.7 
63.5 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

100 
71 

100 
71 

98 
71 

99 
70 

90 
68 

89 
60 

96 
63 

85 
61 

81 
56 

90 

57 

92 
57 

92 

60 

97 
65 

97 
64 

102 
63 

101 
65 

87 
67 

81 
62 

88 
54 

89 

55 

88 
69 

82 

60 

94 
62 

97 

58 

98 
66 

100 
56 

99 
65 

99 
57 

99   99  102 
61   61   62 

93.9 
61.5 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

96 

70 

95 
70 

94 
70 

96 
70 

93 
72 

85 
63 

83 
66 

85 
65 

80 
57 

78 
56 

83 
58 

88 
58 

l\ 

93 
63 

92 
61 

95 
62 

96 
63 

85 
66 

82 

50 

82 

50 

84 
53 

87 
59 

89 
69 

88 

55 

92 

65 

93 
56 

94 
57 

95 
60 

96   97   98 
52   61   53 

89.8 
60.8 

ROSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

98 
72 

97 
70 

99 

73 

98 
74 

86 

71 

90 
62 

94 
64 

85 
66 

83 
60 

89 
59 

91 
56 

93 
60 

94 
62 

95 
62 

99  ;ioi 

58  i  61 

87 
66 

85 
66 

86 
53 

87 
49 

90 
53 

91 

54 

92 
68 

94 
69 

96 
56 

96 
66 

98 
57 

98 
58 

98  100  102   93.3 
62   63   60  1  61>3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 

MIN 

93 

70 

91 
72 

96 

70 

96 
72 

94 
69 

83 
54 

85 
63 

89 
62 

85 

53 

79 
54 

86 

54 

90 
58 

91 
62 

91 
63 

94 
57 

93 
52 

95 
60 

85 
59 

82 
51 

32 

54 

82 

53 

87 
58 

88 

60 

90 
56 

92 
64 

96 

65 

93 
65 

96 
60 

97   97   99 
53   65   64 

90.2 
50.4 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

93 
71 

95 
69 

98 
72 

96 
73 

68 
72 

87 
66 

92 
64 

87 
67 

80 
57 

85 
68 

89 
57 

90 
61 

94 
64 

95 
66 

96 
62 

97 
63 

86 
68 

83 
62 

83 
56 

84 
48 

87 
56 

89 
64 

88 
53 

89 
62 

90 
50 

94 
58 

96 

61 

95 
61 

96   98   97 
66   64   64 

90.8 
53.0 

SHELBYVILLE  2  tl 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 

70 

97 
70 

89 
72 

82 
72 

83 

64 

87 
63 

80 
64 

77 
57 

85 

57 

89 

60 

89 
62 

93 
64 

90 
65 

94 
60 

93 

65 

86 
64 

83 
56 

83 
52 

85 

53 

89 
54 

91 

69 

91 
60 

94 

60 

97 
60 

98 
61 

100 
63 

100 
53 

101  100  102 
64   56   59 

90.9 
62.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 
64 

92 
68 

91 
70 

86 
69 

85 
64 

86 
63 

83 
55 

77 
57 

84 
54 

87 
56 

90 
57 

91 
59 

92 
61 

92 
56 

95 
■58 

84 
66 

82 
60 

80 
60 

81 
49 

85 
55 

81 
63 

87 
65 

88 
54 

90 
52 

92 
55 

94 
59 

95 
57 

94   96   97  1  S3i4 
58   57   51  [  59.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

93 

70 

92 
68 

96 
73 

95 
72 

86 
66 

87 
69 

91 
66 

83 
63 

80 
54 

86 

53 

90 
53 

92 
56 

95 

51 

95 

62 

96  1  97 

51  1  51 

84 
63 

84 

60 

81 

58 

83 

50 

86 

50 

88 
60 

89 
59 

90 
58 

93 
55 

95 

58 

97 
68 

96 
59 

97   98   99  1  90.3 
52   58   53   61.4 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

96 
66 

98 
65 

96 
64 

95 
64 

92 
62 

90 
60 

88 
58 

86 

59 

85 

65 

87 
54 

87 
64 

90 
59 

94 
57 

94 
57 

92 
66 

93 

57 

97 
62 

90 
56 

88 
64 

82 
45 

82 

60 

82 

50 

84 
60 

87 
48 

91 
49 

92 
60 

94 
52 

94 
55 

96   98  103 
53   67   63 

91.1 
56.2 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
67 

95 
67 

93 
72 

90 
69 

86 
70 

87 
67 

85 
66 

77 
60 

83 

57 

88 
69 

90 
60 

91 
63 

92 
62 

92 
69 

94 
69 

93 
67 

83 
62 

82 

54 

83 

61 

86 
63 

83 
63 

82 
64 

88 

57 

93 
56 

92 
66 

94 
58 

94 
57 

96   93   99  !  89.5 
58   67   61  1  61.2 

1 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

95 

71 

9* 
69 

96 

72 

96 
72 

36 
72 

83 
64 

83 
68 

86 
63 

85 
56 

83 
60 

86 
62 

90 
62 

90 
64 

92 
67 

90 
67 

90 
69 

90 
62 

83 
66 

79 
56 

81 
56 

82 

57 

86 
62 

90 
63 

90 

63 

92 
63 

93 
65 

94 
66 

96 
63 

97   97   99 
67   65   66 

89.6 
64.3 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

96 

71 

94 
68 

91 
69 

96 
71 

94 
70 

87 
69 

88 
67 

90 
68 

85 
62 

82 
58 

86 
68 

90 
62 

94 
62 

94 
64 

94 
62 

96 
62 

99 
64 

82 
67 

86 
69 

82 

54 

84 
64 

88 

60 

86 
60 

90 
59 

92 
68 

93 
53 

95 

58 

97 
61 

97   98   98 
53   62   60 

91.1 
62.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Ststioo 

1=1 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BURGIN  DIX  DAM 

EVAP 

.22 

.18 

.17 

.18 

.22 

.12 

.12 

.20 

.23 

.10 

.15 

.16 

.16 

.19 

.20 

.23 

.22 

.19 

.19 

.21 

.19 

.23 

, 

.37 

.30 

.21 

.10 

.12 

.18 

.21 

.24 

5.79 

WIND 

0 

3 

1 

1 

11 

2 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

6 

1 

1 

2 

2 

3 

0 

2 

2 

I 

0 

2 

1 

2 

4 

54 

WOLF  CREEK  DAK 

EVAP 

.29 

.14 

.24 

.17 

.35 

.17 

.11 

.23 

.19 

.21 

.23 

.26 

.25 

.25 

.31 

.34 

.31 

.16 

.26 

.20 

.30 

.20 

.18 

.22  .27 

.28 

.28 

.26 

.31 

.31 

.27 

7.55 

WIND 

19 

14 

10 

22 

17 

13 

14 

17 

18 

21 

13 

10 

10 

10 

15 

15 

16 

15 

19 

25 

40 

13 

3 

6   11 

16 

13 

10 

16 

13 

9 

463 

S««   r«f«r«nc»   ootea   foIlovlBg  Stktloo   ItMlvz. 

-   88   - 


STATION  INDEX 


Statio: 


County 


Obser- 

Tation 
time 


7-         Observer 


ADDISON  DAN  M 
ADOLPHUS  1  N 
*L»ANV 

ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND   DAM   29 

BA^eOURVILLE 

kARDSTOHN   S.J.    PRE0   SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

SEWAM 

BENTON 

BEAEA   COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 


0091 
00A3 
0069 
0049 
01 » 

0244 
02  »A 
03ai 
0397 
0A30 

0«90 
0993 
0611 
0619 

062* 


80WLINC  SAEEN  0904 

BOWLING  GREEN  SUBSTA  MCT 

BOWLING  GREEN  CAA  AP  0909 
SOWLISS  GREEN  WTR  WKS 

BREMT  OAK  ift  097e 

BROWN&^lLLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
aURGIN  on   CAM 
BURKESVILLE 
BURNS IDE 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 
CLINTON 
FLOYO 
JEFFERSON 

PIKE 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
MARSHALL 
MADISCN 
HAD I SON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 

AHPBELL 


'  MERCER 

'  CUMBERLAND 

'•   PULASKI 


CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVlLLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CeWTftAL  CITY 
CLEftHONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA   AiflPORT 

COVINGTON  MS   AIRPORT 

CUMBERLAND   FALLS    ST   PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA   2    SW 

DANVILLE 

OAVELLA 

OELPHIA   1    E 

OEMA 

DEWEY   DAM 

DUNDEE   BARRETTS   FORD 

DUMIOR 

oumviLLE 

DYER 

EDOYVILLE   LOCK   F 

EDMONTON 

ELKHOfiN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEHINGSBURG 
FLEHINGS6URG   P.    0. 
FORD   LOCK   10 

FOROS   FERRY   DAM   50 
FRANKFORT    LOCK   4 
FRANKLIN    WATER    WORKS 
FREEBURN 
FREHCHBURG 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 

GEST   LOCK   3 

GUSGOb. 

©>SGOW  WKAY 

6LENDALE 

GOLDEN   POND    6   N 
GRANT   DAM   36 
GRAYSON 
(VEENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY   61 

GREENUP   DAM   30 
GREENVILLE   2   W 
KALEYS   MILL 
HARTFORD   6   NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER   WORKS 
HEIDELBERG   LOCK   14 
HENDERSON   4   SW 
HERNDCN 
HICKM4N   1    E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE   LOCK   7 

HINDMAN   SETTLEMENT   SCH 

HODGENVILLE   NAT   PARK 

H0PKIN5VILLE 

KYDEN 

INEZ 

IRVINGTCN 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER  ICE  PLANT 


1206 

I25e 

13*9 


1655 


TAYLOR 
CARROLL 
MJHLENBERG 
BULLITT 


MADISON 
kDAIR 
WHITLEY 
SOCNE 


19691  WHITLEY 
1999  HARRISON 
2003  HARRISON 
2040  BOYLE 
2053  MARTIN 


2132 
2139 
21S0 
;  2356 
2366 

2374 
2391 
2449 
2469 
2928 

2775 
2791 
2903 
2906 
2953 

2961 

3026 
3036 
3046 
3052 

3194 
3203 
3241 
3246 
3252 


3295  TRIGG 
3358  I  BOONE 
13391  CARTER 
3430  GREEN 
3*35  GREEN 


3*43 
3*51 
3539 
3652 
3709 

371* 
3741 
3762 
3798 
3816 

3621 
3637 
3699 
3929 
999* 

409S 
4134 
4169 
4196 
4255 

4369 

4414 
4620 
4642 

4703 


36  39 

36  41 

37  39 
J6  16 


36  27 
36  92 
97  48 


37  25 
36  58 
I  36  91 


PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
OHIO 
MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIDGE 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 
ROWAN 

FLEMING 
FLEMING 
MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

SCOTT 
HENRY 
BARREN 

BARREN 
HARDIN 


GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

GARRARD 

MARTIN 

GRAYSON 


86  3* 
66  16 
69  06 
82  43 
65  33 

62  26 

62  36 

63  93 

S3  29 


66  52 
82  57 
88  20 
8*  IB 


■  37  *e 

;  36  *7 

:  36  59 


i  i'- 


<  36  *1 

37  47 

37  06 

36  56 

39  04 

36  50 

36  23 
33  23 

37  39 
37  43 


84  19 
84  46 
82  32 


I  37  13 
•  37  43 
;  37  03 


<  3S  40 
38  09 
38  25 
38  25 


64  53 
86  13 
68  09 
89  37 
B2  21 

64  2C 
63  33 

63  *3 
63  4* 


15 

37  15 

.  37  33 

37  47 

36  4* 

.  36  3* 


66  00 
S*  *9 
82  57 
65  30 
65  30 

82  51 

67  12 
87  20 

86  5* 

83  12 

63  11 
83  *6 

87  37 
87  3* 
89  10 


>6  46   89 

»9J  64  43 
37  20  62  59 


36  91 

■   37  10 

37  92 
37  53 

-  37  33 

I  37  10 

.  37  96 

>  37  01 

.  37  37 

IT  45 

I  37  29 


87  30 

B3  22 

62  32 

86  17 
69  23 

62  56 

64  SB 

66  16 
6*  35 
62  26 
66  IS 


380 
600 
950 
650 


1980 

1070 
1100 


86  26 

96  26 
66  26 

66  26 
94  25 

36  16 
82  35 

64  43 

65  22 

64  37 

67  56 

65  21 
65  11 
67  07 
65  40 

89  00 
84  06 
65  18 
8*  06 
6*  40 


37  02  63  07 
37  25  62  *6 
37  *5   62  ■ 

86  *3 
37  05   67  00 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 

IDELL  H.  DEARING 
t  MRS. BARBARA  M.  COOL 
k  NANNIE  AUXIErl 
:.  BARRET 

k  MAfiV  S.  RATLIFF 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
NION  COLLEGE 
T.  JOSEPH  PREP  SCH 
.  KCMER  NOLAN 

.  G.  YOUNG 
.  C.  WHITEAKER 
I  JAMES  H.  MILLER 
•  JAMES  A.  GROSSMAN 
k  MRS.  L. 


EDWARDS 


7A 


JAMES  H. 
TVA-639 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 

>  CITY  BOWLING  GREEN 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

5TIH50N  SKAGGS 
EDWIN  e.  JOHNSON 
riLLIAMS 
.   MARVIN  M.  LEE 
THOMAS  A.  LEWIS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

IINLEY 
.   CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  F.  PRICE 
'  BERNMtIM  FOUNDATION 

I  WOODSON  0.  FRANKLIN 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

!. HAZEL  B.PICKETT 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 

.  WEATHER  BUREAU 

■  KY  OEPT  OF  CONS. 
.    MARSHALL  HILL 

AR-MOORE  EXP  CO 

'.  COLO  I RON 
•   BERTHA  DE  LONG 

MAYS 

'  HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.  HUFF 
D.  GIVENS 

>  LINNIE  D.  TARTER 
I  LENA  BLAIR 

k  CORPS  Of  ENGINEERS 
.  JOHN  E.  MORAN 
HARVEY  J.  FARMER 

LAW SON 
:.  STAMPER 
BYRON  F.  FLEMING 
)  WURICE  B. CARPENTER 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

HERMAN  D.  NEAL 
.  JOHN  E.  TANNER 
L  FRENCHBURG  SCHOOL 

ATKINS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

SEAN 

'  RADIO  STATION  WKAY 
'   W.  BELL 

FISH  &   WLDLF  REFUGE 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
,  SHIRLEY  I.  STATEN 
i  MRS.  MELL  M.  LINGLE 
k  MRS.  ADA  L.  COX 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELL 
CLEATUb  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

BAILEY 

BURCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 
KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 


**0 

1C6C 

5*0 

850 
638 

6*6 
696 
1150 


7A  TVA-679 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
BA  ELIZABETH  WATTS 
MID  ERNEST  L.  WRIGHT 
7A  NEWELL  F.  SMITH 


6P 


MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  I SON 

I  HUGH  J,  CARROLL 

TVA-379-A 
I  KENTUCKY  OTIL  CO 

JAMES  A.  FIELD 
I  GEORGE  D.  LITSEY 


Refer 

to 
table* 


2  3  5 

2  3  9 

2  3  9 

2  3  9 


2  3  9  6 

3 
CLOSED  7/53 


2  3  5  6  7  C 


2  3  5 
9 

2  3  5 

3 

2  3  5 

2  3  5 

3 
2  3  9 


2  3  5 

2  9  5 


2  3  9 
2  3  9 


Station 


tEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMWTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 
MAYFIEUD  SUBSTATION 
MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KINNEYSBURG 
HIDDLES60R0 
HIDOLESBORO  RR  STA 
MIDWAY 

HILLER5BUR6 

MILLERSTOWN 

HOHTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

t¥Mn   STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  N-W 

OLNElf 

ONEOHTA  DAM  39 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  *6 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PADUCAH  ARMORY 

PAINT5VILLE 

IKEVILLE 
PINEVILLE 
{PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND  E  STATE  COL 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RU5SELLVILLE  SUBSTA 
SAOIEVILLE  2  W 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2 

SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  7   W 
SHEPHERDSVILLE 

SMITHFIELD  *  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 

SUPWER  SHADE 
SUW4ER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
iTAYLORSVILLE 
TCMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  *9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WeSTPORT 

WILLIAMSSiJRG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 


County 


FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 
BARREN 
KINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

SELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 

SCOTT 

HARDIN 

MARION 

MERCER 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 
UNION 
ISON 

ANDERSON 

EWIS 
LINCOLN 


6551  MORGAN 


38  02 
37  21 
37  *5 

36  26 

37  91 

97  06 

38  07 
36  07 
36  13 

38  11 

96  17 
S6  15 
36  56 

36  99 

37  19 

37  11 
37  06 
36  4* 

36  42 

35  38 

37  26 

36  36 
36  37 
96  37 

38  09 

36  16 

37  27 
96  90 

36  11 

38  0* 

37  16 

36  36 
BB  16 

37  14 

38  98 

37  46 


37  49 
37  29 

36  45 

37  06 
37  40 

37  *4 
37  32 
36  51 
36  90 

36  25 

37  42 
37  35 
37  96 
37  45 
37  45 


n  *3 

36  53 

36  93 

37  92 
36  02 
a.6  42 

36   42 

9   36   45 

36  02 

37  46 
!7   51 

S7    9fl 

36  39 

!7   22 

37  95 
IS   29 

36   ** 

36  36 

37  36 
96   52 

37    11 


Obeer- 
vation 


64  35 
6*  SB 
B*  02 

6*  06 
62  37 

62  37 
85  40 
89  ** 

65  *6 

85  *6 
68  90 

86  02 

67  29 

66  06 

63  43 

68  99 

68  36 

83  42 

6*  00 
8*  16 

69  *9 
83  *3 

B4  *1 

S*  09 


82  *6 

82  31 
63  42 
67  53 

63  57 

64  18 
67  16 
86  53 

86  54 

e*  3  5 

85  59 

85  21 
6*  49 

83  05 

63  0* 

66  12 

67  32 

86  47 
85  16 

85  ** 

65  16 

64  37 
6*  37 
85  14 
6*  29 

85  43 

89  40 

65  09 
B5  20 

65  41 

69  *1 

66  05 
8*  51 

87  57 
8*  26 

65  10 
83  21 
64  3* 
83  19 

85  29 

8*  10 

6*  3* 

63  50 

85  09 

86  38 


Obaorvex 


Reier 

to 
tables 


WEATHER  BUREAU 
PALLIA  L,  MA.tKLA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  H.  BURGHER 

FOREST  SERVICE 
JULIUS  M.  RANKIN 
FRED  PERRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S.  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
BLAINE  MALONE 

ILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN,  JR. 

NATIONAL  PARK  SVC 

NORA  S.  WHITE 

TVA-5-A 

MRS.  JOE  PAYNE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

mS. WINNIE  E.  MOAAN 
EDWARD  C.  GIFFORD 
LOH  L.  HERRELL 
SNEEO  C.  FRIAR 
'  OF  MIDWAY 

DAVID  C.  BAILEY 
MRS.  0.  M.  LAWLER 
I.  COOPER 
.  HAGGAN 
FRED  CARTMILL 

HUBERT  E.  HODGES 
MURRAY  WATER  SYSTEM 
LOTTA  ORA  HOOPER 
ART  0.  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VIRGIL  D.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
WESTERN  P.  LACKEY 
CITY  OF  PADUCAH 

JESSE  FAIRCHILD 
.S.  WEATHER  BUREAU 
.  PART  IN 
ALTON  M.  HARVILL 
:CWPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  C.  HERNDON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WM.  B.  PORTER 

TVA-6e3 

ROBERT  W.  POSEY 

SISTER  M.  MELITINA 
ST  MARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
ESTILL  B.  SCOTT 

NOBLE  ALLEN 

SEBREE  WATER  WORKS 

TVA-709 

WILLA  S.  A.  RATTA 

OVID  K.  MAORUDER 

I.  SItVSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UDIO  STA  WSFC 

H.  COwTLEY 
FAYE  PAULINE  SMITH 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 
TVA-68* 

:.  DEDMAN 
DEWEY  HARRIS 
JAMES  T.  PHILPOTT 

ORVILLE   F.    HALL 

TVA-660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS   OF    ENGINEERS 

WS.    BRADLEY   LOVE 
:ORPS   OF   Q4GINEERS 
^RANK   HOECK 
;OHN  W.    TUIWER 
iEORGE   T.    JOHNSTON 

GEORGE   W.    WARREN 
MYRTLE   WEBB 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
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RSFEBENCS  NOTBS 
The  four  digit  Ideotlf Icat Iod  ouaber*  la  tbe  Index  nuaber  coluan  of  the  atatlon  lodex  are  aselgoed  oa  k  state  basis.   There  will  be  qo  dupllcatloi 
Plgures  sod  tetters  tollowlDg  the  statloo  oaae ,  such  aa  12  SSV,  Indicate  dlstanco  la  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  In  tbe  Station  Index  are  Id  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  elll  be  carried  oolj'  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  siowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  13  aoaths  vlll  be  carried  Inthe  June  IsBue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  Id  the  Index,  but  for  vhicb  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 


Unless  otherwise 

indicated,  dlnensiona 

1  units  used  in  this  bulletin  are 

average  of  85°  P. 

Evaporation  Is  aeas 

ured  in  tbe  standard  Weather  Bure 

Sleet  and  ball  vere  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaounts  iB  Table  3  are  fros  non-recording  gages,  unless  otherwise  indloted. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tise  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  tiae. 

Snov  on  ground  In  Table  7  la  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  enow  on  ground  values  are  at  6:30  A.U.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  WTV  BQUIV  lo 
Table  7  neana  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  seasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  gr<jund  Is  two  Inches  or  acre.  Water  equivalent  saaples  are  necessarily 
taken  froa  different  points  for  aucceaalve  observations;  conaequently  occaalonal  drifting  and  other  eauaes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  Id  apparent  1 neons latencies  la  tbe  record. 

-  Mo  record  lo  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ko  record  Id  Tables  2  and  S  Is  lodicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  included  In  following  aeasureaent ,  tlae  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  vltb  ■  windshield. 

8  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  Id  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  la 

Bourly  Precipitation  Data. 

B  Water  equivalent  of  SDOvfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  aore  days  of  record  aiesing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  (or  this  ststlon,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  aonth. 

R  Dally  values  and  aontbly  total  froa  recording  gage. 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

V  Includes  total  for  previous  aonth. 

IS  cents  per  copy,  aontbly  and  annual;  (1.30  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual 

ces  and  correspondence  regarding  subscriptioae  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Docuaents.  Coveroaent  Printing  Office,  W 

W.B.P.C,  Chattanooga,  Tenn. 10/2/53 800 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1953 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


The  most  important  features  of  the  weather 
conditions  prevailing  during  September 
were  the  remarkably  high  temperatures  that 
were  recorded  at  the  beginning  and  end  of 
the  month  and  the  unusual  dryness  which 
prevailed  throughout  the  month.   The  tem- 
perature averaged  slightly  below  normal 
but  many  locations  had  the  highest  tempera- 
ture ever  recorded  in  September  during  the 
first  three  days.   Also  the  record  maximum 
temperatures  for  the  day  were  broken  at 
several  locations  on  the  last  two  days. 
The  high  of  106"  for  the  State  equalled 
the  second  highest  ever  recorded  and  was 
the  highest  since  1925.   Rainfall  was  less 
than  one  half  of  normal  for  the  month  and 
the  sixth  lowest  since  1889.   The  droughty 
conditions,  which  began  to  assume  serious 
proportions  during  the  preceding  month  in 
the  western  sections,  continued  through 
September  and  by  the  end  of  the  month  had 
spread  to  northern  and  eastern  parts  of 
the  State.   There  were  but  two  periods  of 
general  rains  of  any  consequence  during 
the  entire  month. 

The  abnormally  hot,  dry  weather  at  the 
close  of  the  previous  month  continued  for 
the  first  three  days  in  September.   Maxi- 
mum readings  of  100°  or  above  were  recorded 
by  virtually  all  stations  from  the  1st 
through  the  3rd.   The  103°  marks  at  Louis- 
ville on  the  1st  and  2nd  exceeded  any  pre- 
vious September  readings  in  records  dating 
back  to  1871.   Other  locations  with  long 
term  records  also  established  new  September 
maximum  temperature  readings.   Rapidly  mov- 
ing cold  air  from  the  northwest  brought  an 
abrupt  end  to  the  heat  wave  as  it  moved 
southeastward  across  the  State  on  the  4th. 
From  the  4th  through  the  28th,  considerable 
temperature  variation  was  the  rule  with 
daily  averages  generally  below  normal  but 
with  short  periods  of  mid-summer  warmth 
in  between  the  cold  spells.   On  the  14th, 
minimums  generally  were  in  the  upper  30 's 
and  low  40 's  and  were  the  coolest  since 
the  last  week  in  April.   On  the  22nd  and 
23rd  minimum  temperatures  were  again  gen- 
erally unseasonably  low.   A  marked  warm- 
ing trend  set  in  on  the  29th  and  con- 
tinued to  the  end  of  the  month  with  record 
or  near  record  temperatures  being  reported 
again.   The  mean  temperature  for  the  State 
was  69.8°  which  is  0.4°  below  normal.   The 
monthly  mean  temperatures  ranged  from  73.9° 
at  Mayfield  2  S  to  65.4°  at  Maysville  Dam 
33.   The  highest  temperature  reported  in 
the  State  was  106°  at  Princeton  on  the 
1st  and  Frankfort  Lock  4  on  the  2nd;  the 
lowest  was  32°  at  Hindman  Settlement  School 
and  West  Liberty  Water  Works  on  the  23rd. 


progressive  increase. going  from  west  to 
east,  ranging  from  one  half  to  one  inch 
in  the  western  half  of  the  State,  and  one 
to  two  inches  in  the  eastern  half.   The 
extreme  eastern  counties  recorded  the  great- 
est amounts  with  totals  in  excess  of  two 
inches.   The  greatest  portion  of  the  rain 
occurred  during  the  two  periods  of  the  4th- 
5th  and  18th-20th.   While  precipitation  of 
varying  intensity  was  reported  from  one 
location  or  another  on  15  days  during  the 
month,  average  daily  amounts  of  .01  or  more 
were  recorded  on  only  4  days.   Cool  air  in- 
flux on  the  4th  brought  very  light  showers 
with  totals  ranging  from  a  few  drops  to 
1/4  inch  to  the  western  half  of  the  State. 
The  eastern  half  fared  better  with  amounts 
mostly  exceeding  2/3  inch.   The  next  peri- 
od of  rainfall  was  during  the  10th  and 
11th,  but  totals  during  this  period  did 
not  exceed  1/lOth  inch  at  any  of  the  sta- 
tions.  A  period  of  general  rainfall  began 
on  the  evening  of  the  18th  and  continued 
until  early  on  the  20th.   Amounts  recorded 
ranged  from  1/10  inch  in  northern  counties 
to  an  average  of  1/2  inch  in  southern  and 
western,  and  slightly  more  in  eastern  coun- 
ties.  Amounts  in  general  were  only  suffi- 
cient to  provide  a  temporary  respite  to 
continued  loss  of  soil  moisture.   On  the 
25th  and  26th,  rain  was  reported  again  but 
mostly  from  eastern  counties.   The  average 
precipitation  for  the  State  was  1.17  inches 
which  is  1.72  inches  below  normal,  making 
this  month  the  sixth  driest  September  on 
record  and  the  driest  since  1928.   The  tota] 
amounts  recorded  at  the  various  locations 
ranged  from  3.42  inches  at  Inez  in  Martin 
County  to  zero  at  Hicksville  in  Graves 
County.   The  heaviest  rainfall  in  any  one 
day  was  2.26  inches  at  Inez  reported  on 
the  5th. 

Weather  conditions  during  the  month  were 
unfavorable  for  farm  prospects.   Pastures 
deteriorated  rapidly  and  were  practically 
gone  in  Western  Kentucky  at  the  month's 
end.   Stock  water  was  very  lo^  and  many 
farmers  were  having  to  haul  waters   The 
continued  dry  weather  hampered  seeding  of 
small  grains.   On  the  other  hand,  the  dry 
weather  was  generally  favorable  for  cutt- 
ing and  housing  tobacco  and  also  hastened 
the  maturity  of  corn.   The  harvesting  of 
corn  was  well  under  way  by  the  end  of  the 
month,  with  the  crop  advanced  enough  to 
escape  damage  from  killing  frost.   Dry 
weather  hurt  the  sobbean  crop  and  a  con- 
siderable acreage  of  this  crop  originally 
intended  for  beans  was  being  cut  for  hay 
due  to  a  shortage  of  other  hay  and  poor 
bean  yield  prospects.   -  W.S. 


Rainfall  distribution  generally  showed  a 
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COMPARATIVE  DATA 


SEPTEMBER 


Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

1 

1 

.3 

1 

1 
< 

«  = 

If 

•^  s 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 

72.1 
67.0 
69.5 
68.5 
69.6 

71.7 
73.4 
68.6 
72.8 
73.4 

68.7 
74.6 
68.1 
67.3 
69.1 

71.1 
70.2 
73.0 
69.1 
71.6 

67.7 
71.8 
74.3 

101 
95 
97 
93 
99 

98 
101 
100 
105 
103 

105 

102 

98 

97 

100 

99 
95 
95 
102 
101 

97 
99 
99 

36 
36 
42 
38 
35 

37 
27 
31 
31 
42 

27 
35 
33 
29 
32 

34 
36 
45 
35 
30 

32 

38 

-46_ 

1.23 
2.71 
1.89 
2.68 
3.24 

2.71 
1.10 
3.77 
0.21 
4.36 

1.66 
2.25 
3.57 
4.01 
0.91 

2.58 
2.61 
6.15 
3.00 
1.03 

2.51 
4.41 
3.71 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 

3 

1 

1 

9 
5 
6 
6 
10 

4 
8 
6 
a3_ 
6 

3 
6 
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Year 

Temperature 

Precipitation 

s 
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■B 
% 

3 

1 
1 

2-? 
58 

li 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 

71.0 
69.6 
67.8 
70.7 
67.2 

67.7 
62.8, 
71,5 
70.8 
75.5 

72.7 
69.8 
65.3 
77.2 
73.5 

72.2 
65.5 
69.5 
72.6 
75.1 

69.5 
74.3 
69.2 

103 

106 

97 

99 

98 

98 
92 
102 
96 
99 

103 
94 
97 

110 
98 

103 

99 

97 

101 

103 

103 
98 
95 

33 

29 
36 
32 
32 

34 
30 
40 
38 
45 

39 
30 
35 
45 
40 

30 
24 
35 
38 
36 

34 
40 
39 

2.80 
2.49 
2.96 
3.32 
3.48 

2.56 
2.94 
1.69 
3.30 
5.37 

2.22 
2.87 
4.49 
2.83 
3.78 

2.87 
0.81 
4.69 
2.46 
2.74 

3.66 
5.03 
4.82 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
7 
9 
6 
7 

6 
5 
8 
4 
9 

13 
5 
8 

10 
9 

6 
3 
11 
8 
5 

8 

9 

10 

Year 

Temperature 

Precipitation 

a 

1 

< 

1 

2 

1 

Is 

it 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 

68.3 
74.4 
67.8 
70.3 
74.5 

66.7 
73.1 
67.5 
66.4 
68.8 

72.5 
68.4 

70.1 
69.5 
64.5 

67.2 
67.8 
67.9 
69.8 

99 
101 

98 
101 
105 

100 

"      99 

96 

104 

96 

101 
95 

103 
98 
91 

92 
103 

98 
106 

31 
41 
29 
37 
39 

29 
34 
36 
33 
38 

43 
36 
33 
36 
30 

33 
30 
33 
32 

2.75 
3.57 
1.84 
3.52 
1.26 

1.97 
1.16 
3.24 
2.58 
3.88 

3.44 
2.52 
3.04 
2.09 
1.84 

5.01 
4.31 
2.42 
1.17 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
T 
T 
0 

5 
7 
5 
8 
3 

3 

5 
8 
8 

9 

9 
5 
7 
6 
7 

11 
9 
6 
4 

Averages  for  the  period  January  1949  to 
to  area  and  are  not  comparable  with  u 
table    for    earlier    years. 


date   have 
weight  ed 


been  weighted   according 
'alues    published    in   this 


See   reference  notes   following  Station   Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
SEPTEMBER    1953 


Temperat 

ure 

Precipitation 

ll 

ll 

1 
< 

1 

3 

9 

>• 
Q 
% 

e. 

a 

a 

No.  of  Days 

1 

J 
P 

1 
1 

: 
0 

S 
a 

Snow. 

Sleet.  HaU 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

II 

is 

1 

s 

0 

5 

i 

s 

0 

s 

t;£ 

s  S 
=1 

-1 

WESTERN  DIVISION 



BEAVER  DAM 

89.5 

52.3 

70.9 

-   .5 

10! 

1 

37 

23 

ic 

14 

0 

0 

0 

.62 

-  2,26 

.48 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

88.5 

58.5 

73.5 

lOO 

!■• 

4; 

22 

13 

11 

0 

0 

0 

.54 

-  2,99 

.29 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

GOLDEN  POND  8  N 

91.5 

52.7 

72.1 

105 

H 

37 

23 

16 

18 

0 

0 

0 

•  60 

.60 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

GREENVILLE  2  W 

88.9 

52.8 

70.9 

.1 

104 

l-t 

39 

23 

19 

12 

0 

0 

0 

.83 

-  2.15 

.48 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

HENDERSON  4  SW 

87.7 

65.0 

71.4 

-   .5 

103 

\^ 

40 

22 

14 

9 

0 

0 

0 

.65 

-  2,44 

.38 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

HICKMAN  1  E 

89.6 

52.0 

70.8 

104 

2 

36 

23 

16 

0 

0 

0 

.19 

.15 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOPKINSVILLE 

89.1 

65.9 

72.6 

.2 

104 

3 

45 

22 

13 

0 

0 

0 

1.09 

-  1.97 

.46 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

LOVELACEVILLE 

89.7 

54.0 

71.9 

.2 

102 

1 

43 

23 

8 

14 

0 

0 

0 

.69 

-  2.89 

.0 

0 

5 

0 

MADISONVILLE  1  SE 

88.3 

63.7 

71.0 

102 

1 

37 

23 

21 

13 

0 

0 

0 

.47 

.42 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAYFIELD  2  S 

90.2 

57.6 

73.9 

1.8 

102 

I* 

43 

23 

9 

18 

0 

0 

0 

.44 

-  2.63 

.36 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

MURRAY 

90.6 

53.7 

72.2 

.3 

104 

1 

38 

23 

11 

16 

0 

0 

0 

.40 

-  2.98 

.38 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

OWENSBORO  2  W 

88.3 

56.4 

71.9 

1.6 

104 

1 

40 

13 

15 

12 

0 

0 

0 

.56 

-  2.63 

.27 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

87.3 

56.9 

71.6 

102 

1 

39 

23 

15 

12 

0 

0 

0 

.90 

.84 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

PADUCAH 

89.3 

65.1 

72.2 

.9 

103 

2 

44 

23 

15 

0 

0 

0 

.53 

-  2.51 

.40 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

PRINCETON 

91. IM 

52. 3M 

71. 7M 

.2 

106 

1 

39 

23 

16 

17 

0 

0 

0 

.55 

-  2.51 

.56 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

88.8 

52.9 

70.9 

-   .6 

104 

1 

39 

23 

18 

15 

0 

0 

0 

1.41 

-  1.66 

1.17 

20 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

71.8 

.64 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

85.9 

53.1 

69.5 

.9 

103 

1  + 

38 

22 

30 

9 

0 

0 

0 

.67 

-  2.16 

.44 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

89.8 

53.4 

71.6 

103 

38 

22 

18 

13 

0 

0 

0 

.43 

.13 

4+ 

.0 

0 

7 

0 

0 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

86.9 

54.1 

70.6 

-   .2 

102 

44 

14+ 

16 

11 

0 

0 

0 

.56 

-  2,81 

.51 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

BURGIN  DIX  DAM 

88.2 

54.8 

71.6 

.1 

104 

40 

23 

18 

13 

0 

0 

0 

1.94 

-  1,18 

1.23 

5 

i 

1 

1 

CAMPBELLSVILLE 

87.2 

49,7 

58.5 

103 

!■» 

37 

22 

31 

12 

0 

0 

0 

1.39 

.70 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

CARROLLTON  LOCK  1 

85.6 

53.2 

69.4 

103 

38 

23 

29 

10 

0 

0 

0 

1.27 

-  1,74 

1.00 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLERMONT  1  SSE 

89.7 

51.3 

70.5 

103 

14 

36 

22 

25 

13 

0 

0 

0 

.65 

.40 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

COVINGTON  W  B  AIRPORT      R 

82.5 

64.6 

68.6 

1.3 

102 

1  + 

40 

134 

44 

7 

0 

0 

0 

.76 

-  2.22 

,64 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

DANVILLE 

86.1 

54.5 

70.3 

.8 

104 

40 

23 

11 

0 

0 

0 

2.22 

-   .86 

1.34 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

FRANKFORT  LOCK  4 

88.1 

50.5 

69.3 

-   .2 

106 

40 

24 

13 

0 

0 

0 

.49 

-  2.35 

.26 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

GLASGOW  WKAY 

86,2 

54.4 

70.3 

101 

41 

13 

20 

10 

0 

0 

0 

.82 

.66 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

GREENSBURG 

85.8 

49.7 

67.8 

-  2.0 

101 

38 

23  + 

10 

0 

0 

0 

.75 

-  2.39 

.45 

20 

,0 

0 

2 

0 

0 

IRVINGTON 

88.5 

55,7 

72.1 

1.6 

104 

41 

13 

15 

12 

0 

0 

0 

.73 

-  2.12 

.73 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

LEITCHFIELD 

87.3 

56.4 

71.9 

1.6 

105 

43 

134 

18 

11 

0 

0 

0 

.97 

-  2.23 

.80 

20 

,0 

0 

4 

1 

0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

83.7 

56,0 

69.9 

1.0 

101 

42 

22 

27 

8 

0 

0 

0 

1.58 

-  1.26 

1.09 

4 

,0 

0 

4 

1 

1 

LOUISVILLE  WB  AP           R 

85.8 

55.0 

70.4 

.2 

103 

1< 

43 

23 

21 

9 

0 

0 

0 

.27 

-  2.43 

.23 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

85.0 

60.5 

72.8 

1.7 

101 

1  + 

48 

22 

12 

9 

0 

0 

0 

.37 

-  2.32 

.27 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

89.4 

51.9 

70.7 

1.7 

104 

38 

22  + 

17 

15 

0 

0 

0 

.66 

-  2.96 

.60 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

85.9 

53.8 

69.9 

.4 

100 

39 

14 

9 

0 

0 

0 

.63 

-  2.35 

.50 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

SCOTTSVILLE 

87.3 

64.2 

70.8 

100 

1  + 

40 

22 

25 

14 

° 

0 

0 

1.61 

1.45 

19 

.0 

0 

3 

1 

1 

SHELBYVILLE  2  W 

87.5 

55.6 

71.6 

2.0 

106 

14 

41 

234 

19 

11 

0 

0 

0 

.59 

-  2.09 

.43 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

SOMERSET  1  N 

84. <• 

52.6 

68.5 

100 

39 

14 

30 

7 

0 

0 

0 

1.55 

.76 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

SUMMER  SHADE 

85.6 

53.3 

69.6 

101 

14 

40 

13 

25 

11 

0 

0 

0 

1,30 

.52 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLIAMSTOWN 

84.3 

66.6 

70.5 

.9 

101 

1  + 

40 

22 

8 

0 

0 

0 

.87 

-  2.09 

.70 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

86.0 

51.2 

68.6 

102 

41 

22+ 

9 

0 

0 

0 

3.02 

2.22 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

70.2 

1.04 

,0 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

84.7 

63.6 

69.2 

-  1.1 

101 

3  + 

39 

23 

34 

7 

0 

0 

0 

1.73 

-   ,83 

1.30 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

BARBOURVILLE 

86.7 

48.0 

67.4 

102 

2 

34 

23 

44 

11 

0 

0 

0 

1.73 

1.20 

5 

,0 

0 

3 

1 

1 

BAXTER 

82.7 

50.4 

66.6 

98 

2* 

38 

14 

7 

0 

0 

0 

.88 

.35 

5 

,0 

0 

6 

0 

0 

BENHAM 

85.4 

48.4 

66.9 

103 

3 

33 

14 

9 

0 

0 

0 

2.09 

,80 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

BEREA  COLLEGE 

86.7 

54.0 

70.4 

.6 

104 

1 

38 

22+ 

25 

11 

0 

0 

0 

1.39 

-  1.53 

.85 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

84.0 

49.0 

66.5 

99 

2 

36 

22  + 

66 

9 

0 

0 

0 

1.42 

.67 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

CYNTHIANA  2  SW 

87.5 

53.2 

70.4 

101 

2 

39 

22 

25 

9 

0 

0 

0 

1.01 

.60 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

DEWEY  DAM 

84. 7M 

50. 6M 

67.  7M 

39 

22  + 

7 

0 

0 

0 

2,65 

1.48 

5 

,0 

0 

5 

2 

1 

FARMERS 

86.2 

48.9 

67.6 

-   .7 

101 

14- 

34 

14 

60 

9 

0 

0 

0 

1.32 

-  1.48 

.51 

5 

,0 

0 

3 

1 

0 

GRAYSON 

83.4 

49.1 

66.3 

103 

14- 

34 

23 

77 

8 

0 

0 

0 

1.13 

.75 

5 

,0 

0 

3 

1 

0 

HEIDELBERG  LOCK  14 

87.2 

50.7 

69.0 

-   ,7 

101 

24- 

36 

23 

29 

8 

0 

0 

0 

1.90 

-  1.17 

1.12 

5 

,0 

0 

4 

2 

1 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

85.0 

46.9 

66.0 

99 

1  + 

32 

23 

8 

0 

1 

0 

,0 

0 

3 

INEZ 

86. 6 

52. IM 

68. 9M 

102 

1  + 

39 

24 

31 

8 

0 

0 

0 

3.42 

2.26 

5 

,0 

0 

4 

2 

2 

MANCHESTER  4  SE 

86.7 

48.9 

67.8 

102 

2  + 

33 

23 

37 

9 

0 

0 

0 

1.63 

1.26 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

MAYSVILLE  DAM  33 

81.3 

49.5 

65.4 

-  4.1 

98 

3 

39 

14 

8 

0 

0 

0 

1.39 

-  1.58 

.99 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

MIDDLESBORO 

86.8 

50.4 

68.6 

-  1.3 

100 

1  + 

36 

14  + 

29 

10 

0 

0 

0 

1,50 

-  1.11 

1.00 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

MOUNT  STERLING 

86.2 

53.6 

69.9 

1.1 

103 

1-^ 

40 

14  + 

31 

10 

0 

0 

0 

1,37 

-  1.65 

.61 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

PIKEVILLE 

86.2 

54.8 

70.5 

-   .1 

102 

2 

43 

14 

18 

12 

0 

0 

0 

2.76 

-   .13 

1.96 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

RICHMOND  E  STATE  COL 

84.8 

63.3 

69.1 

-  1.9 

102 

2  + 

38 

23 

8 

0 

0 

0 

1.32 

-  1.64 

.85 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

VANCEBURG  DAM  32 

82.6 

62.0 

67.3 

101 

2 

39 

14  + 

55 

7 

0 

0 

0 

1.34 

-  1.25 

.63 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

87.1 

46.6 

56.9 

103 

4 

32 

23 

11 

0 

1 

0 

1.43 

1.00 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

WILLIAMSBURG 

86.1 

62.8 

69.0 

-  2.3 

99 

2 

38 

14  + 

27 

9 

0 

0 

0 

1,70 

-  1.34 

.89 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

68.1 

1.67 

.0 

STATE 

69.8 

-   .4 

1.17 

-  1.72 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

SEPTEMBER  1953 

;3 

Day  of  month 

Station 

T 

H 

1    2  1  3 

4  1  5 

6 

7    8    9 

10   11 

12 

13  1  14  1  15 

16   17   18 

19  , 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26   27 

28  1  29  1  30 

31 

ADD  I  SON  DAM  43 

*25 

T 

T 

T 

.10 

.15 

AOOLPHUS  1  N 

1.28 

.04 

.63 

.34 

.05 

T 

ALBANY 

2.27 

.04 

1.15 

.55 

•  53 

ALLEN 

2.19 

.10  1.14 

,06 

•  89 

ANCHORAGE 

.67 

.23 

T 

.44 

T 

ASHCAMP 

2.46 

1.32 

.75 

.41 

ASHLAND  DAM  29 

1.73 

T 

T    U30 

.01 

•  42   T 

BARBOURVILLE 

1.73 

1.20 

T 

.40 

•  13 

BAROSTOWN  5  J  PREP  SCH 

.43 

.13   .02 

.04 

.02 

.13 

.04 

.05 

BAXTER 

•  ea 

.05   .33 

.16 

.15 

.01 

.14 

BEAVER  0AM 

.52 

.02 

.02 

,48 

BENHAM 

2.09 

T     .36 

.60 

T 

.76 

.09 

.06 

BEREA  COLLEGE 

1.39 

.85 

T 

.23 

•  31 

BEREA  WATER  MORkS 

1.89 

.01 

1.23 

.41 

•  19 

.05 

BOWLING  GREEN 

.60 

■^ 

•  03 

•  55 

.02 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

*26 

T 

•  01 

•  21 

■  04 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

.56 

.03 

T 

•  51 

.02 

BRENT  DAM  36 

.49 

T     .46 

T 

T 

T 

.03 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

*91 

.02 

.65 

.20 

.04 

BURDINE  2  NE 

2,11 

.10   .92 

.54 

.33 

BURGIN  DIX  DAM 

1.94 

1.23 

,14 

T 

.43 

.06 

.08 

BURKESVILLE 

2.87 

T 

2.16 

T 

T     T 

.01 

.54   T 

.04 

.10   T 

CADIZ  LOCK  E 

.75 

.12 

.63 

CAHPBELLSVILLE 

1.39 

.11 

.36   ,17 

T 

.70 

.03 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.27 

1,00 

,10 

•  17 

CLERMONT  1  SSE 

.65 

•  19 

T 

•  40 

.03 

.03 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

U19 

.72 

,29 

.10 

.06 

COLUMBIA 

.84 

.42 

.26 

•  16 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1.42 

.57   .29 

T 

T 

T 

.52 

.04 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

.75 

T 

.64 

.03 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

CUMBERLAND  FAlLS  ST  PK 

1*08 

.75 

.21 

.12 

CVNTHIANA 

.79 

T 

.62 

.02 

T 

,15 

T 

CVNTHIANA  2  5W 

1.01 

.60 

•  40 

•  01 

DANVILLE 

2.22 

1.34 

T 

.58 

•  18 

.12 

DELPHI  A  1  E 

1.65 

•  05 

1.18 

.30 

.12 

DEMA 

1.42 

.10   .52 

.60 

DEWEY  DAM 

2.53 

.28  1.48 

,12 

.66 

.01 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

.23 

.U5 

T 

.15 

.03 

DUNMOR 

.45 

.29 

.16 

DUNNVILLE 

1.35 

.71 

.42 

.22 

EDDYVILLE  LOCK  F 

.31 

T 

.28 

•  03   T 

EDMONTON 

.80 

.30 

•  35 

.15 

ELKMORN  CITY 

2.22 

•31  1.40 

•  51 

FALMOUTH 

.74 

,51 

T 

,18 

.05 

FARMERS 

1.32 

T     .51 

T 

T     T 

.45 

T 

.36 

FLEMINGSBURG 

.82 

T     ,54 

.01 

T 

T 

.27 

FORD  LOCK  10 

1.13 

T     .71 

T 

.34 

.08 

FORDS  FERRY  DAM  50 

.54 

T 

T     ,19 

T 

T     T 

T 

T 

.29 

.06 

FRANlfFORT  LOCK  fc 

.49 

.13 

.04 

T 

•  26 

.06 

FRANKLIN  WftTER  WORKS 

.60 

.15 

.45 

FREEBURN 

•  82 

.26 

.38 

,06 

.12 

FRENCHBURG 

1.76 

T 

T     ,96 

.0*1 

.18 

.05 

.56 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.21 

,96 

T 

♦ 

.25 

GEST  LOCK  3 

.38 

.04   .31 

,15 

.08 

GLASGOW 

.81 

.03 

.18 

.52 

.04 

.04 

GLASGOW  WKAV 

.82 

.03   .06 

.63 

•  08 

GLENOALE 

•  62 

.09 

•  01 

.04 

.09 

.29 

•  10 

T 

GOLDEN  POND  8  N 

.60 

T 

.60 

GRANT  DAM  38 

•  48 

.40 

.02 

T 

.06 

GRAYSON 

1.13 

T     .75 

•  10 

.28 

T 

6REENSBUR6 

•  75 

.30 

.45 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

.74 

.01   .26 

•  04 

.43 

GREENUP  DAM  30 

1.57 

.03   .42 

.04 

.31 

.01 

.76 

GREENVILLE  2  W 

.83 

.35 

•  48 

HARTFORD  6  NW 

.60 

T 

.03 

T 

•  44 

.13 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.42 

,04   .90 

.07 

•32   .01 

•  04 

•  04 

HEIDELBERG  LOCK  14 

1*90 

1.12 

T 

.65 

•  02 

•  11 

HENDERSON  4  SW 

•  55 

.02 

.36 

.04 

.11 

HICKMAN  1  E 

.19 

.04 

.15 

HICKSVILLE 

.00 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.94 

T    .as 

.26 

T 

.44 

.21 

.18 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

- 

_ 

- 

•  06 

HOPKINSVILLE 

1.09 

.26 

.46 

.36 

.01 

HYDEN 

1.56 

1.29 

.27 

T 

INEZ 

3.42 

T 

•03  2.26 

.10 

T 

1.03 

T 

IRVING TON 

.73 

T 

T 

.73 

JACKSON 

.65 

.03   .22 

.38 

T 

T 

JEREMIAH 

2,06 

.20 

1.22 

.54 

.10 

KEENE  2  N 

1.26 

.68 

J 

•  35 

.18 

.05 

KENTUCKY  DAM 

.34 

.04 

•  48 

.02 

LANCASTER  ICE  PLANT 

1.20 

•  01 

.75 

.23 

.05 

.16 

LAURA 

1.90 

.11 

.80 

.10 

.89 

LEITCHFIELD 

.97 

.01 

•  12 

.80 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

1.56 

T 

1.09   T 

.03 

T 

.39 

.07 

LIBERTY 

1.21 

.57 

.43 

.05 

.16 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

:..60 

T    1.17 

.15 

.24 

.19 

.03 

LOCtCPOHT  LOCK  2 

.80 

.47 

T 

T 

.32 

•  01 

LOUISA  2 

1.57 

.03  1.24 

.04 

T 

.26 

T 

LOUISVILLE  WB  AP         R 

.27 

.02 

T     .02 

T 

.23 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

.64 

.15 

T 

T     .11 

,05 

.33 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

.37 

.10 

T 

T 

.27 

T 

LOVELACEVILLE 

.69 

.07 

•04   .02 

* 

.36 

HADISONVILLE  1  SE 

.47 

T 

T 

.42 

•  05 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

•  66 

.02 

.60 

.06 

MANCHESTER  4  SE 

1.63 

1.26 

.05 

•  32 

MAVFIELD  SUBSTA 

•  62 

.10 

.40 

.12 

MAVFIELO  2  S 

•  44 

.03 

T     .05 

.36 

HAYSVILLE  DAM  33 

1.39 

.99 

T 

•  02 

.20 

•  16 

HC  KEE 

1.34 

1.08 

.18 

•  08 

T 

MIDDLE SRORO 

1.50 

T    1.00 

•  06 

.04 

.19 

.09 

.10 

MIDWAY 

1.44 

.95 

•  14 

T 

.35 

T 

MILLERSTOWN 

.39 

.16 

.08 

,28 

.07 

MONTICELLO 

2.13 

1.14 

•  04 

.31 

,66 

MOUNT  STERLING 

1.37 

.61 

.09 

T 

.36 

.31 

MUNFOROVILLE 

.33 

T 

T 

.03 

.30 

T 

MURRAY 

.40 

T 

.02 

T     T 

T 

•  38 

J 

OLNEY 

.37 

•  37 

T 

ONEONTA  DAM  33 

.32 

.15 

T 

.02 

.03 

T 

•  12 

T     T 

OWENSBORO  2  W 

.55 

.07 

.27 

•  21 

OHENSBORO  OAM  46 

.34 

.07 

.02 

.20 

•  25 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

.90 

.06 

.84 

PADUCAH 

.33 

.08 

y 

J 

•  40 

.05 

PAINTSVILLE 

2.32 

.07  1.55 

•  18 

.03 

T 

T 

PIKEVILLE 

2.75 

.07 

T    1.96 

.01 

T 

J 

.71 

PI  NEVILLE 

1.71 

.04  1.16 

.06 

.24 

•  08 

.13 

PRINCETON 

.55 

T 

•  35 

RAVENNA  LOCK  12 

1*69 

U14 

J 

.26 

•  22 

.07 

RICHMOND  E  STATE  COL 

1.32 

T 

T     .85 

.06 

T 

.28 

.09 

.04 

RUMSEY  LOCK  t 

.68 

.05 

•  05 

.26 

.30 

RUSSELLVILLE 

1.41 

.24 

.17 

S*«  lUfvrMiee  Notes  Following  SUUon  Ind«x 


DAILY  PRECIPITATION 


HEMTOCKY 

Table  3-Continued 

SEPTEWES  195J 

Station 

1 

Day  of  month 

5 

1  1  2  1  3 

4 

s\s 

7    8  1  9 

10  1  11  {  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20   21 

22  1  23  1  24 

25 

26  27 

28  1  29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

1.11 

T 

.25 

•  86 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

.63 

.03 

T 

T     .10 

T 

.50 

T 

SALVISA  LOCK  6 

2.10 

1.71 

T     T 

T    T 

T 

.38 

.01 

T 

SALVeRSVILLE  2 

- 

- 

.06 

.39 

.03 

.02 

SCOTTSVILLE 

1.61 

.05 

1.45 

.11 

SEBREE  WATER  WORKS 

.«3 

T 

.05 

.03 

T 

.35 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

.35 

.03 

.30 

.02 

SHELBYVILLE  2  W 

.S« 

T 

.43 

T    T 

T 

.12 

.04 

SHEPHEROSVILLE 

.20 

.20 

SOMERSET  1  N 

1.55 

.06 

.28 

.76 

.22 

.23 

SPRINGFIELD 

•  61 

.37 

.09 

.35 

T 

STEARNS  2  N 

i.ie 

.70 

.32 

.16 

SUMMER  SHADE 

1.30 

T 

.24 

.23 

.52 

.31 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

1.06 

T 

.44 

.48 

T 

•  14 

TAYLORSVILLE 

.62 

.05 

.07 

•  02 

.23 

•  25 

TOMPKINSVILLE  2 

1.09 

.50 

•  42 

•  17 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

.61 

.05 

.03 

.48 

.05 

TYRONE  LOCK,  5 

i.ie 

.70 

.46 

.02 

UNIONTOWN  0AM  49 

1.24 

.10 

T 

.46 

.12 

T 

T 

.42 

.12 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.72 

T 

1.19 

.10 

T 

.19 

.19 

.05 

VANBUREN 

.57 

.18 

.39 

VANCEBURG  DAM  32 

1.34 

.01 

.44 

.03 

.63 

.23 

WAYNESeURG  6  E 

1.34 

.03 

.85 

.23 

•  OS 

.15 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

1.43 

.16 

1.00 

.27 

T 

WESTPORT 

.77 

.47 

T 

T 

T 

.30 

WILLIAMSBURG 

1.70 

.10 

.01 

.89 

.42 

T 

•  28 

WILLIAMSTOWN 

.87 

.70 

.12 

.05 

WILLOW  LOCK  13 

1.97 

1.05 

.49 

.38 

.05 

WOLF  CREEK  DAM 

3.02 

T 

2.22 

.52 

.02 

.26 

WOODBURY  LOCK  •>. 

1.22 

.07 

.35 

.80 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1953 


Day  Of  Month 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

SENHAH 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

BURGIN  DIX  DAM 

CAMP8ELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CYNTMIANA  2  SW 


FOROS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON 

6REENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  *  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 


MAX 
MIN 


103 
62 


MAX 
MIN 


100  101 
66   67 


102   98 
56   61 


83   82 
52   48 


67   59   56 


74   76 
54   49 


103  102  101 
64   69   721 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


98   98 
58   65 


91   69 

61   51 


105 
61 


95   82   86 


100  103 
49   60 


102  101 
67   73 


101   99 
68   75 


103 
61   69 


101   97   68 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


103   99  100 
62   66   71 


103  103  101 
60   67   70 


79   81 
58   51 


82   83 
58   50 


92   81   83 


80   81 
56   49 


69   50   53 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


98   99   96 
63   58   69 

102  102   99 
67   72   73 

100  101   99 

67  67   70 

101  103  104 

68  67   68 

103  103 
58   59 

101  101  100 
58   62   65 

100   99   99 
67 

101 
62 

101 
66 

105 
62 

103 
67 

100 
62 

104 


7a  81 

55   51 


86   88 
57   52 


94   80 
56   51 


96   72 
58   54 


97   91   80 


84   84 
55   52 


100   98 
72   73 


105  101 
67   68 


100  103 
63   65 


101  100 
53   63 


83   87 
46   42 


76   79 
57   51 


104  100 
66   72 


101  101 
60   67 


103  103  100 
63   70   73 


99   96 
55   62 


100  103  104 
66   73   71 


98 
66 

99 

66 

94   80   81 


86   80 
57   53 


82   87 
50   48 


79   83 
49   47 


94   94   68 


83   83 
52   50 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


101  102 
58   63 


102  100 

69   73 


103  101 
72   75 


82   80 
67   63 


86   87 

48   46 


84   85 

62   51 


86   85   86 
62   47   51 


80   80   80 


80   82   86 


84   84   86 
46   46   46 


83   86   90 


77   79   80 


82   84   83 
62   61   46 


81   83   86 

55   48   47 


82   83   86 

47   46   44 


79   79   82 


79   79   84 
46   43   45 


77   79   82 
55   49   53 


84   81   86 
53   47   49 


82   80   82 

55   49   49 


52   49   47 


81   80   82 
48   42   44 


59   52   56 


82   83   86 
53   51   51 


83   87   92 
65   43   46 


80   78   80 
49   45   45 


83   82   82 


84   86   89 


80  83  82 

54  45  50 

90  88  88 

61  42  45 

79  80  80 

47  45  40 

87  86  86 

55  53  56 

82  81  84 

51  54 

87  84 

52  50 


94   78   80 


103  103   99  I  92   80   83 
66   72   77   59   53 


101   97 
79   81 


100   98 
71   67 


10   U   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


94   81 
59   57 


83   89   85 


89   87 
50   51 


56   60   65 


92 

99 

90 

56 

61 

67 

83 

84 

89 

48 

51 

53 

88 

91 

87 

52 

60 

68 

90 

95 

86 

66   64   60 


54   60   70 


86   93   86 
52   54   66 


84   92   90 


84   82 
42   46 


66   85 
42   47 


82   89 
35   50 


85   85 

40   48 


73   80 
38   39 


89   84 
42   47 


82   80 
33   42 


83   87 
41   59 


88   86 
44   63 


80   82   85 


83   85 
38   46 


82   82 

40   49 


94  I  79 
68   42 


87   86 
38   46 


90 

65 

72 

82 

87 

51 

54 

40 

36 

49 

89 

77 

67 

74 

79 

65 

50 

40 

43 

46 

93 

89 

77 

82 

86 

56 

67 

41 

41 

47 

88 

92 

84 

75 

81 

59 

69 

41 

42 

50 

58  68  69 

87  90  94 

47  55  59 

88  94  88 
62  60  70 

93  98  90 

53  68  64 

84  91  85 
49  49  64 

85  87  94 

48  55  58 


87  71  82 

44  40  46 

80  74  84 

38  34  44 

75  89  82 

49  55  51 

85  76  84 

42  41  44 

75  85  85 


64   86 
35   42 


85   81   83 
43   41   41 


90   97   88   80 
58   61   62   44 


89   86  I  60 
53   65  1  44 


95   88   82 
64   68,  52 


94   98!  85 
60   60  1  46 


89  :  88 

55  1  42 


88   99 
63   63 


86   90   87 


88   85   96   89 
52   60   66   66 


86   85   87 
65   51   51 


89   96 
58   6  1 


88   85 
43   46 


82   87 
37   47 


87   85 
60   44 


74   85 
33   43 


81   91 
49   6  3 


78   76   82 


78   85 
41   45 


78   83 
59   58 


83   88 i  81 
48   46   57 


87  1  85  95  81 

52  I  62  63  56 

84 j  84  95  82 

59  66  68^  57 

92  91  98  84 

52!  56  61  60 


MAX j 102 
MIN   63 


101   981  93   80   85j  81   85   88 
67   71 1  63   50   47  I  59   47   47 


90   95   91 

56   63   68 


75   86 
43   46 


72   85 
46   45 


72   84 
52   52 


80   93 

46   48 


77   87 
43   45 


91  101 
49   55 


85   87   89 


44   45   46 


90   98 
50   57 


92   98 
53   56 


90   97 
49   56 


92   99 
42   52 

83   95 


55 


92   92  101 


50 


83   81   95 


84   97 
49   56 


91   90 

50   55 


88   86 

4  7   46 


89   87   94 


93  100 
57   61 


91   92 

47   47 


90   98 
55   55 


96  101 
61   52 


81   91 
43   46 


90   90 
48   47 


94  100 
49   55 


89   97 
47   47 


91  100 
52   58 


90   97 
48   53 


92   94 
56   59 


87   87   94 


90  102 
53   58 


90  100 
54   60 


85   96 
52   51 


89   99 
52   57 


89   99 
57   67 


98   98 

50   54 


87   92   98 


82   83   73 
62   55   57 


86   81   74 
67   64   57 


90   87   78 
65   57   49 


85   85 
55   57 


91   87   81 


80   80 
57   56 


83   84   76 


83 

76 

72 

79 

57 

51 

44 

44 

83 

80 

72 

79 

59 

58 

42 

40 

83 

82 

71 

80 

63 

51 

37 

38 

82 

82 

76 

74 

56 

61 

41 

38 

98   87   86 
64   52   56 


63  57  51 

80  81  70 

59  56  48 

93  89  83 

66  58  55 

97  79  83 

60  58  57 

86  88  85 
58  62  58 

84  83  81 

57  62  51 

87  89  79 

64  58  57 

98  80  87 
53  57  58 


64   58   56 


96   89   81 
52   61   54 


58   55   55 


82   74 
64   58 


64   56   59 


85   73 
55   51 


70   74   83 
38   44   45 

69   74   81 


74   79   85 


39  39  40 

72  80  85 

39  37  47 

72  70  75 


71   80   85 
38   38   44 


72   80   65 


35  35  39 

68  73  80 

40  46  50 

72  76  83 

39  41  47 

75  70  80 

41  40  45 

74  70  72 

39  39  39 

71  75  84 

35  35  41 

69  81  86 


78   73   75 


91 

86 

72 

82 

56 

60 

40 

37 

80 

73 

57 

73 

63 

42 

37 

34 

76 

82 

74 

69 

57 

54 

44 

38 

87 

79 

70 

81 

51 

60 

41 

39 

84 

84 

73 

79 

64 

53 

39 

36 

89 

80 

72 

80 

54 

55 

40 

41 

82 

93 

73 

76 

55 

60 

41 

36 

74   69   79 
36   32   35 


70   77   81 


73   78   83 


70  78   81 

44  43   51 

69  76   83 

42  44 

69  78 


71   79   85 


55   56   58 

76   78   89 
52   51   55 


81   66   73 
42   55   56 


78   81   67 
62   55   51 


59   58   56 


56   61   51 


78   78   85 
62   60   55 


83   82   89 


55   64   55 


61   60   55 


78   79   86 
55   58   56 


53   57   57 


42   53   56 


83   86   93 

64   59   59 

64   71   81 


73   76   87 
61   54   56 


82   77   66 
54   66   57 


84   86 
56   56 


62   62 
55   50 


55   56   52 


80   76   87 


75   81   92 
65   60   55 


62   60   57 


66   76   85 

50  '  61   58   56 


79   85 

57   51 


85   94   98 
46   46   50 


92   98   94 
42   39   44 


93  101  100 


65   69   92 


101 

96 

48 

57 

88 

96 

40 

45 

100 

95 

45 

43 

98 

95 

48 

56 

99 

95 

48 

55 

98 

94 

42 

49 

97 

94 

46 

57 

100 

96 

90   95   92 


97   92 
59   62 


98   95 
42   48 


90   97 
55   62 


45   43   44 


100   93 
58   63 


92  101 
42   44 


90   96   93 


88 

89 

96 

98 

96 

55 

43 

47 

45 

64 

79 

65 

83 

95 

97 

53 

54 

40 

41 

45 

58 

76 

86 

89 

96 

55 

55 

41 

41 

44 

83 

86 

95 

99 

95 

53 

51 

43 

51 

52 

95 

98 

90 

47 

48 

61 

93 

95 

99 

46 

48 

65 

87 

90 

97 

44 

39 

40 

91 

94 

100 

49 

52 

58 

87 

95 

94 

45 

42 

44 

93 

100 

97 

45 

59 

64 

90   98   93 
48   55   60 


84   83   72  I  70   77   83  !  72   78   82  ,  90 


50   55   65   60   62 


92   82 

55   61  I 


72   82   84  1 

50   43   49  I 

70   80 


86   89  ,  98 


83  I  61   82   87  1  94 
64   54   60  1  39   37   46   63   55   53  '  43 


97 

93 

58 

61 

99 

94 

52 

55 

98 

94 

61 

70 

101 

94 

47 

56 

97 

95 

49 

62 

es   rolIovlDK  Stk 

-   99   - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
SEPTEMBER    1953 


Day  Of  Month 


10   11   12  I  13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  1  27   28   29   30   31 


MAMMOTH  CAVE  PARK 


MANCHESTER  4  SE 


MAYFIELD  2  S 


MAYSVILLE  0AM  33 


MIDDLESBORO 


MOUNT  STERLING 


OWENSBORO  2 


PADUCAH  CAA  AIRPORT 


PIKEVILLE 


PRINCETON 


RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 


SUMMER  SHADE 


VANCEBURG  0AM  32 


WEST  LIBERTY  WATER  WKS 


WILLIAMSBURG 


«ILLIAMSTOWN 


WOLF  CREEK  DAM 


MAX 
MIN 

104 
63 

102 
62 

MAX 

MIN 

101 
61 

102 
56 

MAX 
MIN 

102 
67 

102 
76 

MAX 
MIN 

96 
62 

97 
62 

MAX 
MIN 

100 
59 

100 
57 

MAX 
MIN 

103 
64 
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3 
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MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

0093 
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37  35 

82  43 

650 

8A 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

B5  33 
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7P 

7P 
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2  3  5 
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0246 
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37  16 
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8A 
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0Z54 
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6P 
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2  3  5 
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36  52 

83  53 

1000 

5P 
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2  3  5 

C 
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85  28 
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6P 
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TA 
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4*1 

5P 
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HARLAN 
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SA 
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MID 
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c 
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6P 
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JAMES  R.  EDWARDS 
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86  26 
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7A 
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3 
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0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 
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2  3  5 
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0914 
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66  26 
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MID 
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c 
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6*  25 
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7A 
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1046 
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37  12 

86  16 

*10 

7A 
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3 
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8A 
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3 
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BURCIN  OIX  DAM 
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6P 
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38  41 

85  11 
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5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

CENTRAL  CITY 

1*39 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

— 

MID 

JAMES  F.  PRICE 

c 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  *0 

474 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

c 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

MADISON 

37  47 

8*  05 

- 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  18 

729 

7A 

MRS. HAZEL  8. PICKETT 

3 

CORBIN  CAA  AJBPORT 

1801 

WHITLEY 

35  58 

84  08 

1170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

669 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 
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84  19 

_ 

5P 

KY  OEPT  OF  CONS. 

3 

C TNT Ml ANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

84  IB 

68* 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CYNTHIANA  2  SW 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  19 

712 

5P 

5P 

ECKLAR-MOORE  EXP  CO 

2  3  5 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3  5 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  *8 

82  32 

- 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

c 

DELPHI A  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1780 

5P 

DEE  A.  MAYS 

3 

DEMA 

Z139I  KNOTT 

37  25 

82  *e 

850 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

DEWEY  DAM 

Z180 

FLOYD 

37  *5 

82  *7 

653 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

23  58 

OHIO 

37  33 

86  *3 

*50 

7A 

J.  L.  tflJFF 

3 

c 

0UM40R 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

67  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

3 

DUNNVILLE 

237* 

CASEY 

37  13 

84  56 

. 

8A 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

DYER 

2391 

BRECKENfilDGE 

37  43 

66  13 

- 

MID 

LENA  BLAIR 

c 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2**5 
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37  03 

88  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
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2*69 

METCALFE 

37  00 

85  37 

- 

7A 
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3 
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2528 
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37  IB 

62  21 
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BA 
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3 
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38  40 

B*  20 
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7A 
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3 
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38  09 

83  33 

566 
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7A 
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2  3  6 
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38  25 

63  43 

870 

7A 
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FLEMINGSBURG  P.  0. 

2906 

FLEMING 

38  25 

63  4* 

750 
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MAURICE  B. CARPENTER 

FORD  LOCK  10 

2953  MADISCW 

37  53 
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593 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961  CRITTENDEN 

37  2B 

68  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

c 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

FRANKLIN 

38  13 

64  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

HERMAN  D.  NEAL 

3 

FREE6URN 

30*6 

PIKE 

37  34 

62  06 

727 

BA 

JOHN  E.  TANNER 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

63  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

64  33 

880 

BA 

JOE  W.  ATKINS 

3 

GEST  LOCK  3 

3203. HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

GLASGOW 

3241 iBARREN 

37  00 

65  55 

780 

EMILY  M.  BEAN 

3 

GLASGOW  WKAY 

3246 [BARREN 

37  00 

65  55 

- 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  3  5 

GLENDALE 

3252  HARDIN 

37  36 

85  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

3 

GOLDEN  POND  B  N 

3295|TRIGG 

36  54 

68  00 

_ 

5P 

5P 

FISH  C   WLDLF  REFUGE 

2  3  5 

6RANT  DAM  38 

3358  BOONE 

38  59 

8*  *9 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391;CARTER 

38  19 

82  57 

589 

7P 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENSBURG 

3*30|GREEN 

37  15 

65  30 

638 

7A 

7A 

MRS.  MELL  M,  LINGLE 

2  3  5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3*36 1  GREEN 

37  15 

65  30 

600 

7A 

MRS.  ADA  L.  COX 

3 

GREENUP  DAM  30 

3*43 

GREENUP 

38  37 

62  51 

5*0 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2   W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

67  IZ 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

67  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

c 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

66  54 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709  PERRY 

37  15 

83  12 

669 

MID 

H.  A.  BAILEY 

c 

HAZARP  WATER  WORKS 

371*ipERRY 

37  15 

83  11 

8*0 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  lA 

3741 JLEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

HENDERSON  4  SW 

3762  HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  6 

HERNDON 

3798XMRISTIAN 

87  3* 

MID 

C,  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816  FULTON 

36  3* 

89  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S,  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  *8 

88  30 

4*0 

7A 

TVA-679 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  *9 

8*  *3 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

BA 

6A 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

85  4* 

ERNEST  L.  WRIGHT 

HOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

5*0 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  3  5 

HYDEN 

4093' LESLIE 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

3 

INEZ 

413AIMARTIN 

37  52 

82  32 

636 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

IRV1N6TCN 

4165  'BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

6*6 

7P 

7P 

FLOYD  G,  R06BINS 

2  3  6 

JACKSON 

4196 'BREATHITT 

37  33 

83  23 

698 

MRS.  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

4255  LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  ISDN 

3 

KEENE  2  N 

4369  JESSAMINE 

37  58 

0*  3B 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

3 

KENTUCKY  DAM 

4414  LIVINGSTON 

37  01 

88  16 

362 

TVA-379-A 

3 

LANCASTER  ICE  PLANT 

4620  GARRARD 

37  37 

8*  36 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

LAURA 

464Z  MARTIN 

37  45 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELD 

LEITCHFIELD 

4703  GRAYSON 

37  29 

86  18 

635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  5 

Obser- 

Station 

& 

County 

1 

13 

1 

1 
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time 
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Refer 

to 

d. 

H 

1 

1 

t 

4) 

d. 

tables 

s 

a 

J 

:3 

i 

A 

A 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

8*  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

7  C 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

8*  55 

- 

7A 

PALLIA  L.  HANKLA 

3 

C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

6*  35 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

36  26 

8*  58 

4a  5 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

48B2 

CLARK 

37  51 

6*  02 

- 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

c 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

37  06 

6*  OB 

_ 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

584 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

c 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

600 

7A 

FRED  PERRY 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

85  *0 

558 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LOUISVILLE  WB  AP 

495* 

JEFFERSON 

38  11 

65  *4 

*B5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  c 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  46 

*03 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

38  15 

85  46 

*57 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

86  50 

370 

6P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

6002 

BARREN 

36  53 

86  02 

- 

MID 

WILLARO  E.  FOSTER 

c 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

*35 

5P 

7A 

HOMER  WEL60RN,  JR. 

2  3  5 

c 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  05 

800 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

7 

MANCHESTER  *  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

63  *3 

850 

6P 

7A  JNORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

36* 

7 A  ;tva-5-a 

3 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

88  38 

36* 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  6 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  38 

83  *2 

524 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

6*  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

3 

HC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

36  36 

84  16 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

c 

MIDDLESBORO 

6389 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5 

MIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

SNEED  C.  FRIAR 

c 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

- 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

HILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

38  IB 

84  09 

_ 

MID 

DAVID  C.  8A1LEY 

c 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

680 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MONTICELLO 

552* 

WAYNE 

36  50 

84  51 

910 

E.  0.  COOPER 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

36  11 

B3  26 

770 

XID 

H.  C.  HAGGAN 

c 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  0* 

63  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFORDVILLE 

5664 

HART 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3 

c 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

BB  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5 

7 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

38  18 

63  11 

752 

MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

C 

OLNEY 

6D20 

HOPKINS 

37  1* 

87  47 

380 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

ONEONTA  DAM  36 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

8*  18 

*97 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  *6 

B7  09 

*20 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5 

7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  *7 

87  06 

*04 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

86  46 

410 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

86  37 

3*0 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  6 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

3  7  OS 

88  35 

3*4 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

c 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  4B 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

586 

5P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  Q 

PI NEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  *2 

999 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  05 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

5679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6805 

MADISON 

37  44 

b*  18 

1065 

BA 

eA 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

67  16 

384 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

WM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

705* 

LOGAN 

36  50 

86  5* 

576 

7A 

TVA-683 

3 

5ADIEVILLE  2  W 

707* 

SCOTT 

38  26 

84  35 

MID 

ROBERT  W.  POSEY 

c 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5 

7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

65  21 

730 

ST  MARY  COLLEGE 

c 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  96 

8*  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  06 

STANLFY  GARDNFR 

c 

SALYERSVILLE  2 

713* 

MAGOFFIN 

37  45 

83  0* 

900 

7A  FORREST  C.  WILLIS 

3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P  NOBLE  ALLEN 

2  3  5 

^ 

SEBREE  WATER  WORKS 

723* 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

5P 

SEBREE  WATER  WORKS 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  47 

355 

7A 

3 

^ 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

825 

6P 

WILLA  S.  A.  HATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

3B  00 

85  4* 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

85  16 

662 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

^ 

SOMERSET 

7506 

PULASKI 

37  06 

8*  37 

1050 

«ID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

8*  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

BA 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

7A 

FAYE  PAULINE  SMITH 

3 

c 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  63 

85  *3 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  *0 

TVA-684 

^ 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

_ 

HID 

c 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

85  20 

469 

7A 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

H6  *2 

65  *1 

899 

MID 

JAMES  T.  PHILPGTT 

c 

TOMPKINSVILL&  2 

8065 

MONROE 

36  42 

85  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

J 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

81*4 

TRIGG 

36  45 

88  05 

350 

7A 

^VA-680 

3 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38  02 

8*  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6245 

MADISON 

37  51 

8*  26 

571 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

37  58 

85  10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCE6URG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

38  39 

83  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNE5BURG  6  E 

8486 

LINCOLN 

37  22 

8*  34 

1215 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WESTPORT 

6551 

MORGAN 

97  55 

63  15 

800 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  6 

8567 

OLDHAM 

S8  29 

85  29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILL1AK5BURG 

8706 

WHITLEY 

36  44 

84  10 

980 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

WILLIAMSTOWN 

871* 

GRANT 

36  38 

8*  34 

967 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  3  5 

- 

WILLOW  LOCK  13 

872* 

LEE 

37  36 

83  50 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

585 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6  6 

7  c 

WOODBURY  LOCK  * 

8824 

BUTLER 

37  11 

66  38 

50* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
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Tbe  four  digit  Identification  nuabera  Id  th«  Index  aiuiber  coluan  of  the  stitloo  ladex  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  nimbers  wltbls 

Plcursa  and  letters  following  tbe  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  niles  and  direction  froa  tbe  post  office. 

Observation  tlses  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decesber  Issues  of  this  bulletin. 

Hontbljr  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  Bonths  will  be  carried  in  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  wblcb  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  slsslcg  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dlnensional  unitE  ised  In  this  bulletin  are:   tenperature  in  "F. ,  pr 
average  of  65°  F.   Evaporation  is  seasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dia 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  fnm   non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.   See  tbe  Station  Index  for  observation  tiae. 

Snow  OD  ground  in  Table  7  is  at  observation  tise  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.  WTB  SQUIV 
Table  7  seans  tbe  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  sore.  Water  equivalent  sasples  are  necessarll 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  anowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-   No  record  in  Tables  3,6,7  and  tbe  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Awount  included  in  following  aeaeureBent ,  tiae  distribution  unknown, 
pped  with  a  windshield, 
a  full  Bonth. 

r  to  Tables"  coluan  in  tbe  Station  Index  tbe  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purpoeea  and  are  published  later  in 
pitatioo  Data, 
lent  of  snowfall  wholly  or  partly 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1953 


O.  K,  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


Very  dry  weather,  with  temperatures 
averaging  above  normal,  prevailed 
during  the  month.   Temperatures  at  the 
beginning  and  in  the  third  week  of  the 
month  were  extremely  high  for  October 
with  the  maximum  temperature  of  98° 
reported  on  the  1st  equalling  the  all- 
time  high  for  the  month.   The  droughty 
conditions  which  had  prevailed  with 
but  little  interruption  since  August 
continued  through  the  month  with  daily 
increasing  distress.   Rainfall  averag- 
ed just  slightly  over  one-third  of 
normal  and  the  total  for  the  month  was 
well  within  the  ten  lowest  on  record 
for  October  and  the  lowest  since  1940. 
Abundant  sunshine  approximating  the 
full  amount  possible  during  half  of 
the  month  contributed  to  the  depletion 
of  soil  moisture.   The  first  killing 
frost  of  the  fall  season  in  most  areas 
occurred  on  the  morning  of  the  30th 
but  there  was  no  damage  due  to  the 
maturity  of  the  crops. 

The  abnormally  hot,  dry  weather  at  the 
close  of  the  previous  month  continued 
for  the  first  three  days  in  October, 
Maximum  readings  of  90°  or  above  were 
reported  from  practically  all  locations 
during  this  period.   Several  locations 
with  long  term  records  established  new 
October  maximum  temperature  readings  on 
the  1st  or  2nd,   A  new  late-season  heat 
record  was  set  at  Louisville  on  October 
1st.   Cooler  air  overspreading  the  state 
on  the  night  of  the  4th  and  the  morning 
of  the  5th  dropped  temperatures  sharply 
with  the  cool  weather  continuing  through 
the  12th.   From  the  12th  through  the 
18th,  days  were  sunny  and  warm  and 
nights  mild.   On  the  19th  unseasonable 
warmth  set  in  and  continued  for  five 
days.   The  maximum  temperature  at  Louis- 
ville on  the  21st  equalled  the  record 
for  so  late  in  the  season.   The  balance 
of  the  month  averaged  slightly  below 
normal.   The  monthly  mean  temperatures 
ranged  from  63.5°  at  Louisville  WB  City 
Office  to  56.4°  at  Hindman  Settlement 
School.   The  highest  temperature  re- 
ported in  the  state  was  98°  at  Hopkins- 
ville  and  Frankfort  Lock  4  on  the  1st; 
the  lowest  was  20°  at  West  Liberty 
Water  Works  on  the  30th. 

Rainfall  distribution  generally  showed 
a  progressive  decrease  going  from  west 
to  east,  ranging  from  over  2  inches  In 


the  extreme  western  section,  over  1 
inch  in  the  central  section  with  the 
exception  of  the  northern  counties  where 
amounts  were  less  than  1  inch,  and  1/2 
inch  or  less  in  the  eastern  section. 
The  total  rainfall  occurred  during  the 
two  periods  4th-6th  and  26th- 29th.   Av- 
erage daily  amounts  of  .01  inch  or  more 
were  recorded  on  only  3  days  during  the 
month.   Beginning  on  the  night  of  the 
4th  and  continuing  to  the  6th,  cool  air 
influx  brought  rain  to  counties  along 
the  Ohio  River  from  Owensboro  westward, 
and  also  in  counties  along  the  river  in 
extreme  Northern  Kentucky.   In  this 
limited  area  amounts  ranged  up  to  as 
much  as  9/lOth  of  an  inch.   The  rest  of 
the  state  received  but  slight  amounts 
if  any.   For  the  next  20  days  there  was 
no  rain  anywhere  in  the  state.   Late  on 
the  26th,  general  rain  beginning  in  the 
western  sections  spread  eastward  through 
the  29th.   Totals  generally  exceeded  1 
inch  in  the  western  sections,  3/4  inch 
in  central,  and  1/4  in  eastern  and  south- 
eastern sections.   V/hile  this  rainfall 
did  not  break  the  drouth,  it  gave  con- 
siderable temporary  improvement  to  top- 
soil  moisture.   The  average  precipitation 
for  the  state  was  0.91  inch  which  is 
1.68  inches  below  normal.   The  total 
amounts  recorded  at  the  various  locations 
ranged  from  2.62  inches  at  Lovelaceville 
in  Ballard  County  to  0.13  inch  at  Paints- 
ville  in  Johnson  County.   The  heaviest 
rainfall  in  any  one  day  was  1.63  inches 
at  Hickman  1  E  reported  on  the  27th. 

The  rains  of  the  26th-29th  permitted  the 
stripping  of  tobacco,  the  seeding  of 
winter  grains,  cover  crops,  grasses  and 
legumes,  which  had  been  much  delayed  by 
the  lack  of  rainfall.   However,  much 
more  rain  was  needed  to  restore  normal 
supplies  of  stockwater  and  subsoil 
moisture  in  most  parts  of  the  state. 
Harvesting  of  early  corn  was  far  ad- 
vanced at  the  end  of  the  month  due  to 
the  ideal  harvesting  weather  of  October 
with  the  crop  being  very  good.   Late 
planted  corn  on  the  other  hand  was  poor 
to  total  failure.   The  drought  and  heat 
not  only  hurt  the  soybean  crop  materially 
but  also  caused  considerable  of  the  acre- 
age to  be  cut  for  hay  due  to  the  shortage 
of  pasture  and  hay.   Water  hauling  was  con- 
siderable at  the  end  of  the  month  and  the 
fire  hazard  was  increasing.  -  W.S. 
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0 
0 
0 
0 

3 
9 
3 
6 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.32 
.36 
.22 

.57 
1.10 

-  2.65 

-  1.42 

.17 
.20 
.16 
.21 
.46 

27 
27 
27 
28 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 

3 

4 

I 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

79.0 
77,4 
78.0 
75.8 
73.9 

39.6 
44.5 
45.5 
43.3 
42.3 

69.3 
61.0 
61.8 
69.6 
58.1 

1.9 

4.5 

1.9 

.2 

94 
91 
92 
94 
87 

2  + 

23 
30 
33 
28 
28 

31 
30 
31 
31 

30+ 

194 
160 
125 

230 

2 
3 

2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
2 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

.63 
.81 
.29 
.85 
.79 

-  1.86 

-  1.97 

-  2.40 

-  1.86 

-  1.85 

.34 
.60 
•  12 
.50 
.45 

27 
27 
29 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
4 
2 
3 

0 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

80.1 
77.1 

35.0 
42.6 

57.6 
59.9 

.6 

92 

92 

20 
30 

30 
31 

180 

3 
1 

0 
0 

12 
2 

0 
0 

.25 
.28 

-  2.39 

.15 
.18 

27 
27 

.0 
.0 

0 

0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

59.1 

.55 

.0 

STATE 

60.2 

1.7 

._ 

.91 

-  1.68 

.0 

Sm  Rstomc*  NolM  Following  SUUon  Indwc 
-  108  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tables 


^ 

Dot  of  montll 

Station 

1  1  2  {  3 

^in 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  {  15 

16   17  1  18 

19   20  1  21 

22  23j  24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29  1  30 

31 

AOOISON  0»M  45 

.i9 

T 

46 

.01 

•  10 

ADOLPHUS  1  N 

.54 

T 

26 

.06 

•  22 

ALBANY 

.B4 

.10 

.24 

21 

•  29 

ALLEN 

•  38 

.09 

17 

•  12 

ANCHORAGE 

.90 

T 

T 

T 

53 

.37 

ASHCAMP 

.71 

.22 

25 

•19   ^05 

ASHLAND  DAM  29 

.39 

11 

.28 

BARBOURVILLE 

.43 

.06 

25 

.07 

•  05 

BAROSTOWN  5  J  PREP  SCH 

1.16 

T 

91 

.23 

•  02 

BAXTER 

.37 

T 

15 

.07 

•  15 

BEAVER  DAM 

.97 

T 

69 

.26 

BENHAM 

.95 

.13 

37 

•39   .06 

BEREA  COLLEGE 

.73 

T 

T 

47 

.26 

BEREA  WATER  WORKS 

.66 

.02 

37 

.27 

BOWLING  GREEN 

1.12 

T 

67 

.04 

.41 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

1.16 

68 

.02 

.46 

BOWLING  GREEN  CAA  Ap 

1.21 

T 

T 

.55 

12 

.54 

BRENT  DAM  36 

1.03 

.21 

.16 

T 

45 

.06 

.11 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1.26 

70 

.12 

.44 

BUROINE  2  NE 

.70 

.15 

25 

.30 

BURGIN  DIX  OAH 

l.OB 

T 

78 

T 

.30 

BURKESVILLE 

.47 

.07 

16 

T 

.24   T 

T 

CADIZ  LOCK  E 

1.35 

.16 

92 

.15 

.12 

CAMPBELLSVILLE 

•  86 

56 

.30 

CAHROLLTON  LOCK  1 

.81 

.04 

.07 

45 

T 

.25 

CLERMONT  1  SSE 

.94 

T 

T 

.68 

.26 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

.62 

.44 

.18 

COLUMBIA 

.52 

20 

.32 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

.30 

.06 

• 

.01 

.10 

.13 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

1.24 

.24   .52 

T 

T 

.01 

.33 

.14 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

.35 

.06 

.08 

.15 

.06 

CVNTHIANA 

1.03 

T 

.63 

T 

.40 

CYNTHIANA  2  SW 

1.15 

.75 

.40 

DANVILLE 

.95 

.51 

.34 

DELPHI  A  1  E 

.52 

T 

.20 

.32 

DEHA 

.46 

.17 

.29 

DEWEY  DAM 

.20 

.02 

.07 

T 

.11 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.10 

.76 

.15 

.20 

DUNMOR 

.93 

.56 

•  27 

.10 

DUNNVILLE 

•  67 

.34 

.33 

EODYVILLE  LOCK  F 

•  •42 

.22 

1 

.00 

.15 

.05 

EDMONTON 

•  67 

.33 

.34 

ELKHORN  CITY 

•  47 

.06 

.01 

.06 

.13 

.12   .07 

FALMOUTH 

1*04 

.06 

T 

.58 

.06 

.34 

FARMERS 

•  70 

T 

T 

.46 

.24 

FLEMIN6SBURG 

•  90 

T 

T 

.55 

.13 

.22 

FORD  LOCK  10 

•  61 

.02 

T 

.47 

.32 

FORDS  FERRY  DAM  50 

U44 

.12 

.15 

1 

.03 

.09 

.05 

FRANKFORT  LOCK  4 

1^13 

.85 

.26 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

•  97 

.62 

T 

.35 

FREEBURN 

RECORD  MISSING 

FRENCHBURG 

.62 

T 

T 

T 

.41 

.20   .01 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

.94 

T 

.73 

T 

.21 

GEST  LOCK  3 

1.00 

T 

.67 

.05 

.28 

GLASGOW 

•  99 

.02 

T 

.60 

.05 

.32 

GLASGOW  WKAY 

UOl 

•  08 

.01 

.01 

.66 

.25 

GLENDALE 

U16 

.01 

.64 

.15 

.18 

GOLDEN  POND  e  N 

1^23 

.09 

.15 

.61 

.16 

GRANT  DAM  36 

1^62 

.74 

.20 

.30 

.13 

.25 

GRAYSON 

.34 

T 

T 

T 

T     T 

.25 

.09 

GREENSBURG 

1.16 

.66 

.03 

.45 

GREENSBURG  HI  WAY  61  BR 

1.21 

.69 

.03 

.49 

GREENUP  DAM  30 

•  41 

T 

.17 

.15 

.09 

GREENVILLE  2  w 

U20 

.64 

.36 

HARTFORD  6  Nw 

1.03 

T 

.77 

.07 

.19 

HAZARD  WATER  WORKS 

•  34 

T 

T 

.23 

.02 

.09 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

•  32 

.05 

T 

.17 

.10 

HENDERSON  1,    SW 

•  99 

.30 

.13 

.51 

.05 

HICKMAN  1  E 

2^08 

.07 

.20 

1 

.63 

.16 

HICKSVILLE 

1^53 

.21 

1 

.32 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

U08 

T 

.82 

.01 

.25 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

•  38 

.02 

.20 

.16 

HOPKINSVILLE 

.93 

.71 

.05 

.17 

HYOEN 

.37 

.37 

T 

INEZ 

•  22 

.16 

7 

.06 

IRVINGTON 

•  81 

- 

•  65 

.16 

JACKSON 

•  69 

.30 

T 

•  12 

.17 

.10   T 

T 

JEREMIAH 

•  49 

.11 

•  18 

.20 

KEENE  2  N 

.90 

•  60 

•  30 

KENTUCKY  DAM 

1.54 

.24 

1 

•  06 

.20 

•  02 

LANCASTER 

.68 

•  46 

•  42 

LAURA 

.24 

.10 

•  14 

T 

T 

LEITCHFIELD 

1.30 

.23 

.59 

.14 

•  34 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

1.12 

T 

.02 

.61 

.29 

T 

LIBERTY 

.54 

.27 

•  27 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  a 

.98 

.49 

•  49 

LOCKPORT  LOCK  2 

.95 

T 

.64 

.04 

•  27 

LOUISA  2 

.23 

.06 

.10 

.04 

•  03 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

.80 

T     T 

T 

.17 

.37 

.26 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

.88 

T 

.54 

.09 

•  25 

LOUISVILLE  WS  CITY      R 

.77 

T 

.14 

.34 

.29 

LOVELACEVILLE 

2.62 

1.15 

.65 

.70 

•  12 

HAOISONVILLE  I  SE 

1.12 

.04 

.63 

•  16 

•  09   T 

MAWtOTH  CAVE  PARK 

1.22 

T 

T 

.64 

•  38 

MANCHESTER  *  SE 

.ST 

.19 

.21 

•  17 

MAYFIELD  SUBSTA 

1.32 

.06 

1 

.10 

.14 

MAYFIELO  2  S 

1.44 

.20 

.60 

.53 

.11 

MAYSVILLE  0AM  33 

1.10 

.04 

T 

.46 

•  38 

•  22 

MC  KEE 

.44 

.06 

.26 

•  12 

MICXM-ESBORO 

.63 

.07 

•  34 

•  05 

•  17 

MIDWAY 

1.02 

•  76 

•  26 

HILLERSTOWN 

1.21 

•  81 

•  08 

.32 

MONT  I CELLO 

.47 

.04 

•  15 

•  26 

MOUNT  STERLING 

.81 

T 

•  60 

•  21 

MUNFOROVILLE 

1.99 

T 

•  95 

•  07 

•  51 

MURRAY 

1.35 

.17 

T 

.35 

•  64 

•  19 

OLNEY 

1.16 

.07 

•  80 

.21 

•  08 

ONEONTA  DAM  35 

.83 

.13 

•  42 

•  10 

•  18 

OWENSBORO  2  W 

.71 

.04 

•  97 

.08 

•  02 

OHENSBORO  DAM  46 

.61 

.01 

•  52 

.03 

•  05 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

2.28 

.84 

1*34 

•  02 

•  08 

PAOOCAH 

2.25 

.38 

.52 

1 

•  25 

•  10 

PAINTSVILLE 

.13 

I 

•  02 

•  05 

•  06   T 

PIKEVILLE 

.29 

.05 

•  09 

•  03 

•  12 

PI  NEVILLE 

.43 

T 

T 

.11 

•  12 

PRINCETON 

1.13 

.13 

•  15 

.60 

•  25 

RAVENNA  LOCK  12 

.40 

.40 

RICHMOND  E  STATE  COL 

.85 

T 

.50 

•  35 

ROMSEY  LOCK  2 

.94 

.72 

•  10 

•  12 

RUSSELLVILLE 

1.01 

.01 

.«• 

•  04 

.27 
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KENTUCKY 

Table  3-Continued 

OCTOBER    195» 

3 

Day  of  month 

Station 

o 

r 

T 

^ 

1    1    2    1    3 

4    jT] 

6 

7    1    8        9 

10   1    11    1   12 

13  1    U  {    15 

16  1   17   1   18 

19  1  20  1   21 

22      23      24 

25  j  26- 1  27 

28 

29    i    30 

31 

RUSSELLVILLe    SU8STA 

*9S 

T 

•  70 

•  02 

•  26 

^ 

ST    JOHN    eeTHLEHEM    ACAO 

.70 

•  90 

•  05 

•  15 

• 

SALVISA    LOCK    6 

1.02 

T 

•  61 

•  21 

• 

SALYERSVILLE    2 

,!i 

.02 

•  07 

•09      ^07 

, 

SCOTTSVILLE 

.S2 

.02 

•  40 

•  40 

• 

SE8REE    WATER    WORKS 

.87 

.07 

T 

T           .67 

•  13 

, 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

2.01 

.50 

•  10 

1.11 

•  10 

SMELSrvlLLE    2    W 

1.08 

.01 

.75 

T 

•  32                             . 

SHEPHEROSVILLE 

.95 

.65 

•  07 

•  23 

SOMERSET    1    N 

.45 

.33 

•  11 

■  01 

SPRINGFIELD 

.S5 

.59 

•  26 

STEARNS    2    N 

.«e 

.05 

.11 

•  32 

SUMMER    SHADE 

.59 

T 

T 

.30 

.29 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

.52 

T 

•  21 

.04 

.27 

TAVLORSVILLE 

1.06 

.60 

.03 

.23 

TOMPKINSVILLE    2 

I. 00 

•  60 

.20 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 

1.43 

.16 

1»07 

.17 

•  03 

TYRONE    LOCK    5 

l.OS 

•  82 

.26 

UNIONTOWN    DAM    49 

1.54 

.41 

•  25 

.73 

.10 

.05 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

.95 

T 

.51 

T 

.34 

VAN6UREN 

•  94 

.94 

VANCE6URG    DAM    32 

.79 

T                        .45 

.18 

•  16 

WAYNESBURG    6    E 

.54 

.41 

•  13 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 

.25 

.15 

•  10 

WESTPORT 

.76 

T 

.48 

.20 

.10 

WILLIAMSBURG 

.28 

.16 

.10 

T 

W1LLIAM5T0WN 

.98 

•  05 

.65 

.28 

.26 

WILLOW    LOCK    13 

•  46 

.31 

.15 

WOLF    CREEK    DAM 

.49 

•  01 

J 

.26 

.22 

WOODBURY   LOCK    4 

1.06 

•  64 

.15 

.27 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER  1953 


Day  Oi  Month 


9   10   II   12   13   U  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26  27   28   29   30   31 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTONN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWL  I  NO  GREEN  CAA  AP 

BURGIN  DIX  DAM 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 
CORBIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
CYNTHIANA  2  SW 


FORDS  FERRY  DAM  50 


FRANKFORT  LOCK  4 


GLASGOW  WKAV 


GOLDEN  POND  8  N 


GRAYSON 
GREENSBURG 
'GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 
HOPKINSVILLE 
INEZ 

IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
HAOISONVILLE  1  SE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


88   92 

59   56   60 


84   90   89 
60   51   52 


94   94   90 

43   43 


97   94   93 
59   52   60 


92   91   89 
46   49   56 


92   94   91 
62   5T   59 


94   92   86 
48   53   65 


89   92   90 

58   57 


62  59  60 

89  94  92 

62  53  60 

90  92  90 
54  53  54 

86  89  88 

63  48  56 

89  95  91 
54  49  60 

90  90  86 
47  52  51 

S3  89  87 

59  52  63 

90  91  89 

62  48  51 

95  85  92 
61  55  58 

96  85  92 

45  47  48 


89   93   89 
62   62   69 


98   89   94 
51   50   50 


95   95   92 
59   59   58 


85   90 

5*   45   51 


91   90   89 

50   51   54 


93   96   89 
56   58   61 


90   91   88 
48   47   52 


92   96 

55   57   62 


95   95   95 
54   56   59 


94   87   90 
43   45   45 


98   97   93 
61   60   60 


85   87   88 
46   46   47 


89   95   90 
63   58   65 


S9   91   85 
64   58   60 


85   91   89 
63   59   64 


89   92   89 
61   56   62 


as   92   88 
64   63   69 


95   96   89 
60   58   61 


92   93   87 
62   55   62 


89   73   67 
51   57   47 


69   85   78 
44   47   51 


91   86   67 
54   58   42 


85   88   80 


87   76   65 
53   57   45 


85 

82 

46 

50 

75 

68 

56 

43 

75 

68 

54   65   46 


56   59   43 


87   74   68 


89   74   64 


52   57   39 


87   81 
46   48 


86   57   60 
57   48   40 


89   87   72 
68   66   43 


89   88 
47   62 


89   85   69 
49   69   41 


91   90   73 
54   63   43 


87   82   67 

57   63   47 


89   80   66 

57   56   45 


89   68 

47   56 


52  47 

86  80  65 
54  57  44 

87  84  75 
48  51  50 

88  80  60 
58  52  42 

89  89  61 

56  66  41 

88  87  82 

40  45  49 


88  88  71 

57  63  47 

90  76  68 
45  53  42 

91  72  72 
57  56  44 

85  75  68 


86  71 

59  52 

87  65 

57  60 

88  64 
64  52 

88  83 

60  66 


86   77   67 
56   55   45 


72 

75 

77 

87 

34 

34 

37 

44 

70 

77 

71 

82 

36 

36 

38 

38 

76 

77 

79 

86 

28 

32 

32 

32 

75 

77 

80 

87 

30 

38 

36 

42 

64 

70 

72 

75 

32 

32 

34 

45 

74 

78 

80 

88 

29 

32 

35 

42 

62   61   72 
28   30   30 


65 

75 

77 

78 

85 

38 

32 

45 

40 

48 

66 

75 

76 

80 

87 

42 

35 

42 

39 

44 

66 

75 

77 

80 

87 

39 

34 

40 

37 

43 

65 

70 

76 

79 

85 

35 

30 

34 

33 

35 

60   70   74 
39   32   34 


64   75   78 
33   27   33 


63   73   74 


29 

33 

31 

34 

68 

72 

76 

82 

35 

38 

40 

52 

72 

76 

74 

85 

33 

34 

39 

43 

65 

75 

77 

80 

36 

38 

42 

45 

69   64   73 
40   33   32 


65   72   78 
32   28   32 


69   75 
38   41 


64   75 

33   34 


74   79 
38   33 


66  65  77 

41  30  35 

63  75  78 
39  31  35 

64  74  76 
39  30  36 

62  72  74 
38  34  38 

60  70  75 

38  30  36 

68  62  73 

39  26  30 

68  68  75 

42  38  39 

63  72  77 

40  30  32 


75   79 
35   36 


71   76 
36   43 


62   72   75 
38   39   47 


61  71  75 

41  34  37 

62  73  77 

43  44  47 

66  7S  80 

42  36  37 


74   77 
31   35 


75   79   75 
33   32   36 


76   85   75 


81   88   79 
33   35   42 


77   83   76 


76   83   82 
36   3  5   40 


78   84   79 
35   34   37 


80   85 
46   51 


79  81 

35  35 

76  85 

38  43 


82   85 
36   41 


77   83   74 
31   33   38 


79   82   86 
35   38   38 


81   88   79 
38   49   42 


78   83 
34   36 


39 

82   85   78 
40   53   47 

80   82   89 

37   45   40 


75   66 
30   30 


80   84 
41   45 


78   80 
33   36 


7«   86 

43   40 


76   84 
45   60 


78   86 

40   46 


79   85   74 


49   52 
82   87 


41   44   48 

80   86   79 
38   46   43 


74  80  82 

44  40  41 

74  79  83 

46  44  48 

84  82  63 

36  44  47 

77  82  84 

43  41  40 

76  79  74 

39  39  49 

78  60  83 
48  38  36 

80  62  60 

40  44  45 

77  80  82 

44  48  46 

78  SO  62 
50  43  42 

78  61  84 

46  44  47 


77   62   B2 
41   40   39 


46 

40 

41 

76 

81 

84 

38 

37 

38 

79 

79 

60 

39 

46 

44 

75  78  79 

44  47  46 

77  77  78 

47  46  47 

77  79  79 
39  39  43 

75  79  84 

39  41  42 

74  77  79 

51  45  44 

79  76  82 

44  43  43 

78  77  60 

49  44  43 

50  81  79 
46  37  36 

74  80  63 

38  39  43 

78  78  83 

40  41  40 

78  80  84 

46  37  38 

78  61  82 

39  42  44 

76  80  82 
44  40  45 


77  80  78 
35  38  45 

80  79  84 

51  46  45 

79  80  83 

46  47  45 

76  82  86 

47  45  42 

75  78  81 

48  45  46 

73  80  81 

46  48  52 

75  79  83 

43  44  43 

74  79  83 

49  52  53 

78  80  83 
60  41  38 

77  80  83 

47  38  41 


8U  65 

43  43 

66  84 

31  40 

84  87 

39  38 

81  82 
36  36 

84  86 

36  36 

82  84 

34  36 

82  86 

41  60 

83  66 

41  40 

86  87 

46  41 

84  87 
36  39 

60  84 

38  39 

84  87 

35  34 

83  85 

32  40 

80  82 

42  47 

78  81 

47  46 

81  83 

46  47 


62   65 
36   37 


61   64 
45   46 


61   64 
40   39 


62   85 

45   43 


84   67 
37   38 


79   85 
36   37 


85   85 
37   36 


83   87 
39   42 


85   85 
35   40 


63   67 

41   43 


38   40   36 


80   63 
32   36 


88   85 

44   43 


86   86 

40   45 


84   88 
42   43 


83   85 
43   42 


81   85 
52   52 


84   89 
43   39 


83   87 
38   39 


88   88   89 

41   42   44 


87   86   83 

47   43   47 


87   82 
39   37 


87   87   88 


81   82   62 

41   41   39 


69   89   89 

40   40   43 


83   83 
40   39 


87   86   87 
51   60   49 


67   86   87 
47   46   46 


87   69   86 
47   44   45 


86   68   89 
43   39   41 


86   67   86 

39   43   44 


65   65 
43   41 


83   66 
49   52 


86   84   89 

46   46   46 


85  87  87 

49  40  40 

87  67  85 

42  38  41 

86  86  89 

50  60  49 


85   86   86 

49   43   47 


88   90   89 
40   44   40 


86   86   84 
42   39   42 


89   89 

40   41 


88   88   89 
44   47   44 


86   85   85 
44   39   41 


90   89 
47   49 


89   68   89 

44   46   44 


83   83   84 
40   37   37 


87   86   86 

45   39   41 


88   92   66 
46   44   46 


86   87   87 
50   47   52 


84   85   85 
56   52   65 


86   86   88 
43   45   47 


85   66 
53   54 


88   67   69 

42   48   44 


69   90   68 


88   81   67 


77   83   70 
46   39   46 


65   87   77 


86   85   79 


82   77   77 
38   34   35 


88   83   70 
45   43   39 


80   85   80 
36   32   34 


83   84   65 

48   46   41 


65   84   66 


85  86  76 
46  44  42 

87  86  78 
43  39  35 

82  61  74 

46  44  43 

86  84  72 

43  40  34 

81  82  66 

38  36  36 

82  79  55 
52  50  43 

67  82  72 

43  41  37 

88  86  86 

50  47  42 

65  80  82 

39  33  34 

83  84  80 
39  34  41 

66  73  66 

51  61  43 


64  84  72 

51  45  40 

68  79  69 
42  42  36 

80  82  71 

39  32  40 

69  86  87 

44  41  39 

88  33  70 

45  47  36 

83  83  79 

40  36  41 

69  77  65 

49  48  38 

89  89  80 
44  51  38 

81  77  79 
34  30  34 

88  90  84 

47  49  40 


36  34  42 

89  86  72 

50  48  39 

86  84  71 

53  53  41 

62  83  61 

52  49  42 

86  62  61 

50  48  44 

84  81  60 

66  56  47 


89   60   66 


44   46   42 


59   76 
39   38 


63  71  68 

45  39  49 

69  76  74 
34  31  52 

68  77  76 

38  36  63 

60  66  72 

43  34  35 

70  77  69 

31  35  63 

82  78  74 

32  32  40 

64  78  72 
42  38  52 


69   75   63 
36   38   51 


65   77   72 
42   38   53 


71   76   72 
34   36   48 


59   73   68 
51   36   54 


77 

58 

31 

53 

74 

71 

31 

51 

70 

63 

44   39   52 


63   76   71 
42   39   62 


65   66   75 
42   39   40 


63   76 
42   32 


68  72 

39  43 

65  63 

46  36 

68  7  7 

36  37 

71  76 

31  33 

62  72 

45  35 

68  71 

32  33 

70  77 
31  36 

66  75 

38  34 

71  74 

35  41 

69  70 

36  35 

62  66 

43  30 

69  71 

37  41 

62  68 

45  34 

69  77 

36  38 

67  74 

39  40 

63  74 

47  43 

69  74 

44  40 

67  74 

51  46 

70  71 

33  37 

70  75 

34  34 


68   65 

35   27 


61   49   61 
47   43   32 


50   67 
40   26 


62   66   65   69 
46   36   26   29 


68   56   44   64 
45   41   33   29 


56   67   66   68 
46   34   27   28 


70   64   42   60 
47   39   34   35 


61   50   64   72 
44   38   29   30 


52   57   53   66 
43   36   32   31 


64   55   60   71 
47   39   30   30 


60   56   65   68 
40   30  22      25 


69   59   64   68 

49   49   28   30 


69   66   67   70 
46   33   24   26 


55   49   64   73 
43   40   25   23 


52   63   63 
42   38   28 


63   56   54 
46   36   28 


70   50   65   66 
48   39   33   32 


73   60   61   67 
46   42   33   28 


50 
43 


54  67  55  66 

45  38  32  35 

68  52  68  71 

46  39  26  32 

67  58  62  69 

46  36  29  32 


59 

67 

68 

34 

26 

28 

49 

62 

70 

42 

28 

25 

50 

58 

65 

49   37   27   27 


59   58   67   67 
44   36   29   30 


68   50   66   71 
46   47   28   25 


55   59   67   68 
44   35   32   35 


66   60   60   68 
40   33   26   32 


60 

45 

63 

39 

33 

23 

52 

60 

65 

34 

30 

33 

52 

55 

75 

42 

34 

24 

65   63   69   69 
47   32   30   32 


54   66   61   66 
46   35   34   36 


53   53   62   68 
41   39   34   36 


57   65 
37   31 


53   58   66   67 

47   41   40   40 


57   60   68 


59   61   67   68 
46   36   31   31 


S*«  r*f«r«Be«  aot«*  follwins  station  Isdaz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
OCTOBER   19M 


Day  Oi  Month 


8   9   10   11   12   13   U  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27   28   29   30  31 


MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFI6LD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDOLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


91   92   89 

44   48   48 


95   94 
61   62 


92   83   87 
63   47   47 


94   91   87 
45   53   52 


86   91   90 
57   54   59 


96   94 
56   58 


93   88 
62   66 


95   94 
62   59 


87   91   92 
51   52   53 


96   94 
62   56 


94   86   91 
60   53   56 


,95   88 
67   62 


92   91   87 
57   56   59 


90   94   90 
62   50   62 


89   90   87 
50   56   53 


91   88 
57   56 


83   87   86 
60   48   56 


92   91   90 
44   50   50 


92   89 
49   55 


94   87   91 
51   57   64 


88   82   69 

52   59   47 


87   83 

44   47 


89   82 
52   54 


81   86 

53   53 


92   91 

50   54 


88   85 
45   48 


90   73 
58   55 


53   57   42 


85   67   60 
66   49   45 


90  88  58 

50  58  45 

87  83  70 

48  53  56 

89  72  58 

55  55  40 

87  87  72 
55  57  43 

88  73  67 
55  59  45 

87  87  70 

57  54  48 

85  77  67 

55  55  44 

89  79  69 
57  58  49 

87  81  72 

48  50  44 

84  78  57 

53  54  42 

87  78  62 

52  56  41 

89  88  74 

51  50  36 


87   83 
59   51 


89   87 
60   57 


88   87 
53   53 


57 
38 

74 
31 

77 
41 

81 
35 

87 
43 

64 
35 

74 

27 

76 

32 

79 
31 

85 
35 

55 

42 

74 
39 

79 
43 

83 
45 

90 
53 

61 
36 

59 
35 

56 
36 

74 
36 

75 
36 

68 
36 

73 
29 

75 
32 

78 
33 

82 
32 

64 
37 

73 
34 

77 
41 

80 
48 

83 
38 

59 

42 

77 
32 

81 
35 

85 
39 

91 
45 

54 

40 

73 
32 

78 
35 

81 

39 

85 
47 

64 

40 

70 
35 

77 
38 

79 
45 

84 
55 

64 
45 

64 
37 

71 
36 

77 
44 

82 

45 

62 

48 

75 
35 

7i 

39 

79 
39 

84 
39 

71 
41 

75 
32 

80 
33 

86 
35 

92 

40 

55 
38 

63 
32 

72 

34 

75 
37 

76 

44 

57 
35 

73 
31 

77 
41 

80 
35 

87 

44 

55 
41 

55 
40 

74 
43 

78 

45 

79 
48 

66 

39 

75 
33 

76 
35 

80 
39 

87 
46 

54 

38 

74 
31 

77 
40 

79 
39 

87 
45 

64 

40 

72 
30 

74 
34 

78 
32 

82 

35 

64 
38 

74 
33 

75 
39 

79 
37 

85 
43 

61 

'35 

57 

34 

75 
36 

75 
35 

82 
39 

71 
26 

72 
30 

78 
28 

79 
31 

78 
32 

55 
37 

73 
32 

74 
35 

75 
35 

84 
37 

69 
36 

60 
41 

70 
40 

74 
45 

76 
46 

79 

42 

68 
35 

75 
36 

75 
38 

60 

41 

79 

46 

82 
40 

85 
40 

81 
36 

80 
42 

82 
51 

78 
50 

80 
48 

82 
42 

73 

72 

75 

45 

42 

44 

83 
37 

80 
50 

80 
49 

76 

42 

78 
41 

83 
47 

30 
45 

82 
39 

84 
38 

79 

49 

81 
40 

83 

40 

76 
49 

78 
44 

82 
42 

77 
50 

78 
42 

79 
41 

84 

44 

78 
48 

83 
52 

80 
48 

83 
39 

85 
36 

76 
45 

75 

44 

77 
47 

77 
46 

79 

40 

81 
38 

77 
46 

75 
46 

79 

40 

77 
48 

80 
43 

82 

43 

77 
45 

82 
42 

83 
46 

78 
47 

79 
45 

81 
42 

76 

48 

79 
43 

80 
44 

72 

42 

77 
44 

80 
46 

82 
34 

80 
33 

82 
32 

81 
40 

80 
46 

79 
50 

74 
43 

75 
48 

79 
51 

82 
39 

78 

43 

80 
47 

85 
39 

86 
40 

87 
49 

89 
42 

83 
33 

85 
38 

84 

42 

86 

39 

83 
50 

88 
45 

89 
54 

90 
55 

75 

40 

78 
42 

84 
42 

84 
45 

85 
32 

84 
40 

34 
39 

37 
39 

82 

45 

85 

44 

88 

45 

85 
48 

87 
40 

89 
39 

90 
45 

90 
45 

85 
41 

85 
42 

89 
43 

87 
46 

81 
45 

87 
39' 

85 
43 

87 
48 

88 
42 

84 
42 

85 

44 

88 
45 

84 
41 

86 

44 

86 

49 

87 
45 

85 
37 

89 
38 

96 

41 

91 
43 

80 
42 

82 
42 

85 
45 

85 
43 

81 
37 

85 
38 

87 
45 

87 
45 

78 
40 

81 
36 

86 

40 

85 
41 

82 
45 

84 
44 

85 
44 

86 
48 

85 

46 

86 
46 

88 

45 

88 

40 

83 
35 

85 
41 

84 
45 

85 
40 

83 
39 

86 

44 

85 
52 

86 

44 

80 
40 

80 
40 

82 

40 

80 
42 

85 
33 

86 
35 

88 
36 

88 
35 

S3 
34 

84 
42 

83 

44 

85 

43 

67 

85 

46 

45 

82 

84 

36 

33 

90 

8? 

52 

54 

83 

79 

46 

40 

30 

84 

35 

31 

83 

35 

48 

41 

90 

85 

45 

45 

88 

87 

48 

48 

88 

74 

48 

52 

47   48   43 


42   38   54 


85   81 
46   41 


43   44   37 


35 

84 

50 

42 

85 

35 

48 

48 

86 

33 

53 

45 

82   78   75 
41   40   38 


83 

85 

47 

44 

79 

80 

43 

37 

88 

86 

37 

38 

82 

82 

81   77   81 
51   51   52 


85   88 
38   37 


81   81   87 
51   50   51 


86   86 
43   44 


40   37   46 


85   84   79 
57   52   40 


85   84 
43   43 


71   76   71 
33   37   54 


58   77   72 


69   72   57 
35   43   51 


57   59   71 
40   40   40 


53   76   69 
36   30   49 


63   74   59 
46   38   49 


71   73   51 
32   37   52 


71   75   65 


66   67   72 
35   38   39 


52   38   52 


72   75   57 
29   37   53 


51   64   74 
39   35   42 


69   76   61 

31   34   55 


57   75 
34   42 


69   76   68 

34   41   54 


55   75   66 
43   39   53 


68   75   72 
36   34   51 


69   75   67 

31   37   40 


59   71   70 
48   38   48 


72   74   75 
33   30   32 


57   67   73 
35   40   48 


56   57   75 

50   41   50 


68   53   76 
35   33   35 


58 

59 

57 

69 

79 

6 

45 

35 

23 

28 

42 

8 

59 

49 

65 

75 

78 

0 

46 

41 

31 

23 

38 

9 

55 

58 

57 

65 

79 

0 

42 

35 

31 

36 

47 

7 

68 

52 

49 

60 

73 

4 

52 

44 

30 

29 

42 

3 

67 

50 

58 

74 

79 

0 

45 

42 

29 

23 

39 

6 

51 

52 

54 

70 

77 

4 

44 

39 

30 

31 

44 

5 

55 

51 

59 

59 

80 

1 

44 

36 

29 

31 

43 

2 

54 

58 

65 

57 

78 

1 

46 

37 

32 

36 

44 

3 

55 

58 

65 

64 

75 

8 

42 

35 

32 

34 

45 

7 

57 

55 

59 

68 

77 

5 

46 

39 

32 

33 

44 

6 

59 

51 

55 

75 

73 

.0 

51 

44 

39 

33 

45 

.5 

58 

63 

68 

58 

30 

>4 

49 

31 

25 

29 

41 

■  5 

63 

50 

50 

62 

75 

.3 

49 

40 

29 

28 

43 

.3 

57 

58 

65 

58 

77 

.8 

45 

34 

28 

27 

42 

•  2 

61 

49 

55 

63 

77 

.1 

45 

33- 

27 

28 

44 

•  0 

59   57   64   68 
46   36   29   30 


53   56   50   68 
46   38   29   30 


61   54   64   71 
46   35   24   25 


55   54   63   68 
39   31   25   28 


58   49   50   58 
45   41   28   28 


74   50   53   62 
33   30   20   25 


64   50   64   65 
46   46   36   30 


65   49   59   63 
47   33   30   39 


70   55   55   64 
51   39   28   28 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

I't 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BDRGIN  DIX  DtM 

EYAP 

.14 

.19 

.11 

.16 

.13 

.09 

.11 

.10 

.08 

.13 

.13 

.12 

.12 

.09 

.08 

.11 

.14 

.13 

.13 

.09 

.10 

.11 

.11 

.15 

.08 

.05 

.09 

.10 

.03 

.02 

.08 

3.30 

fflND 

4 

3 

6 

7 

6 

5 

16 

7 

4 

9 

14 

16 

8 

5 

1 

5 

2 

2 

6 

5 

0 

2 

5 

12 

9 

0 

10 

43 

0 

10 

1 

223 

DEWET  DAH 

EVAP 

.01 

.08 

.08 

.05 

.02 

.09 

.14 

.07 

.10 

.11 

.11 

.11 

.10 

.09 

.04 

.13 

.05 

.18 

.09 

.13 

.11 

.11 

.11 

.11 

.09 

.06 

.05 

.04 

.08 

.00 

.08 

2.62 

iriKD 

2 

7 

3 

2 

2 

20 

37 

13 

7 

7 

5 

10 

12 

3 

1 

2 

4 

1 

5 

3 

1 

9 

9 

17 

16 

9 

5 

20 

45 

12 

5 

294 

WOLF  CREEK  DtM 

EVAP 

.19 

.20 

.16 

.18 

.16 

.11 

.21 

.28 

.10 

.13 

.12 

.21 

.07 

.17 

.09 

.10 

.21 

.14 

.12 

.11 

.17 

.17 

.11 

.18 

.07 

.19 

.15 

.08 

.03 

.13 

.08 

4.42 

irillD 

7 

14 

9 

8 

8 

26 

43 

35 

11 

7 

7 

7 

15 

11 

4 

4 

20 

5 

9 

20 

10 

13 

16 

27 

37 

7 

31 

14 

55 

33 

7 

520 

8m  r«f«r*i>c«  not**  followlag  atktlon  loOmM., 
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STATION  INDEX 


Statlo 


County 


Obeer- 
vation 
time 


AOOISON  DAH  4} 
ADOLPMUS  I    H 
ALtANT 
ALLEN 
ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BAfteOURVlLLE 

aAftOSTOHN  S.J.  PREP  SCI 

aAXTEB 

BEAVER  DAM 

BENKAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  MATER  WORKS 

BOWL I NO  GREEN 
BOHLINQ  GREEN  SUBSTA 
BOMLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BREfa  DAM  36 

BRCWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BURGIN  DIX  DAM 
BURKESVILLE 
BURNS IDE 

CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTCN  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTMIANA 

CYNTHIANA  2  SM 

DANVILLE 

DAVELLA 

DELPHI A  1  E 

OEMA 

DEWET  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUFMOR 

DumVILLE 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSeURG 
FLEMINGSBUHC  P.  0. 
FORO  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  30 
FRANKFORT  LOCK  t, 
FRANKLIN  HATER  WORKS 
FREEBURN 
FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGCM 

GLASGOW  WKAY 

GLENDALE 

GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  3B 
GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61  I 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  HILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  HATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  h   SW 
HERNDON 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPXINSVILLE 

KYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  0AM 
LANCASTER 
LAURA 
LEITCHFIELD 


0031 
0043 
0063 
0099 
0155 

0246 
0254 
0331 
I  0397 
0450 


1206 
1256 
1345 
1439 
1611 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 

eOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

)  OHIO 
■   HARLAN 
,  MARSHALL 
)  MADISON 
k  MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 

WARREN 
CAMPBELL 

.  EDMONSON 
I  PIKE 
r  MERCER 
'  CUMBERLAND 
.  PULASKI 

TRIGG 

TAYLOR 
CARROLL 
MUHLENBERG 
BULLITT 


1631  HICKMAN 

1704  MADISON 

1722  ADAIR 

1801  WHITLEY 

1655  BOONE 


1969 
1998 
2003 
2040 
2093 

2132 

2139 
2180 
2358 
2366 


2391 
2445 
2469 
2926 


2903 
2908 
2953 


2961  CRITTENDEN 

3026 

3036 

3046 

3052 


MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 
BARREN 
BARREN 

HARDIN 


3295  TRIGG 
335e|eO0NE 

3391  CARTER 
3430  GREEN 
3435  GREEN 


3443 
3451 
3539 
3652 
3709 


GREENUP 

MUHLENBERG 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 


>  PERRY 
3741 |LEE 
3762  HENDERSON 
3796  CHRISTIAN 
3616  FULTON 


4134 
4165 
4196 


37  16 

'  36  27 

:  36  52 

I  37  48 

!  36  51 

I  37  25 

!  36  58 

I  36  51 


WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 
BOYLE 

MARTIN 

PERRY 
KNOTT 

FLOYD 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIDCE 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 


GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 
LIVINGSTON 

)  GARRARD 

!  MARTIN 

I  GRAYSON 


86  34 
66  16 
85  07 
82  43 

85  39 

82  26 

62  36 

63  53 

89  28 

83  20 

86  52 
B2  57 
88  20 


'  39  03 

I  37  12 

37  13 

»  37  48 

36  47 

:  36  59 


■  37  47 

■  37  06 
'.    36  58 


86  lb 
82  35 
84  43 

89  22 

84  37 


05 

I  37  13 

■  37  43 
:  37  03 

I  37  00 
37  18 

■  38  40 
I  38  09 
I  38  25 
I  38  25 


I  37  57 

>  36  12 

>  36  25 
I  37  00 
I  37  00 
1  37  36 


85  18 
84  08 
84  40 

84  19 
84  18 
84  19 
84  46 

82  32 

83  07 
62  46 
62  47 

86  43 
67  00 

84  98 
86  13 
88  05 

85  37 
82  21 


15 

3B  37 

I  37  12 

37  03 

37  32 

37  15 

.  37  15 

37  33 

37  47 

36  44 

36  34 

36  48 

37  49 
37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 
37  93 
37  33 

37  10 

37  5B 

I  37  01 

37  37 

37  45 

37  29 


85  56 

86  00 
B4  49 

62  57 
65  30 
65  30 

82  51 

87  12 
87  20 

86  54 

83  12 

63  11 
83  46 

87  37 
67  34 
69  10 

88  30 


67  30 

63  22 

62  32 

66  17 

63  23 
62  96 

84  36 
88  16 
84  35 
82  26 

66  16 


440 
1080 
940 
650 


1032 
639 


V  CORPS  OF  ENGINEERS 
k  IDELL  H.  DEARING 

k  MRS. BARBARA  M,  COOL 
k  NANNIE  AUXIER 
»  C.  E.  BARRET 

k  MARY  S.  RATLIFF 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

>  UNION  COLLEGE 

>  ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
k  C.  HOMER  NOLAN 

>  E.  G.  YOUNG 

k  C.  C.  WHITEAKER 
)  JAMES  H.  MILLER 

>  JAMES  A.  GROSSMAN 

k  MRS.  L.  B.  GAFFARD 

I  JAMES  R.  EDWARDS 

X  TVA-639 

}  CIVIL  AERO.  ADM. 

>  CITY  BOWLING  GREEN 
k  CORPS  OF  ENGINEERS 

V  STINSON  SKAGGS 

k  EDWIN  E.  JOHNSON 
k  C.  W.  WILLIAMS 
k  MARVIN  M.  LEE 
k  THOMAS  A.  LEWIS 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 
»  ALVA  MC  KINLEY 
k  CORPS  OF  ENGINEERS 
)  JAMES  f.  PRICE 

>  BERNHEIM  FOUNDATION 

)    WOODSON    D.     FRANKLIN 
k   CORPS   OF    ENGINEERS 
k  MRS, HAZEL   B.PICKETT 
)   CIVIL   AERO.    ADM. 
)   U.S.    HEATHER    BUREAU 

>  KY   OEPT    OF    CONS. 
k  MARSHALL   HILL 

'   ECKLAR-MOORE    EKP   CO 
k   fi.    P.    COLDIHON 
)   BERTHA   DE   LONG 

>  OEE  A,  MAYS 

>  HATTIE  B.  BARNEY 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 
k  J.  L.  HUFF 
k  N.  D.  GIVENS 

k  LINNIE  D.  TARTER 

>  LENA  BLAIR 

k  CORPS  OF  ENGINEERS 

k  JOHN  E.  MOHAN 

k  HARVEY  J.  FARMER 

k  FRANK  H,  LAHSON 
k  MRS.  C.  C.  STAMPER 
k  MRS.  JEAN  FLEMING 
3  MAURICE  6. CARPENTER 
k  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  HERMAN  0.  NEAL 
1  JOHN  E.  TANNER 
I  FRENCHBURG  SCHOOL 

'   JOE  W.  ATKINS 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 

1  EMILY  M.  BEAN 

■  RADIO  STATION  WKAY 

I  DAVID  W.  BELL 

•  FISH  &  WLDLF  REFUGE 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

>  SHIRLEY  I,  STATEN 

I  HOWARD  PICKETT 

L  MRS.  HATTIE  JONES 

\   CORPS  OF  ENGINEERS 
'  C.  R.  LOVELL 
I  CLEATUS  E.  BRINKLEY 
k  DAVID  K.  CARSON 
i   H.  A.  BAILEY 

k  6URCHELL  MUNCY 
\   CORPS  OF  ENGINEERS 
'  FRANK  STREET 
1  C.  W.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 


7A 

7A  TVA-679 
M   CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  ELIZABETH  WATTS 
MID  ERNEST  L.  HRIGHT 
'  NEWELL  F.  SMITH 


6P 


MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  I SON 

.  HUGH  J.  CARROLL 

>-379-A 
,  KENTUCKY  UTIL  CO 
,  JAMES  A.  FIELD 
.  GEORGE  D.  LITSEY 


2  3    9 

2  3    9' 

2  3    5 

2  3    9 


CLOSED   7/53 


Obeer- 

Station 

^ 

County 

1 
1 

1 

1 

1 

T&tion 
time 

Observer 

Refer 

to 
table* 

1 

f 

1 

1 

3 

i 

i 

A 

LEXINGTON  W6  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

64  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LIBERTY 

4795 

CASEY 

37  21 

64  55 

7A 

PALLIA  L.  MANKLA 

3       C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4829 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

LOCKPOHT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

36  26 

64  58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

LOGLICK  1  S 

4BB2 

CLARK 

37  51 

84  02 

- 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

37  06 

84  08 

_ 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

C 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

984 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

C 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

600 

FRED  PERRY 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

36  13 

85  40 

558 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

96  11 

85  44 

4  74 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

98  15 

85  46 

457 

^ID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9     C 

LOVEUCEVILLE 

4967 

BALLARD 

96  58 

88  50 

370 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3  9 

LUCAS 

5002 

BARREN 

96  53 

86  02 

MID 

WILLARD  E.  FOSTER 

C 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

97  19 

B7  29 

435 

5P 

7A 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  9     C 

HAWWTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

97  11 

86  06 

800 

5P 

5P 

NATIONAL  PARR  SVC 

2  3  5   7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

97  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3  9 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

96  44 

88  39 

964 

7A 

TVA-5-A 

3 

KAYFIELO  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

88  38 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  9 

MAYSVILLE  DAM  33 

9243 

MASON 

36  36 

83  42 

524 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

HC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

64  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

3 

MC  KINNEYSBURG 

9901 

PENDLETON 

36  36 

84  16 

MID 

EDHARD  C.  GIFFOftO 

C 

MIDDLES80R0 

9389 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

LON  L.  HERRELL 

2  3  9   7 

MIDDLES60R0  RR  STA 

9394 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

MID 

SNEEO  C.  FRIAR 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

- 

8A 

CITY  OF  MIDHAY 

3 

MIl.LERSeURG 

5430 

BOURBON 

38  18 

84  09 

. 

IID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

680 

MRS.  0.  M.  LAHLER 

3 

MONTICELLO 

5524 

HAYNE 

36  50 

64  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38  11 

83  26 

*I0 

H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

6P 

6P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFOfiDVlLLE 

5664 

HART 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E,  HODGES 

3       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  9   7 

OLIVE  HILL  1  NM 

6012 

CARTER 

38  18 

83  11 

752 

MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

C 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

360 

8A 

ART  D.  WILLIAMS 

9 

ONEONTA  DAM  39 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

84  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5    7 

CWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  08 

404 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CBACKEN 

37  04 

88  4« 

■tID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

86  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  9 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

3  7  05 

66  35 

344 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIBCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6393 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

5P 

6P 

b.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  9  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

631 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6606 

MADISON 

37  44 

84  18 

1085 

8A 

6A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

BUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

67  16 

364 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  3  6 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  60 

86  54 

976 

TVA-483 

3 

SADIEVILLE  2  W 

7074 

SCOTT 

38  26 

84  35 

MID 

ROBERT  W.  POSEY 

C 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5   7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

65  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

c 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

64  49 

620 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

MID 

STANLEY  GARDNER 

c 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

37  45 

83  04 

900 

FORREST  C.  WILLIS 

3 

SCOTTSVILLE 

7219 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

SEBREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

360 

5P 

SEBREE  WATER  WORKS 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

68  47 

355 

TVA-709 

3       C 

SHEL6YVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

626 

6P 

7A 

WILLA  S.  A,  RATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

85  44 

OVID  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

85  16 

862 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

c 

SOMERSET 

7508 

PULASK I 

37  06 

84  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  I  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1090 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

8A 

MM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREAfiY 

36  43 

64  29 

7A 

FAVE  PAULINE  SMITH 

3       C 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

65  43 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3  5 

SUtWER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

65  40 

7A 

TVA-684 

3 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

89  09 

MID 

R.  C.  DEDMAN 

c 

TAYLORSVILLE 

7946 

SPENCER 

36  02 

85  20 

489 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

86  41 

899 

4ID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

C 

TOWPKINSVILLE  2 

6065 

MONROE 

36  42 

85  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  45 

88  09 

390 

TVA-6B0 

3 

TYRONE  LOCK  9 

8179 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

67  97 

358 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

MADISON 

37  51 

84  26 

571 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

S7  58 

86  10 

590 

7A 

«S.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

36  39 

83  21 

525 

6P 

7A 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBURG  6  E 

8466 

LINCOLN 

37  22 

84  34 

1219 

'RANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

8651 

ktORGAN 

37  59 

83  15 

800 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

MESTPORT 

S567 

OLDHAM 

38  29 

85  29 

475 

SEORGE  T.  JOWJSTON 

9 

WILLIAMSBURG 

8706 

WHITLEY 

36  44 

84  10 

980 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

MILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

36  38 

84  34 

967 

6A 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  3  5   7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

83  50 

646 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  92 

86  09 

685 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

37  11 

86  38 

904 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

t      1-BIG  SAMOr;      3-CUllBERUUn);      3-CSSSII:      4-KXllTDCIT;      S-LICKIRG;      e-MlSSISSIPPI;      7-0810;      >-8ALT;      B-- 


Bimsirci  Rons 

The  four  dtflt  IdeotlflcmtloQ  Buab«ri  in  the  index  aoBber  coluBO  of  tbe  fltatlos  Index  are  resigned  on  ■  state  baale.   Tbere  vlll  be  no  duplicattOD  ot   ouabers  witbla  i 

Figures  and  letter*  folloviog  tbe  atation  ammm .   mich  as  12  SSI,  Indicate  dlatacce  in  allea  and  direction  froB  tbe  post  office. 

Observation  tlses  given  In  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  correctlonji  will  be  carried  only  In  the  June  and  Oecesber  Issues  of  tbla  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  enovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  HODths  vlll  be  carried  la  tbe  June  Issue  of  this  bulletio. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,-  are  either  nlssinf  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

pre. 
foot 

Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  lo  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Asounts  in  Table  3  are  fros  non-recording  gages,  unless  otbervlee  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  ground  la  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  aaow  oo  ground  values  are  at  6:30  A.H.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  I.S.T.  1TB  IQDIV  in 
Table  7  aeana  tbe  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  Measured  at  selected  stations  wtien  the  depth  of  snow  on  the  ground  ia  two  Inchea  or  nore.  Vater  equivalent  saaples  are  necessarily 
taken  froa  different  points  for  successive  obaervatlons;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  la  the  snowpack  result  in  apparent  iDcoaststencies  in  the  record. 

-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ko  record  in  Table*  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  Included  in  following  aeaaureaent,  tlae  distribution  unknown. 

//  Gage  le  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  tbe  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  tbe  latter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

I  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  incbea  of  new  snowfall. 

II  One  or  aore  days  of  record  aisslng;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aoatb. 
B  Dally  values  and  aonthly  total  froa  recording  gage. 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  Measure. 
V   Includes  total  for  previous  aontb. 

ly  and  annual;  91.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  tbe  Annual  Sua 
B  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaenta , 

V.a.P.C,  Chattanooga,  Tenn. 11/30/53 800 
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KENTUCKY  -  NOVEMBER  1953 
O,  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


Pleasant  weather  generally  prevailed 
throughout  the  greater  portion  of  No- 
vember.  Sunshine  was  abundant  and  much 
above  the  normal ,  and  there  were  very 
few  rainy  and  no  severely  stormy  days. 
Average  temperature  was  below  normal 
over  the  three  divisions  of  the  state. 
Extremes  of  temperatures  were  well  within 
the  records  of  those  experienced  in  pre- 
vious years  in  November.   Precipitation 
was  deficient  and  light  in  all  sections. 
The  shortage  of  rainfall  following  the 
dry  period  since  August  accentuated  the 
water  shortage  in  most  sections  and  in 
many  areas  the  lack  of  water  was  critical. 
Hauling  for  stock  was  general  and  the  fire 
hazard  continued  unabated.   However, 
toward  the  end  of  the  month,  frequent 
light  rains  made  a  slight  improvement  in 
the  water  supply.   The  clear  dry  weather 
during  the  first  twenty  days  was  ideal  for 
gathering  of  corn  but  it  prevented  the 
stripping  of  tobacco  and  delayed  plowing 
because  of  dry  soil.   Snowstorms  were 
generally  absent  and  the  fall  was  much 
under  normal.   No  snow  fell  until  the 
25th,  and  then  not  sufficient  in  quantity 
to  cover  the  ground  except  over  a  few 
limited  areas  in  the  extreme  northern  and 
eastern  counties. 

For  the  month  as  a  whole  temperatures  over 
the  state  averaged  below  normal  with  the 
eastern  division  showing  the  greatest  de- 
parture and  the  central  the  smallest.   The 
month  opened  with  sunny  days  and  mild  tem- 
peratures but  the  passage  of  a  cold  air 
mass  over  the  state  on  the  4th  brought  an 
abrupt  change  to  cooler  weather.   Daily 
heavy  frost  or  freeze  was  the  rule  during 
the  early  morning  hours  through  the  9th. 
Mean  daily  temperatures  ranged  as  much  as 
10°  to  15°  below  normal  during  part  of 
this  period  and  many  locations  especially 
in  the  central  and  eastern  divisions  re- 
corded their  lowest  temperature  for  the 
month  during  the  period  of  the  7th-9th. 
The  following  seven  days  consisted  of  warm 
days  and  cold  nights  with  the  average  for 
the  week  at  the  seasonal  level.   From  the 
16th  through  the  23rd  days  were  warm  and 
nights  mild  with  daily  average  tempera- 
tures as  much  as  10  to  15  degrees  above 
the  normals.   The  balance  of  the  month 
saw  considerable  temperature  fluctuations 
with  the  average  below  seasonal.   The  mean 
temperature  for  the  state  was  45.5°  which 
is  0.8°  below  normal.   The  monthly  mean 
temperature  ranged  from  49.1°  at  Louisville 
WB  City  to  40.4°  at  Hindman  Settlement 
School.   The  highest  temperature  for  the 
month  was  80°  at  5  stations  on  the  3rd;  the 
lowest,  7°  at  West  Liberty  Water  Works  on 


the  7th. 

Precipitation  was  deficient  in  all  areas. 
Measurable  precipitation  was  reported  on 
an  average  of  4  days  which  is  much  below 
the  mean,  with  the  distribution  being  mostly 
equal.   The  amounts  at  the  various  stations 
totalled  generally  less  than  2  inches  which 
in  most  cases  was  less  than  half  of  normal, 
Furthermore,  there  was  an  extensive  area  in 
the  central  and  south  central  which  re- 
ceived less  than  an  inch.   A  few  localities 
reported  over  2  inches.   During  the  first 
nineteen  days  there  was  no  rain  anywhere  in 
the  state.   On  the  20th  general  state-wide 
rain  began,  and  frequent  precipitation  con- 
tinued almost  as  a  daily  occurrence  until 
the  end  of  the  month.   The  period  of  heavi- 
est falls  was  the  21st  and  22nd  with  totals 
during  this  interval  in  excess  of  one  inch, 
except  1/4  to  1/2  inch  in  south  central  and 
southeast.   Frequent  light  precipitation 
was  reported  following  the  heavier  amounts 
with  the  average  around  1/3  inch  with  larg- 
est totals  in  the  east.   Snowfall  was  un- 
usually light  for  November,  with  most  areas 
reporting  only  traces  or  none  at  all.   The 
largest  falls  were  in  the  extreme  northern 
section  and  the  eastern  part  of  the  state. 
The  average  precipitation  for  the  state 
was  1.48  inches  which  is  2.00  inches  below 
normal.   The  total  amounts  recorded  at  the 
various  locations  ranged  from  2.60  inches 
at  Munfordville  to  0.37  inch  at  Campbells- 
ville.   The  heaviest  rainfall  reported  in 
any  one  day  was  2.20  inches  at  Mammoth 
Cave  Park  on  the  22nd.   The  monthly  aver- 
age of  snowfall  was  0.2  inch  which  is  0.5 
inch  below  normal.   The  greatest  monthly 
amount  was  3.0  inches  at  Benham.   The 
greatest  depth  on  the  ground  was  1  inch 
at  several  locations  on  the  25th,  26th,  or 
27th. 

During  the  first  20  days,  there  was  little 
farm  work  boing  done  because  of  the  drouth. 
Tobacco  stripping  was  limited  due  to  the 
dryness.   Stock  feeding  was  generally  near 
mid-winter  level  with  much  water  hauling 
for  stock  and  domestic  use.   Fall  seedings 
were  badly  in  need  of  rain  and  plowing  was 
at  a  standstill  because  of  the  hardness  of 
the  soil.   With  the  coming  of  the  rains 
there  was  a  material  improvement  in  top- 
soil  moisture.   Stripping  of  tobacco  was 
resumed  and  was  the  chief  activity  at  the 
end  of  the  month.   Fall  seedings  showed 
improvement  and  some  plowing  took  place. 
The  fire  hazard  was  considerably  eased  but 
water  hauling  was  still  necessary  for  stock 
and  in  some  areas  for  domestic  use.   Stock 
feeding  continued  heavy.  -  W.S. 
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Temperature 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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2.49 

-   .76 

1,75 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

46.8 

1.67 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMP8ELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

59.0 
62.0 
60.2 
60.6 
59.2 

30.4 
31.2 
31.1 
31.0 
32.1 

44.7 
46.6 
45.7 
45.8 
45.7 

.1 

,7 

76 
77 
77 
76 
76 

3 
3 
3 
3 
3 

16 
17 
20 
17 
20 

28 

7 

7+ 

7 
29 

602 
547 
572 
569 
572 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

1-' 
17 
22 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

1,74 
2,37 
1,68 
.37 
1.17 

-  1.31 

-  2.37 

-  1.76 

1,30 

2,11 

1,48 

,21 

.87 

22 
22 
22 
22 

23 

,2 

T 
T 
T 
T 

? 

0 
0 
0 

25 

5 
4 
3 
3 

4 

1 

1 
1 

1 

0 
0 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT      R 

DANVILLE 

DIX  DAM 

FRANKFORT  LOCK  •, 

61.4 
56.3 
60.9 
60.3 
60.6 

28.4 
34.8 
33.4 
33.1 
29.6 

44.9 
45.1 
47.2 
46.7 
45.1 

1,7 
1,6 

-  1,2 

79 

71 
78 
77 
78 

3 

18  + 
4 
3 
4 

14 
22 
18 
19 
18 

7 

-1* 
1 
8 
8 

596 
591 

544 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

20 

13 
15 
17 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1,73 

1,22 

,80 

.93 

2.21 

-  1.81 

-  2.52 

-  .93 

1.40 
.78 
.41 
.50 

1.80 

22 
22 
23 
23 
23 

,0 
1,9 
,4 
.3 
,0 

0 

1 

T 
0 

27 
26 
26 

5 
5 
3 
4 
5 

1 

0 
0 
0 

1 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

60.2 
62.0 
60.8 
58.9 
57.7 

31.6 
28.0 
33.9 
34.3 
34.8 

45.9 
45.0 
47.4 
46.6 
46.3 

-  ,8 
,8 

-  ,1 
2.6 

76 
79 
80 
74 
74 

19 

3 

3  + 
3 

18 
15 
19 
16 
20 

8 

7 
7 
7 
7 

565 

525 
542 
556 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
22 
15 
13 
14 

0 

0 

I 

0 

1.46 
1.06 
1.92 
1.90 
1.46 

-  2.51 

-  1.21 

-  1.89 

-  1.69 

1,26 

,80 

1,11 

1,00 

,98 

22 
23 
22 
22 
22 

T 
T 

,0 

T 

1,2 

0 
0 
0 
0 

T 

26 

3 
3 
4 
4 
5 

1 
- 

1 

0 

1 
1 

0 

LOUISVILLE  WB  AP           R 

LOUISVILLE  WR  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

58.7 
58,9 
60.8 
59.9 
60.8 

34.1 
39.2 
31.2 
28.8 
32.5 

46.4 
49.1 
46.0 
44.4 
46.7 

.7 

2.4 

1.9 

-  1.2 

75 
75 

77 
77 
78 

3 
3 
3 
4 

3 

23 
26 
16 

15 
14 

28 
2B 

7 
7 
7 

552 

471 
564 

546 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 

12 
6 
18 
21 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

1.90 
1.54 
2.53 

1.55 
1.50 

-  1.22 

-  1.54 

-  .88 

-  1.84 

1,47 
1,21 
2.20 
.95 
1.21 

22 
22 
22 
22 
22 

T 
T 
T 
T 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 
5 
4 

4 

ill 
1'  1 

ll  0 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

59.2 
60.3 
60.0 
57.7 
62.4 

33.2 
28.6 
29.1 
35.0 
28.9 

46.2 
44.5 
44.6 
46.4 
45.7 

1.3 
1.2 

76 
77 
76 
79 
78 

3 

3 

3 

20 

4 

19 
13 
14 
20 
17 

7  + 
7 

7  + 
7 
7  + 

556 
608 
603 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

% 

0 

13 
21 
18 

13 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.78 
1.59 
.67 
1.80 
1.02 

-  1.58 

-  1,06 

1,45 
.94 
,28 

1,47 
.52 

23 
22 
22+ 
23 

T 

,0 

T 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
3 
3 
4 

1  0 

DIVISION 

45.9 

1.52 

,2 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

RARBOURVILLE 

BAXTER 

RENHAM 

BEREA  COLLEGE 

60.3 

57.2 
59.1 
59.9 

32.3 

26.6 
28.1 
34.2 

46.3 

M 
41.9 
43.6 
47.1 

-   .5 
1.3 

80 

73 
77 
78 

3 

4 
2 
3 

19 

15 
15 
13 

7+ 
9  + 

553 
531 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

24 
22 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

1.24 
,75 
1,79 
1,78 
1,00 

-  1,75 

-  2.21 

.73 
.42 
1.10 
.90 
.57 

23 
25 
23 
23 
22 

1,4 
,0 
,4 

3,0 

T 

T 
0 
T 
1 
0 

26+ 

26 
26 

6 

5 
4 

7 
5 

1  0 

o!o 

21  1 
1|0 
1;  0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2  SW 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

60.1 

60.3 
61. 8M 
61. 8M 

25.8 

26.3 
26. 5M 
24. 7M 

43.0 

M 
43.3 
44.  2M 
43. 3M 

-   .8 

76 

79 
78 
78 

2  + 

4 
3 
3 

8 

15 
11 
11 

653 

626 
644 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

23 

26 
24 

0 

% 

0 

,87 
1.29 
1.39 
1.16 

-  1.84 

.38 
,90 
,74 
.51 
,66 

22 
22 
23 
25 
23 

,1 

.0 

T 

T 

.0 

0 
0 

\ 

0 

26 
25+ 

5 
4 
5 
5 
4 

0  0 
ll  0 

1:0 

i;  0 

1  ° 

HEIDELBERG  LOCK  \k 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

61.9 
58. 3M 
61.4 
62.4 
58.1 

27.3 
22.4 
26.5 
26.7 
29.9 

44.6 
40.  4M 
44.0 
44.6 
44,0 

-  .9 

-  1.2 

77 
75 
79 
79 
75 

3 
21 

3  + 
3 

4  + 

14 
10 
15 
10 
18 

7+ 
9+ 

604 

623 
606 

Oi  0 
ol  0 
0:  0 

Oj  0 
oj  0 

25 
27 
24 
23 
22 

0 

0 
0 

1.18 
1.42 
1.33 
1.15 
1.56 

-  1.52 

-  1.49 

,63 

.70 

1.08 

.63 

.73 

23 

23 
25 
22 
23 

T 
T 
T 
T 
T 

0 

T 
0 

26 
26+ 

5 
7 
3 
4 

7 

lie 

1|0 

li  1 
lie 

ll  0 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

62.3 
59.5 
60.0 
59.8 
58.5 

26.6 
33.0 
31,4 
32,2 
29,9 

44,5 
46,3 
45,7 
46,0 
44,2 

-  1.7 
1.9 

-  1.4 

-  1.2 

80 
76 
78 
74 
75 

3 
3 

3  + 

4  + 
3 

11 
13 
19 
16 
16 

29 

607 
556 
571 

618 

1 

01  0 

o|  0 
0]  0 
ol  0 
0   0 

22 

15 
19 
19 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

2.04 
1.04 
.99 
1,12 
1,43 

-  1.33 

-  2.38 

-  1.79 

-  1.96 

-  1.86 

1.54 
.53 
.33 
.59 
.50 

23 
24 
23 
23 
23 

T 

T 

,0 
1,0 
1,0 

T 
0 
0 

1 
1 

26 
26 

4 
6 
7 
5 
6 

1 

1 

\ 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

60.3 
61.5 

23.6 
28.5 

42,0 
45,0 

-  1.9 

78 

75 

4 
3  + 

7 
13 

596 

0 
0 

0 
0 

24 
22 

0 

1.61 
1.46 

-  1.77 

.78 
.93 

23 
22 

T 
.0 

0 
0 

6 

3 

1 

0 
0 

D I  V  I S I  ON 

44,2 

1.31 

.3 

STATE 

45,5 

-   ,8 

— 

1.48 

-  2.00 

,2 

_ 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


"5 

Day  of  month 

Station 

1  1  2  1  3 

4    5    6 

7  1  8  1  9 

10   11   12 

13  1  14   15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  I 

21 

22   23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ADDISON  DAM  45 

1.52 

•  12 

.52   .38 

.50 

ADOLPHUS  1  N 

1.27 

T 

•  02 

•75   ^35 

.15 

ALBANY 

1.72 

.09 

1.18 

.42 

.03 

ALLEN 

1.22 

.06 

•  75 

•  35 

.06 

ANCHORAGE 

1.7* 

.05 

1.30 

•  18 

.19 

T 

.02 

ASMCAMP 

.98 

T 

.68 

T 

•  30 

ASMLANO  DAM  29 

1.2* 

T 

.02   .73 

T 

.32 

.09 

.02 

.06 

BARBOURVILLE 

.75 

.02 

•  15 

.42 

.13 

•  03 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

2.37 

T 

2^11 

.06 

.13 

.07 

BAXTER 

1.79 

•  10 

1.10 

.55 

.04 

BEAVER  DAM 

1.63 

.03 

U31 

.25 

.04 

BENHAM 

1.78 

.20 

.90 

,42 

.12 

.08 

.04   .02 

BEREA  COLLEGE 

1.00 

.01 

.04 

.57 

.17 

.21 

T 

BEREA  MATER  MORKS 

l.*2 

.17 

.71 

.42 

.07 

T 

.05 

BOMLING  GREEN 

1.6* 

.03 

•07  1.33 

.21 

T 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

1.90 

T 

.06 

.10  1.68 

.06 

BOWLfNG  GREEN  CAA  AP 

1.68 

.02 

1.48 

.18 

T 

T 

BRENT  0AM  36 

1.5* 

.04 

1.05 

T 

.27 

.04 

.14 

T 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

2.*0 

.04 

.96  1.14 

■  26 

6URDINE  2  NE 

l.*0 

.95 

.45 

T 

6URKESVILLE 

1.1* 

.07 

.71 

T 

.31 

.05 

T 

CADIZ  LOCK  E 

l.*S 

.08 

1.05 

.35 

CAMPBELLSVILLE 

.37 

.04 

.21   T 

.12 

T 

T 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.17 

T 

.87 

.20 

T 

.05 

.05 

CLERMONT  1  5SE 

1.73 

.06 

.02 

1.40 

.10 

.16 

T 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1.27 

.07 

.58 

.47 

.10 

.05 

COLUMBIA 

.66 

•  05 

•  21 

,40 

T 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 

.87 

.02 

.38 

.37 

.07 

.03 

T 

COVINGTON  W  8  AIRPORT   R 

1.22 

T 

.02 

T 

.78   T 

.25 

.05 

T 

•  12 

T     T 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

.9* 

.02 

.10   .43 

T 

.36 

.03 

CYNTHl ANA 

1.33 

.02 

.87 

.34 

.05 

.05 

T 

CVNTHIANA  2    SW 

1.29 

.09 

.90 

.10 

.20 

DANVILLE 

.80 

.41 

.31 

.08 

T 

T 

DELPHI  A  1  E 

1.39 

T 

.02 

•35   .60 

.42 

T 

OEMA 

1.98 

•  05 

•25   .61 

.47 

.10 

.10 

DEWEY  DAM 

1.39 

•  16 

T     .74 

.34 

.03 

T 

.12 

P I  X    0AM 

.93 

.05 

•  50 

.28 

.10 

T 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.9* 

•  20 

•98   .25 

.46 

.05 

DUNMOB 

1.75 

T 

1.22   .20 

.33 

DUNNVILLE 

.75 

.41 

.34 

T 

EDOYVILLE  LOCK  F 

1.35 

.07 

1.02   .01 

.25 

T 

EDMONTON 

.58 

.26 

.32 

ELKHORN  CITY 

- 

- 

-■ 

- 

- 

- 

- 

- 

-     _     _ 

FALMOUTH 

1.80 

•  08 

1.15 

.32 

.06 

.12 

.07 

FARMrRs 

1.16 

•  10 

.46 

.51 

.06 

.03 

T 

FLEMINGSBURG 

1.16 

.13 

.41 

.43 

.03 

.12 

•  04 

FORO  LOCK  10 

1.00 

•  08 

•  47 

.37 

.08 

T 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

1.69 

.06 

T 

1.37   T 

T 

.26 

T 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.21 

.04 

1.80 

.31 

.04 

.02 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

1.20 

.73   .47 

FRFEBURN 

.*7 

.07 

.37 

.03 

f RlNCHBURG 

2.18 

•  34 

.57 

1.07 

.12 

•  08 

6E0KC-£T0WN  WATER  WORKS 

1.6* 

•  04 

1.25 

.31 

T 

.04 

GEST  LOCK  3 

2.07 

1.75 

.25 

.04 

.03 

GLASGOW 

1.53 

.37   ^90 

•  22 

.04 

GLASGOW  WK.AY 

l.*6 

T 

T 

1.26 

.12 

.08 

T 

GLE-^OALE 

1.92 

.08 

.22  1.47 

.15 

T 

T 

GOLDEN  POND  8  N 

1.55 

.09 

1.12 

.26 

T 

.08 

GRANT  DAM  38 

1.32 

.06 

.85 

T 

.10 

.10 

.06 

.12   .03 

G^'YSON 

.66 

.31 

- 

- 

GREENSBURG 

1.06 

.80 

.24 

.02 

GREENS3URG  HIWAY  61  BR 

1.08 

T     ,84 

.24 

CREE'JUP  DAM  30 

.9* 

.06 

.44 

.28 

.10 

.02 

.04        T 

GREENVlLLf  2    W 

1.76 

.10 

1.24 

.26 

.16 

HARTFORD  6  NW 

1.6* 

T 

•  12 

.91   .25 

.36 

T 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.52 

.07 

.71 

.51 

.09 

.02 

.12 

HEIDELBERG  LOCK  U 

1.18 

.10 

.63 

.37 

•  05 

.03 

HENDERSON  '.  SW 

1.56 

T 

1.20 

.35 

,01 

T 

HICKMAN  1  E 

1.65 

■  15 

1.20 

.12 

.15 

.03 

MICKSVILLE 

.86 

.47 

.39 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.30 

.04 

.72 

.31 

.21 

T 

.02 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

l.*2 

•  09 

.01   .70 

.45 

.06 

.05        .06 

HOPKINSVILLE 

1.95 

T 

1.45   ,10 

.37 

.03 

HYDEN 

l.»9 

T 

.75 

.47 

.27 

T 

INEZ 

1.33 

.08 

1.08 

.17 

IRVINCTON 

1.92 

T 

.49 

l.ll 

.22 

.10 

T 

JACKSON 

1.05 

.55 

.04 

.43 

.02 

.01 

T 

JEREMIAH 

1.55 

•  05 

.24   .52 

.51 

.12 

.11 

KEENE  2  N 

1.19 

T 

.92 

.27 

KENTUCKY  DAM 

1.68 

.11 

1.20   .05 

T 

.32 

T 

LANCASTER 

1.01 

.66 

.35 

LAURA 

1.36 

.08 

.77 

.40 

T 

T 

.11 

LEITCHFIELO 

1.90 

T 

•  10 

1.00   .46 

.34 

T 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

l.*6 

.07 

.98 

.35 

.05 

.01 

T 

T 

LIBERTY 

.88 

.05 

*<>8 

.30 

,05 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

.9* 

.08 

.43 

.30 

.09 

•  01 

.03 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.23 

T 

1.92 

.25 

T 

.06 

LOUISA  2 

1.06 

.10 

.60 

.30 

T 

T 

.06 

LOUISVlLLi:.  we  AP        R 

1.90 

.10 

1.47 

.31 

.01 

T 

.01 

LOUISVILLP  UPPER  GAGE 

1.58 

.16 

1.11 

.26 

.01 

.04 

T 

LO'JljVILLE  WB  CITY      R 

1.5* 

.05 

1.21 

.28 

T 

T 

T 

LOVELACEViL'-  E 

1.53 

.18 

.98 

.37 

KA0I50NVILLE  1  SE 

1.3* 

T 

.90   ,08 

.36 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.53 

.07 

.03 

2.20 

.10 

.13 

T 

T 

MANCHESTER  ^    SE 

1.15 

.63 

.37 

T 

.09 

.06 

MA'PIELD  SUBSTA 

2.22 

.16 

1.79 

.25 

MAYFIELD  2  S 

2.15 

.21 

1-^4 

.21 

.09 

MAYSVILLE  DAM  33 

1.56 

.13 

.73 

.47 

•  08 

.OS 

.OS        .02 

MC  KEE 

l.*6 

•  10 

.66 

.38 

•  12 

.20 

MIDOLESBORO 

2.0* 

T 

•  11 

1.54 

.36 

•  03 

T 

MIDWAY 

1.7* 

.04 

U35 

.32 

.03 

T 

T 

MILLERSTOWN 

2.37 

.07 

.02 

•38  1.73 

.17 

T 

HONTICELLO 

■..*6 

.07 

.85 

.45 

.09 

MOUNT  STERLING 

1.0* 

.17 

.18 

.53 

.06 

.05 

.05 

MUNroROVILLC 

2.60 

.03 

.23  2.14 

.20 

T 

T 

MURRAY 

l.*6 

•  03 

1.18 

.23 

.02 

OLNEY 

1.33 

1^00   .01 

.01 

.30 

.01 

ONEONTA  DAM  35 

2.33 

•  04 

1.87 

T 

.30 

T 

.10 

.02 

■JWEN5B0R0  2  w 

1.26 

•  09 

.70   ,06 

.41 

T 

T 

OWENSBORO  0AM  *6 

l.*l 

T 

•  09 

.69.   .17 

.45 

.01 

T 

T 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

1.57 

; 

T     ,17 

.38 

.67 

.35 

T 

, 

PAOUCAH 

1.56 

.35 

1.18 

.03 

PAINTSVILLE 

1.23 

.15 

.55 

.42 

T 

T 

.11 

PIKEVILLE 

.99 

T 

•  08 

.25   .33 

.01 

.21 

.05 

.06 

T 

PINEVILLE 

1.53 

.12 

.98 

.36 

•  07 

T 

T 

PRINCETON 

1.57 

.09 

1.20 

.26 

.02 

RAVENNA  LOCK  12 

1.0* 

•  04 

.49 

.46 

,05 

RICHMOND  fe  STATE  COL 

1.12 

.01 

.39 

.40 

•  07 

T 

.05        T 

RUMSEY  LOCK  2 

1.23 

.03 

.68  ,05 

.45 

•  02 

RUSSELLVILLE 

2.*9 

T 

•  02 

1^75   .50 

.22 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

■3 

Day  of  month                                                                1 

g 

»—    .  1 

12    3 

4  1  5    6 

7  1  8    9 

10  1  11  1  12 

13   14  1  15 

16   17  1  18 

19   20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

2.35 

T 

2.00 

.17 

.18 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

1<SS 

.03 

.95 

.38 

.19 

T 

SALVISA  LOCK  6 

2.0A 

.04 

1.63 

.32 

.05 

T 

T 

SALVERSVILLE  2 

1.2A 

.06 

.51 

.52 

.02 

.04 

.09 

SCOTTSVILLE 

l.SO 

.05 

1.21 

.12 

.12 

SEBREE  WATER  HORKS 

li4S 

T 

.95 

.30 

.20 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

1.27 

.16 

.97 

.14 

SHEL6VVILLE  ?  w 

1.78 

.01 

1.45 

.28 

T 

T 

.0« 

SHEPHERDSVILLE 

1.66 

.07 

1.20 

.36 

.03 

T 

SOMERSET  1  N 

1.S9 

.08 

.94 

.27 

.26 

.04 

SPRINGFIELD 

2.10 

T 

T 

1.83 

.22 

.05 

STEARNS  2  N 

•  99 

.52 

.47 

SUMMER  SHADE 

.67 

T 

.28 

.28 

.11 

T 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

.35 

.23 

.32 

TAYLORSVILLE 

2.22 

T 

1.94 

.27 

.01 

T 

TOMPKINSVILLE  2 

.80 

.40 

.11 

.29 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.73 

.07 

1.18 

.02 

.43 

•  03 

TYRONE  LOCK  5 

1.90 

.05 

1.50 

.32 

.03 

T 

T 

UNIONTOWN  DAM  49 

1.44 

.05 

.01 

1.07 

.01 

.05 

.23 

.02 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

.91 

.05 

.50 

.33 

.02 

T 

.01 

VAN6UREN 

2.42 

.02 

1.98 

.35 

.05 

•  02 

VANCEBURG  DAM  32 

1.43 

.20 

■  50 

.45 

.08 

•  13 

.07 

WAYNESBUR6  6  E 

1.06 

.08 

.60 

.33 

T 

•  05 

. 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

1.61 

.10 

.78 

.45 

•  13 

•  10 

.05 

, 

WESTPORT 

1.71 

T 

' 

1.15 

.42 

T 

T 

T 

*04   .10 

WILLIAMSBURG 

1.46 

T 

.93 

.14 

.39 

WILLIAMSTOWN 

i.eo 

.03 

1.47 

.30 

T 

WILLOW  LOCK  13 

1.21 

.09 

.62 

.42 

•  06 

•  02 

WOLF  CREEK  DAM 

1.02 

.10 

.52 

.36 

.04 

WOODBURY  LOCK  4 

2.02 

.04 

1.16 

.50 

.32 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER  19S3 


Day  Ol  Month 


ANCHORAGE 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

8EREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CYNTHIANA  2  SW 

DANVILLE 

DEWEV  DAM 


FORDS  FERRV  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON 

GREENSeURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MAO  I  SONY  I LLE  1  SE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   75   76 
33   37   39 


72   76   80 
34   34   36 


72   69   71 
30   29   29 


72   76   76 
31   33   35 


73   77 
25   27 


74   75   78 
40   42   48 


34   34   37 


70   74   76 
29   29   32 


70   73   76 
34   37   43 


72   76   79 


72   76   76 
32   27   29 


67   70   69 
40   41   49 


71   75   75 


74   75 
31   27 


72   75 
38   38 


74   76 
30   29 


73   76 
39   43 


71   71 
33   32 


72   74 
31   34 


73   76 

30   34 


73   77 
29   29 


70   73 
30   31 


72   75 
32   32 


71   74 
36   41 


70   74 
43   49 


73   76 
31   35 


73   75 
33   37 


38   31   24 


67   53   43 
38   34   2  7 


29   38   31 


73   55   47 
37   38   30 


61   51   39 


74   75 
30   29 


69   72 
30   35 


70   70 
25   25 


70   74 
38   36 


75   75 
42   27 


74   75 
34   39 


67   72 
38   42 


69   72   74 


55 

45 

28 

20 

54 

43 

33 

28 

37   30   25 


60   48 
32   24 


79   61   48 
30   27   27 


71 

58 

45 

48 

33 

25 

71 

55 

44 

36 

25 

20 

61 

54 

46 

49 

35 

29 

78 

60 

47 

36 

34 

26 

61 

53 

45 

48 

34 

27 

69 

54 

47 

49 

35 

26 

59 

49 

42 

33 

24 

22 

79 

63 

50 

35 

35 

27 

71 

55 

48 

47 

32 

25 

74 

56 

49 

41 

31 

28 

59 

53 

47 

45 

33 

28 

78   60   56 


58   47 
28   26 


59   51 
34   2  7 


77   52   45 


49 

46 

32 

26 

52 

45 

26 

21 

45 

43 

29 

23 

45 

45 

32 

26 

40   33   29 


53   46 
34   2  5 


59   49 
34   2  7 


48   54   60 
17   22   19 


19   33   27 


45   54   60 
17   20   18 


42   41   50 
15   15   15 


48   54   57 
15   16   14 


45   53   50 
16   20   15 


13   28   26 


47   54   57 
20   21   21 


17   20   1£ 


47   56   58 
22   29   23 


47   55   60 


45   53   58 


44   53   53 
22   31   30 


14  15   IB   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


47 

53 

60 

62 

66 

21 

27 

27 

28 

30 

46 

54 

60 

59 

64 

21 

17 

18 

20 

21 

53 

60 

62 

65 

58 

27 

24 

25 

27 

27 

56 

60 

62 

66 

61 

25 

17 

19 

18 

21 

54 

57 

62 

65 

57 

25 

29 

28 

33 

34 

49 

55 

61 

63 

65 

18 

23 

21 

22 

23 

45   52   58 
19   18   19 


47   53   59 


11   27   IE 


46   48   53 
15   17   17 


21  17  21 

49  56  60 
14  19  16 

50  55  59 

22  25  24 

50  50  55 

25  20  19 

41  42  50 

10  12  12 

48  48  54 

24  21  24 

46  55  61 

20  19  15 

52  56  63 

19  25  22 

48  51  56 

16  25  27 

44  52  96 

20  25  26 

46  54  58 

25  28  25 

47  55  59 


26   17   16 


46   54   57 
21   23   23 


61   6  5   56 
20   24   28 


60   65   60 
25   26   29 


62 

65 

19 

22 

53 

56 

17 

19 

61 

66 

16 

21 

56 

55 

17 

16 

61 

65 

25 

24 

62 

66 

22 

24 

51   69   73 


57   61   73 
29   30   29 


56   60   55 
21   22   22 


23   26   26 


60   63   65 
20   21   22 


60   69   72 
27   31   36 


26   27   30 


62   65 
23   24 


62   65 
21   25 


64   6  7 
17   23 


59   65 
19   16 


59   58 
26   34 


64  I  63 
32  I  26 


55   58 
27   27 


58  I  63 
25   21 


61   68   59 


63   66   61 
17   22   25 


60   67   55 
28   18   20 


62   66 
20   22 


67   59 
28   25 


60   65   61 
20   19   22 


58   60   65 
19   27   25 


55   55 
14   15 


65   66 
25   29 


60   64   59 
18   22   19 


69   58 
31   28 


60   64   63 
20   31   32 


59   62   55 
28   32   32 


64   57 
29   33 


62   64   56 
33   42   37 


63   66 
20   25 


63   67   60 
23   27   27 


54   70   70 
19   20   22 


57   65   70 
24   36   43 


58   61   69 
28   29   33 


59   55   63 
21   27   24 


60   69   73 
26   28   30 


65   70   73 


57   62   68 
27   25   29 


63   68   71 
27   29   30 


67   73   74 
24   26   27 


58   66   74 
19   20   22 


61   64   71 
22   24   25 


23   28   32 


60   66   73 
21   22   22 


68   71   75 
28   35   41 


65   70   70 
25   28   30 


56  69  74 

19  25  20 

65  70  76 

27  31  38 

60  66  70 

30  33  38 


29   36   38 


61   69   73 
28   29   33 


61   69   72 

35   38   45 


70   71   73 
26   29   29 


68   72   73 
25   29   30 


72   71   74 
30   29   34 


72   70   69 
31   29   29 


73 
30 

73 

30 

66 

21 

67 
21 

73 
26 

73 
26 

62 
23 

69 
23 

73 
41 

74 
38 

73 
29 

72 
29 

71 
29 

74 
30 

72 
30 

70 
30 

27   26   27 


72   73 
22   22 


70   68   71 


73  73 

39  36 

72  69 

24  22 

72  74 

31  30 

72  75 
23  23 

73  72 

38  36 

74  75 
28  28 

71  72 

30  29 

73  73 

27  20 

74  73 

22  22 

73  73 

25  25 

73  72 

32  31 

73  71 

23  23 

74  71 
41  39 

78  70 

28  28 

65  66 

19  19 

75  75 

32  33 

62  62 

21  21 

75  72 

35  33 

70  71 

40  40 

70  71 

39  40 

71  71 

33  33 

71  71 
43  42 

72  72 
28  28 

72  72 

30  29 


75   67   64 


75 
50 

68 
39 

64 
46 

54 
36 

55 
40 

54 
33 

45 
33 

44 
30 

71 
28 

71 

54 

71 

41 

69 
36 

55 
37 

53 
35 

38 
31 

36 
31 

69 
58 

67 
33 

60 

44 

55 
39 

51 
42 

45 
34 

43 

31 

46 
33 

75 
29 

71 
57 

71 
55 

64 
43 

54 
39 

53 
34 

36 
29 

38 
34 

73 
43 

72 
53 

67 
48 

55 
38 

60 
40 

43 
32 

34 
29 

44 
32 

68 
53 

66 

37 

63 
42 

55 
42 

56 
35 

47 
33 

41 
31 

47 
26 

74 
57 

69 

45 

66 

47 

54 
38 

56 

40 

43 
33 

41 
29 

43 
32 

72 
49 

66 

40 

61 

40 

52 

39 

56 
42 

44 
35 

36 

31 

38 
32 

69 

55 

67 
33 

63 

38 

55 

34 

57 
38 

46 
32 

39 
30 

44 
33 

71 
38 

75 
44 

68 

40 

55 
33 

58 
37 

44 
31 

34 
29 

45 
30 

66 
52 

64 
47 

60 
40 

49 
39 

53 
36 

37 
30 

34 
29 

35 
26 

74   74   67 
27   38   41 


76   68 
42   57 


43   60   26 

73   77 
27   29 


28   37   40 


75   70   66 
41   60   33 


30   32   52 


77   71 
48   63 


76   77   69 


67   71 
21   25 


77   75 
45   49 


73   74 
26   27 


75   69 
50   58 


74   68   65 
47   57   36 


60   54   54 


73   65   60 


73 

75 

68 

70 

65 

53 

43 

41 

50 

48 

38 

40 

64 

69 

77 

77 

74 

55 

23 

26 

30 

39 

37 

34 

75 

69 

69 

65 

50 

59 

49 

50 

40 

49 

40 

41 

73 

75 

74 

67 

60 

29 

35 

52 

33 

31 

78 

72 

61 

54 

52 

49 

50 

60 

36 

44 

34 

42 

67   59   55 


67 

54 

43 

37 

59 

57 

43 

34 

40   38   40 


73  69 
47  52 

74  68 
45  54 

73 1  74  69   63 

51  58   46 


60 

54 

46 

37 

68 

65 

38 

33 

54 

52 

42 

35 

60 

54 

36 

36 

71 

72 

34 

36 

67 

60 

34 

36 

79 

78 

36 

36 

60 

53 

44 

41 

61 

55 

44 

40 

63 

54 

41 

40 

77   70   60 
48   60   27 


75   70 
39   61 


60   53   53 


60   53 
46   45 


56   55   48 
43   30   43 


57   53 
44   39 


42   35   42 


36   31   32 


58   44   43 
33   30   30 


60   43   37 
34   32   30 


45   34   43 
33   30   32 


53   39   43 
31   31   32 


46   43   47 


56   43   43 
34   32   32 


48   43   46 
35   30   34 


49   45   46 
26   34   35 


58   45   45 
35   31   32 


31   30   33 


50   41   41 
35   30   32 


45   42   47 
32   33   32 


54   52   50 
23   24   30 


57   40   43 
33   20   28 


48   46 
29   32 


43   42 
30   31 


43   41   44 
33   31   32 


33  30  34 

42  34  41 

32  30  28 

42  39  43 

33  33  29 

41  42  45 

34  34  29 

44  44  41 

26  33  36 

46  43  48 

33  32  34 


36   50   51 
16   20   35 


38   42   42 
32   21   35 


48 

52 

20 

32 

37 

45 

17 

18 

52 

52 

20 

30 

44 

46 

15 

29 

45 

51 

22 

37 

50 

50 

22 

31 

46 

53 

21 

31 

46 

49 

20 

36 

51 

54 

16 

29 

49 

53 

15 

30 

46 

42 

24 

26 

25   22   26 


47   37   46 
31   19   28 


38   47   50 
24   23   35 


40   46   48 
28   17   34 


39 

55 

56 

19 

28 

33 

43 

40 

49 

26   21   25 


40   48   50 
19   20   33 


43   48   51 
13   21   26 


45   43   48 


29 

19 

27 

40 

52 

54 

15 

21 

28 

39 

48 

52 

30 

14 

30 

40 

54 

52 

19 

27 

32 

48 

42 

56 

13   22   28 


42   34   45 


43   53 
20   26 


40   38   54 
31   15   23 


40   49   55 
20   22   31 


37   48   51 
22   24   30 


39   47 
25   23 


36  49  51 

23  25  35 

38  50  51 

26  30  37 

41  55  58 

15  23  27 

40  53  61 

17  20  29 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5- Continued 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1953 


MAMMOTH  CAVE  PARK 


MANCHESTER  4  SE 


MAYFIELD  2  S 


MAYSVILLE  DAM  33 


MIDDLESBORO 


MOUNT  STERLING 


OHENSBORO  2  W 


PAOUCAH  CAA  AIRPORT 


PIKEVILLE 


PRINCETON 


RICHMOND  E  STATE  COL 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WK5 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


Day  Of  Month 


MAX 

70 

74 

MDN 

31 

33 

MAX 

74 

76 

MIN 

32 

27 

MAX 

73 

76 

MIN 

37 

43 

MAX 

68 

70 

MIN 

30 

35 

MAX 

74 

76 

MIN 

34 

25 

MAX 

72 

74 

MIN 

40 

42 

MAX 

76 

79 

MIN 

33 

36 

MAX 

73 

76 

MIN 

35 

39 

MAX 

72 

75 

MIN 

36 

41 

MAX 

66 

74 

MIN 

35 

38 

MAX 

77 

77 

MIN 

36 

32 

MAX 

76 

78 

MIN 

30 

33 

MAX 

71 

71 

MIN 

36 

40 

MAX 

63 

73 

MIN 

29 

32 

MAX 

66 

71 

MIN 

30 

33 

MAX 

73 

75 

MIN 

35 

36 

MAX 

70 

74 

MIN 

30 

39 

MAX 

70 

73 

MIN 

30 

29 

MAX 

71 

75 

MIN 

31 

33 

MAX 

70 

73 

MIN 

32 

33 

MAX 

73 

74 

MIN 

25 

25 

MAX 

70 

74 

MIN 

30 

29 

MAX 

69 

69 

MIN 

43 

44 

MAX 

70 

73 

MIN 

33 

32 

47   34   26 

77   55   46 
31   36   25 


57   45 
28   27 


34   43   31 


63   52   44 
41   28   21 


52   53   50 
45   33   24 


49   47 
31   27 


75   57   51 

49   37   30 


61   61   50 
43   33   26 

74   58   47 


50   45 

37   27 


65   51   46 
42   31   25 


54 

59 

13 

13 

53 

57 

23 

26 

53   45   45 
36   22   14 


41   41   53 


47   56   62 

11   13   13 


13   23   25 


56   60 

18   19 


49   55   58 
24   23   22 


54   57 
23   25 


46   54 
25   22 


46   55   58 
21   23   22 


55   62 
15   13 


45   54 
18   18 


53   56 
19   20 


54   59 
23   21 


52   58 

15   15 

52   56 


15   15   20 


78   66   50  I  41   48   55 
21   20   151   7    8 


37   40   27 


55   45 
30   23 


36   38   2  7 


46   54   57 
13   15   16 


42   51 
21   26 


47   54 
17   19 


66   62 
25   27 


65   51 
17   19 


65   61 
37   33 


56   64 
24   27 


61   63 
16   17 


65   58 
31   30 


68   66 

25   27 


65   61 

31   27 


64   60 

37   30 


6  3   64 
31   30 


66   56 
23   25 


69   64 
21   25 


66   60 
23   25 


63   65 
22   29 


66   60 
26   25 


65   57 
29   33 


64   61 
17   26 


65   59 
23   27 


57   56 

14   15 


65   61 
19   21 


60   61 
32   34 


63   67 
23   22 


13   14  15   16   17 


65   70   72 
25   27   30 


62   68   72 
19   19   21 


69   71   73 


50  55  56 

27  28  27 

65  67  71 

20  19  20 


25   28   37 


25   28   29 


25   31   33 


66   70   73 
30   33   35 


61   68   72 
31   32   32 


57   61   72 
29   28   27 


72   73   76 
24   25   26 


65   69   73 
23   29   30 


56   63   69 
22   26   26 


64   70   73 
24   29   34 


60   66   73 
30   30   34 


64   68   70 
21   22   23 


64   69   72 
24   27   29 


56   62   73 
26   27   27 


15   20   22 


64   57   70 
20   22   24 


53   60   68 
33   34   34 


61   54   69 
25   22   23 


71   72   72 
29   28   32 


73   72   73 
21   30   22 


72   72   73 


71   71   72 


73   76   73 


71   73   73 
38   36   36 


29   29   39 


34   34   40 


71   71   74 
34   33   44 


19   20   21 


74 

58 

41 

56 

73 

74 

29 

32 

79 

71 

51 

57 

72 

73 

32 

29 

76 

74 

25 

34 

75 

73 

41 

45 

76 

75 

50 

60 

76 

70 

46 

61 

72 

76 

78 

33 

46 

54 

63 

72 

77 

26 

30 

34 

79 

78 

74 

34 

47 

58 

72 

72 

74 

31 

37 

42 

74 

74 

69 

36 

47 

60 

71 

73 

75 

30 

40 

41 

73 

74 

70 

39 

46 

59 

73 

75 

68 

37 

43 

53 

72 

75 

70 

29 

33 

53 

74 

75 

67 

34 

40 

52 

72 

70 

74 

27 

30 

37 

70 

70 

74 

35 

34 

37 

73 

75 

72 

25 

32 

31 

70 

74 

79 

44 

42 

47 

73 

71 

73 

23 

27 

37 

64   54   54 


65 

58 

35 

34 

53 

49 

33 

42 

65 

54 

39 

38 

60 

55 

32 

39 

55 

61 

37 

37 

53 

45 

34 

35 

50 

54 

37 

37 

57 

59 

42 

37 

53 

49 

29 

39 

71   67   54 
45   37   39 


55 

55 

40 

42 

59 

53 

36 

38 

55 

56 

40 

42 

60   53   55 


53 

50 

38 

38 

53 

57 

34 

39 

58 

59 

40 

36 

66 

55 

32 

30 

63 

64 

39 

36 

65   56   51 


73   70   58 


41   47 
30   31 


38   31   33 


41 

35 

32 

32 

40 

50 

32 

31 

35 

41 

29 

30 

47 

47 

34 

36 

42 

44 

33 

33 

43 

46 

34 

25 

47 

46 

35 

37 

37 

49 

33 

31 

43 

48 

29 

34 

42 

43 

29 

31 

49 

48 

30 

32 

41 

47 

30 

35 

38 

42 

31 

33 

37 

45 

29 

32 

39 

46 

27 

26 

36 

40 

26 

29 

44 

35 

27 

27 

46 

52 

31 

32 

37 

36 

29 

30 

45 

46 

31 

30 

47 

54 

15 

39 

55 

57 

25 

32 

37 

45 

21 

21 

31   15   30 


26  19  35 

44  55  59 

17  24  29 

41  62  52 

21  27  29 


41 

56 

20 

29 

46 

53 

19 

34 

55 

56 

21 

25 

40 

45 

20 

32 

51 

55 

21 

26 

39 

47 

18 

26 

49 

52 

21 

31 

48 

50 

22 

36 

24   18   36 


60 

60 

17 

29 

44 

45 

20 

35 

37 

47 

11 

25 

47 

55 

17 

37 

39 

47 

23 

32 

47 

61 

20 

22 

60 

6 

31 

2 

62 

4 

26 

7 

51 

2 

36 

0 

68 

1 

29 

9 

62 

.3 

26 

>6 

59 

.5 

33 

.0 

69.7 
33.4 


61.0 
33.3 


60.0 
31.4 


63.0 
26.8 


59.8 
32.2 


60.7 
30.7 


60.8 
32.5 


59.2 
33.2 


60.3 
28.6 


60.0 
29.1 


58.5 
29.9 


60.3 
23.6 


61.5 
26.5 


57.7 
35.0 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3-  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWET  DAB 

EVAP 

.05 

.15 

.12 

.08 

.06 

. 

WIND 

2 

5 

5 

17 

20 

52 

37 

27 

23 

8 

5 

7 

6 

5 

- 

8 

1 

0 

0 

1 

26 

7 

32 

4 

29 

45 

19 

39 

7 

8 

446 

DIX  DAM 

EVAP 

.06 

.07 

.08 

.11 

.09 

.08 

.05 

.04 

.01 

.10 

.OP 

.07 

.05 

.03 

.02 

.06 

.05 

.06 

.09 

.12 

.05 

.11 

.25 

_ 

.06 

.07 

.01 

_ 

_ 

_ 

B2.06 

WIKD 

8 

6 

11 

16 

7 

33 

14 

8 

24 

11 

3 

13 

5 

0 

1 

9 

7 

0 

10 

47 

61 

36 

90 

81 

133 

156 

88 

- 

- 

- 

B  981 

WOLF  CREEK  DAM 

EYAP 

.02 

.09 

.05 

.12 

,17 

* 

, 

, 

* 

, 

t 

, 

.55 

.06 

.03 

.02 

.09 

.05 

.04 

.10 

.06 

.06 

.00 

.14 

.11 

.01 

.05 

* 

* 

.20 

2.02 

WIND 

0 

0 

2 

7 

38 

59 

42 

9 

4 

8 

4 

7 

5 

3 

0 

4 

2 

1 

0 

24 

58 

20 

46 

27 

43 

32 

43 

70 

14 

14 

586 

I  following  StattoD  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1953 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND    DAM    29 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.9 
T 

.2 
T 

o 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2.0 

1 

1.0 

T 

T 
T 

T 
T 

BOWLING   GREEN    CAA   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

CORBIN   CAA    AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.1 

T 

T 

COVINGTON   V(B   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTH   EQUIV 

T 

.4 

T 

T 
T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.4 
T 

T 

DEWEY    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

FORDS    FERRY    DAM    50 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

HEIDELBERG    LOCK    14 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 
T 

BINDMAN    SETTLEMENT    SCHOOL 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

T 

.4 

.8 

T 

T 

T 

LOUISVILLE   WB   AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTB    EOUIV 

T 

T 

T 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

MAYSVILLE   DAM   33 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

OWENSBORO   2    W 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 

PADUCAH    CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

ST    JOHN   BETHLEHEM   ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

i 

County 

O 

■S 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

Q. 

S 

1 

-J3 

a 

i- 

tables 

3 

Q 

Ji 

^ 

A 

£ 

ADO  I  SON  DAM  4S 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

360 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

ADOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

66  16 

600 

7A 

IDELL  H.  DEARING 

3 

c 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  *2 

85  07 

950 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

37  35 

82  *3 

650 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

36  16 

85  33 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  5 

ASHCAMP 

02*6 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

SA 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  0AM  29 

025* 

BOYD 

38  27 

B2  36 

534 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

gAABOuRvlLLE 

0361 

KNOX 

36  52 

B3  53 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5 

C 

BARDSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

039' 

NELSON 

37  *B 

85  26 

637 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0*50 

HARLAN 

36  51 

B3  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5 

c 

BEAVER  DAM 

0*90 

OHIO 

37  25 

66  52 

441 

6P 

6P 

E.  6.  YOUNG 

2  3  5 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  56 

82  57 

1560 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

c 

BEREA  COLLEGE 

0619'HAOISON 

37  3* 

84  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5 

c 

BEREA  WATER  WORKS 

062*;MAD1S0N      1  * 

37  3* 

84  16 

1100 

MRS.  L.  B.  GAFFARO 

3 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

3 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

090T 

WARREN 

86  26 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  S 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 

091* 

WARREN 

86  26 

505 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

c 

BRENT  DAM  36 

0976 

CAMPBELL 

39  03 

8*  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

*10 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

BURDINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

62  35 

1636 

BA 

EDWIN  E.  JOHNSON 

3 

c 

8URGIN  DIX  0AM 

1127 

MERCER 

3T  *e 

6*  *3 

770 

C.  W.  WILLIAMS 

CLOSED  11/ 

BUHKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  *7 

65  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  *6 

67  58 

42* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

CAHHOLLTON  LOCIt  1 

13*5 

CARROLL 

3B  *1 

85  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

c 

CENTRAL  CITY 

1*39 

MUHLENBERG 

37  IT 

87  07 

- 

MID 

JAMES  F.  PRICE 

c 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  *0 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  *1 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

c 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

170*IeSI1LL        j  * 

37  *7 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722  ADAIR 

3 

37  06 

85  18 

729 

TA 

MRS. HAZEL  B. PICKETT 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1801 

WHITLEY 

36  58 

84  08 

1173 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  0* 

84  40 

669 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    T 

c 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

6*  19 

5P 

KY  OEPT  OF  CONS, 

3 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

6*  18 

68* 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CTNTHIANA  2  SH 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  19 

712 

5P 

5P 

ECKLAR-HOORE  EXP  CO 

2  3  5 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3  5    T 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  *8 

82  32 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

c 

DELPMIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1760 

5P 

DEE  A.  HAYS 

3 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

B2  46 

850 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

dewet  dam 

2ieO|FLOYD 

37  *5 

82  47 

653 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

c 

OIX  DAM 

221*  .MERCER 

37  *6 

64  43 

917 

4P 

C.  W.  WlLLlANS 

2  3  5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358  OHIO 

37  33 

66  43 

450 

TA 

3 

c 

DUNHOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

67  00 

610 

TA 

n'.  o!  GIVENS 

3 

DUNNVILLE 

237* 

CASEY 

37  13 

6*  56 

_ 

8A 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

DYER 

2391 

•RECKENRIDGE 

37  *3 

66  13 

. 

MID 

LENA  BLAIR 

c 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

66  05 

420 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

37  00 

65  37 

7A 

JOHN  E.  HOftAN 

3 

c 

ELKHOHN  CITY 

2526 

PIKE 

37  16 

62  21 

792 

BA 

HARVEY  J.  FARMER 

' 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  *0 

8*  20 

560 

TA 

FRANK  H.  LAWSON 

3 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

38  09 

83  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5    7 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

TA 

MRS.  JEAN  FLEMING 

3 

FLEMINGSBURG  P.  0. 

2908 

FLEMING 

38  25 

83  44 

750 

MID 

MAURICE  B. CARPENTER 

c 

FORD  LOCK  10 

2953  MADISON 

37  53 

64  15 

593 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  0AM  50 

2961  CRITTENDEN 

37  26 

68  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

c 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028  FRANKLIN 

38  13 

64  52 

50* 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

5036  SIMPSON 

36  A3 

86  3* 

691 

HERMAN  D.  NEAL 

c 

FREEBURN 

37  3* 

727 

BA 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FRENCHBURG 

3062jMENIfEE        5 

37  57 

63  39 

930 

FRENCHBURG  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* I  SCOTT 

fc 

36  12 

84  33 

860 

BA 

JOE  W.  ATKINS 

3 

GEST  LOCK  3 

3203 1  HENRY 

M 

38  25 

8*  S3 

490 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

GLASGOW 

32*1 1  BARREN 

3 

37  00 

65  55 

760 

EMILY  H.  BEAN 

3 

GLASGOW  WKAV 

32*6! BARREN 

3 

37  00 

85  55 

- 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  3  3 

GLENDALE 

3252jKARDIN 

3 

37  36 

85  55 

TOO 

7A 

DAVID  W.  BELL 

3 

GOLDEN  POND  8  N 

3295!tRIGG 

2 

36  SA 

86  00 

_ 

5P 

5P 

FISH  6  WLDLF  REFUGE 

2  3  5 

GRANT  DAM  36 

33  56 'BOONE 

T 

36  59 

8*  *9 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391|CART£R 

7 

36  19 

82  37 

589 

SHIRLEY  I .  STATEN 

2  3  5 

GREENSBURG 

3*30  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

TA 

HOWARD  PICKETT 

2  3  5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3*35  GREEN 

3 

37  15 

85  30 

600 

TA 

MRS.  HATTIE  JONES 

3 

GREENUP  DAM  30 

3**3'gREENUP      I  7 

38  37 

82  51 

540 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

3*51  MUHLENBERG   '  3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

HALEYS  MILL 

3539  CHRISTIAN    |  3 

37  03 

87  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

c 

HARTFORD  6  NW 

3652  [OHIO         ,'  3 

37  32 

86  5* 

6A 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709  PERRY         1  * 

37  15 

83  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

c 

HAZARD  WATER  WORKS 

371*  PERRY        '  * 

37  15 

83  11 

84  0 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

37*rLEE           * 

37  33 

63  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

c 

HENDERSON  h   SH 

3762. HENDERSON    '  7 

37  *7 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HERNDON 

379e'CHRISTlAN    1  2 

36  ** 

87  34 

- 

HID 

C.  W.  KEATTS 

c 

HICKMAN  1  E 

3816'FULTON       j  6 

36  3* 

89  10 

- 

7A 

TA 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3821 'graves        9 

36  *a 

88  30 

440 

TA 

TVA-6T9 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3837  JESSAMINE      * 

37  *9 

8*  43 

- 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899  KNOTT        1  A 

37  20 

82  59 

1080 

BA 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5    T 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929, LARUE        ,  3 

37  32 

85  44 

- 

HID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

c 

MOPKINSVILLE 

399*, CHRISTIAN      2 

36  51 

67  30 

5*0 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  3  5    T 

MYDEN 

*093iLESLIE       '  * 

37  10 

63  22 

850 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

3 

INEZ 

*13*  MARTIN         1 

37  52 

62  32 

636 

6f> 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

IRVINCTON 

*165  Breckinridge!  3 

37  53 

6*6 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3  5    7 

JACKSON 

*196  BREATHITT      * 

37  33 

63  23 

698 

TA 

MRS.  H*E  JETT 

3 

JEREMIAH 

*255, LETCHER      |  * 

37  10 

62  56 

1150 

5P 

HOBART  ISON 

3 

KEENE  2  N 

*369. JESSAMINE    j  * 

37  56 

84  38 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

3 

KENTUCKY  DAM 

**i*|livingston    9 

37  01 

68  16 

362 

6A 

TVA-3T9-A 

3 

LANCASTER 

37  37 

8*  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTlL  CO 

3 

LAURA 

*6*2MARTIN       1  I 

37  45 

82  26 

BA 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LETCHFIELO 

*703|GRAYSON        3 

1              1 

37  29 

66  18 

635 

6P 

BA 

GEORGE  0.  LITSEY 

2  3  5 

~~ 

Obser- 

Station 

i 

County 

1 

^ 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

F^ 

1 

a 

•0 

& 

a 

t 

t 

tables 

J 

J 

a 

s 

i2 

& 

LEXINGTON  H6  AIRPORT 

47*6 

FAYETTE 

^ 

38  02 

64  36 

«T9  SIID  {HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    T  C 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

3  37  21 

64  55 

TA  PALLIA  L.  HANKLA 

3       C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAHINE 

*  37  *5 

64  35 

9*0 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

B       C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4B5T 

MENRY 

4  ,36  26 

6*  98 

485 

feA  CORPS  OF  EHGINEEIS 

3 

LOGLICK  1  S 

4682 

CLARK 

4  37  51 

84  02 

- 

MID  .MRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SW 

4893 

LAUREL 

2  37  06 

84  08 

_ 

HIDIU.S.  FOREST  SERVICE 

C 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

1  38  OT 

62  3T 

584 

BA  'JULIUS  M.  RANKIN 

C 

LOUISA  2 

4946 

UWRENCE      I  1  '36  07 

82  37 

600 

7A  FRED  PERRY 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON    :  7  38  13 

85  40 

558 

HID iCORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON    ;  7 

38  11 

65  44 

4T* 

HID 

HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5    7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

65  46 

403 

6A 'CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4936 

JEFFERSON 

65  46 

HID 

HIDJU.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5     C 

LOVELACEVILLE 

*96T 

BALLARD 

36  58 

68  50 

970 

*P 

6P1BLAINE  MALONE 

2  3  5 

i LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

_ 

MID'WlLLARD  E.  FOSTER 

C 

MADISOMVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

S7  19 

6T  29 

435 

5P 

TA  HOMER  WELBORN,  ^K. 

2  3  5     C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

66  06 

600 

5P 

9P  NATIONAL  PARK  tVC 

2  3  5    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

63  43 

650 

*P 

TA  NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

TA  TVA-9-A 

9 

IMAYFItLD  2  5 

5232 

GRAVES 

36  42 

86  38 

96* 

5P 

5P  MRS.  JOE  PAYNE 

2  9  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

52*3 

MASON 

7 J38  36 

83  42 

52* 

6A 

*A  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5    T  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

TAiHRS. WINNIE  E.  HORAN 

J 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

HIDjEDWARO  C.  6IFF0R0 

C 

iMIDOLESiORO 

5369 

BELL 

36  3T 

63  43 

1130 

5P 

7aIlon  L.  HERRELL 

2  3  5    7 

IMIDOLESBORO  RR  STA 

S39* 

BELL 

36  3T 

63  *3 

1130 

HIDlSNEED  C.  FRIAR 

C 

1  MIDWAY 

5407 

WOOOFORD 

36  09 

84  41 

8A|C1TY  OF  MIDWAY 

9 

MILLERSBURG 

5*30 

BOURBON 

38  16 

64  09 

_ 

NID 

DAVID  C.  BAILET 

C 

.MILLERSTOWN 

GRAYSON 

37  2T 

66  03 

580 

MBS.  0.  M.  LAWLER 

3 

IMONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

84  51 

910 

TA 

E.  0.  COOPER 

S 

IMOREMEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

38  11 

63  26 

HID 

M.  C.  HAGGAM 

C 

MOUNT  STERLING 

56*0 

MONTGOMERY 

36  04 

63  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  5 

MUNFORDVILLE 

5664 

HART 

37  16 

65  53 

600 

TA 

HUBERT  C.  HOOGES 

9       C 

! MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

68  20 

600 

»P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5    T 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

36  18 

63  11 

T52 

MID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

C 

jOLNEY 

6020 

HOPKINS 

ST  14 

67  47 

980 

BA 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

jONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

3B  58 

64  16 

*97 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

*P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  9  5    7 

jOWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

J7  47 

67  08 

404 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN   1  7 

37  04 

66  46 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    T 

1 PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

66  57 

940 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  S  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

86  95 

344 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

'PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  46 

620 

7A 

JESSE  FAIRCNILD 

3 

IPIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

666 

5P 

6P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    T  C 

6384 

BELL 

36  *S 

83  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

i PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

67  53 

929 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

66T9 

ESTILL 

37  40 

69  57 

691 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6605 

MADISON 

37  44 

64  16 

1065 

BA 

8A 

THOMAS  C,  HERNDON 

2  3  5 

RUMSEY  LOCK  2 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

364 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

70*9 

LOGAN 

36  51 

66  SB 

990 

6P 

HM.  6.  PORTER 

2  3  5 

IruSSELLVILLE  SUBSTA 

7  05* 

LOGAN 

36  SO 

66  54 

97* 

TVA-66S 

3 

SADIEVILLE  2  W 

TOT* 

SCOTT 

38  25 

64  S5 

MID 

ROBERT  W.  POSEY 

C 

;ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

T091 

HARDIN       <  S 

37  42 

65  99 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  9    7 

;ST  MARY 

7  096 

MARION 

37  35 

65  21 

7S0 

HID 

ST  MARY  COLLEGE 

C 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

84  49 

520 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

MAGOFFIN 

37  45 

63  05 

HID 

STANLEY  GARDNER 

C 

SALYERSVILLE  2 

7134 

M6G0FFIN 

ST  45 

63  0* 

900 

TA 

FORREST  C.  WILLIS 

3 

SCCirSVILLE 

7215 

ALlEN 

36  45 

66  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5    7 

SEBREE  WATER  WORKS 

7734 

WEBSTER 

37  36 

67  32 

960 

5P 

SEBREE  WATER  WCRKS 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

T311 

MC  CRACKEN 

37  09 

355 

TVA-709 

)       C 

SHELBYVILLE  2  W 

T32* 

SHELBY 

38  IS 

69  16 

625 

6P 

TA 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

733* 

BULLITT 

38  00 

6S  44 

- 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

S 

SMITHFIELD  *  5 

7*73  SHELBY 

30  20 

65  16 

662 

HID 

F.  W.  SIHPSON 

c 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

*P 

6P 

RADIO  STA  W5FC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

760* 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

BA 

WH.  H.  COATLEY 

9 

, STEARNS  2  N 

767T 

MC  CREARY 

36  43 

64  29 

- 

7A 

FAYE  PAULINE  SHITH 

S       C 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

85  43 

_ 

6R 

*P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  40 

. 

7A 

TVA-6e4 

3 

TATHAH  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

MID 

R.  C.  DEDNAN 

C 

TAYlORSVILLE 

7948 

SPENCER 

36  02 

85  21 

499 

7A 

DEWEY  HARRIS 

9 

TOMPKINSVILLE 

6060 

MONROE 

36  *2 

85  41 

899 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

C 

TOMPKINSVILLE  2 

8065 

MONROE 

36  42 

85  *1 

900 

7A 

ORVILLE  F.  MALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

614* 

TRIGG 

36  45 

68  05 

350 

7A 

TVA-6eO 

3 

TYRONE  LOCK  5 

ANDERSON 

38  02 

6*  51 

52* 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  *9 

6197 

UNION 

3T  46 

8T  57 

356 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

62*6 

MADISON 

3T  51 

8*  26 

5T1 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  BUREN 

6250 

ANDERSON 

37  56 

65  10 

950 

TA 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

1 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

SB  S9 

63  21 

525 

6P 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5 

WAYNESBURG  6  E 

6486 

L 1 NCOLN 

S7  22 

64  34 

1215 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WK5 

6551 

MORGAN 

ST  55 

63  15 

800 

TA 

TA 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

8S6T 

OLDHAM 

36  29 

65  29 

4T5 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

9 

HILLIMSBURG 

8706 

WHITLEY 

96  4* 

6*  10 

980 

*P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

WILLIAMSTOWM 

871* 

GRANT 

36  38 

84  34 

96T 

*A 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  3  5    7 

WILLOW  LOCK  13 

LEE         1  *| 

37  36 

83  50 

646 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

8607 

RUSSELL       2| 

36  52 

as  09 

965 

BA 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6  T  C 

WOODBURY  LOCK  4 

862* 

BUTLER 

3 

37  11 

86  96 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

t      1-BIC   SANDV;      2-CUMBBRLAND;      S-OIEEN;      4-K£NTUCKT;      5-LICKING;      6-HIS8I8SIPPI ;      7-OaiOl      B-SALT;      9-TKHIfBSSEE 


REFERENCE  NOTES 

The  fo'jr  digit  identification  nunbers  In  the  Index  ouaber  coIubd  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  nunoers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  statioo  naae ,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  In  niles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  Riven  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dlnensioaal  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  miles.  Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  65°  F.   Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  bail  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  Observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  e;30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in 
Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  diiftlng  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-   No  record  In  Tables  3.  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  tor  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

e  Superintendent 
,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga.  Tenn.  12/31/53  — -  800 
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CHATTANOOGA:   19S4 


KENTUCKY  -  DECEMBER  1953 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


The  weather  during  the  month  continued 
the  trend  of  the  preceding  month  inas- 
much as  temperatures  and  precipitation 
were  both  below  normal.   Cloudiness  was 
again  below  the  monthly  average  and  sun- 
shine was  much  above  the  normal.   Ex- 
tremes of  temperature  were  also  well 
within  the  records  of  those  experienced 
in  previous  years  in  December.   On  the 
whole  precipitation,  while  deficient  as 
compared  with  the  average,  was  well  dis- 
tributed.  It  was  the  largest  amount 
since  July  of  this  year  and  was  suffi- 
cient to  replenish  topsoil  moisture,  to 
relieve  somewhat  the  water  shortage  and 
to  remove  the  fire  hazard.   However,  the 
subsoil  continued  dry  and  some  stockwater 
hauling  was  still  required.   Snowfall  was 
slightly  under  normal  and  the  light  snow 
cover  was  of  some  help  in  preventing  cold 
weather  damage  to  fall  grains.   There 
were  no  severe  storms  during  the  month. 
The  chief  farm  activity  was  stripping  and 
marketing  tobacco.   Stock  feeding  con- 
tinued heavy. 

For  the  month  as  a  whole  temperatures 
over  the  state  averaged  below  normal  with 
the  eastern  division  showing  the  greatest 
deficiency  and  the  central  the  least.  The 
first  week  of  the  month  saw  considerable 
temperature  fluctuation  with  the  average 
for  the  period  well  above  the  seasonal. 
It  was  during  this  interval  that  most  lo- 
cations recorded  their  highest  tempera- 
ture for  the  month.   The  following  week 
again  saw  frequent  temperature  changes 
and  again  the  average  was  above  the  sea- 
sonal level.   On  the  13th  cold  air  masses 
began  moving  over  the  state  and  beginning 
on  the  14th  and  continuing  through  the 
morning  of  the  19th,  temperatures  tumbled 
to  their  lowest  levels  in  most  locations 
since  the  end  of  January  1952  and  in  many 
areas  since  the  extreme  cold  spell  of 
February  2nd  and  3rd  of  1951.   Zero  or 
below  readings  were  recorded  at  many  sta- 
tions especially  in  the  central  area  and 
in  the  mountainous  east.   The  period  from 
the  afternoon  of  the  19th  through  the 
22nd  was  relatively  much  milder.   This 
was  followed  by  two  days  of  cold  weather 
with  the  balance  of  the  month  again  re- 
turning to  above  normal  temperatures. 
The  mean  temperature  for  the  state  was 
36.8°  which  is  1.0°  below  normal.   The 
monthly  mean  temperature  ranged  from 
40.1°  at  Pikeville  to  33.5°  at  Hindman 
Settlement  School.   The  highest  tempera- 
ture for  the  month  was  75°  at  Inez  on 
the  4th;  the  lowest,  7°  below  zero  at 


Corbin  CAA  Airport  on  the  18th. 

Precipitation  was  deficient  in  all  areas 
with  measurable  amounts  reported  on  an  av- 
erage of  9  days  which  is  slightly  under 
the  mean.   On  the  whole,  rainfall  was 
well  distributed  with  most  locations  re- 
porting from  2  to  3  inches.   The  excep- 
tions to  this  were  in  the  extreme  south- 
ern counties  where  amounts  were  between 
3  and  4  inches  and  in  the  extreme  north- 
ern counties  and  in  some  eastern  counties 
where  amounts  were  between  1-1/2  and  2 
inches.   Precipitation  was  moderate  in 
amounts  and  more  or  less  general  over  the 
state  in  the  periods  5th-6th,  9th-10th, 
and  14th-15th  inclusive.   During  the 
first  week,  total  rainfall  ranged  from 
1-1/2  inches  in  the  west  to  1/2  inch  in 
east.   Rains  were  frequent  from  the  7th 
through  the  15th  with  we^ly  totals  1/2 
inch  in  west,  1  inch  in  central,  and  1- 
1/2  inches  in  east.   The  balance  of  the 
month  saw  some  snow  or  rain  but  amounts 
were  generally  light.   Snowfall  was  a 
little  less  than  average  for  the  month 
with  the  greatest  depth  on  the  ground 
reported  either  on  the  14th  or  15th. 
The  average  precipitation  for  the  state 
was  2.72  inches  which  was  1.10  inches 
below  normal.   The  total  amounts  recorded 
at  the  various  locations  ranged  from  4.40 
inches  at  Russellville  to  1.21  inches  at 
Keene  2  N.   The  heaviest  rainfall  report- 
ed in  any  one  day  was  2.00  inches  at  Eddy- 
ville  Lock  F  and  Turkey  Creek  School  on 
the  6th.   The  monthly  average  of  snowfall 
was  2.5  inches  which  is  0.2  inch  below 
the  mean.   The  greatest  monthly  amount 
was  6.5  inches  at  Benham.   The  greatest 
depth  on  the  ground  was  5  inches  at  Dix 
Dam  on  the  14th  and  at  Berea  Water  Works 
and  Waynesburg  6  E  on  the  15th. 

The  rains  during  the  month  materially 
improved  topsoil  moisture  and  completely 
alleviated  the  fire  hazard.   The  increase 
in  moisture  also  accelerated  the  stripp- 
ing of  tobacco  with  marketing  also  taking  . 
place.   Tobacco  was  generally  in  fair  to 
good  condition.   Some  plowing  also  took 
place  during  the  month.   There  was  little 
or  no  cold  weather  damage  to  fall  grains 
while  there  was  a  snow  cover  but  the  low 
temperatures  near  the  end  of  the  month 
resulted  in  some  freeze  damage.   While 
the  rainfall  during  the  month  was  of 
material  benefit  more  rain  was  needed  in 
all  sections  to  replenish  subsoil  moisture 
and  to  relieve  the  continuing  water  short- 
age. -  W.S. 
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38.6 
32.3 
36.7 
30.7 

36.4 
37.3 
39.0 
38.5 
39.8 

29.9 
31.1 
41.6 
37.2 
39.5 

PredpiUtic 

n 

S'S 

Year 

• 

1 

i 

1 

e 

II 

-31 

i3 

1914 

32.8 

70 

-16 

5.22 

7.7 

14 

1915 

37.0 

64 

9 

7.56 

3.3 

12 

1916 

35.5 

74 

-14 

4.23 

10.1 

10 

1917 
1918 

26.5 

72 
75 

-21 
14 

2.01 
4.44 

17.3 

8 
12 

44.8 

0.7 

1919 

34.6 

68 

3 

4.93 

1.0 

7 

1920 

38.6 

68 

4 

2.89 

2.0 

9 

1921 

41.7 

73 

18 

4.40 

0.1 

7 

1922 

41.5 

77 

5 

5.64 

0.2 

12 

1923 

46.6 

75 

8 

6.60 

2.1 

14 

1924 

35.9 

79 

-  9 

5.97 

1.2 

9 

1925 
1926 

34.8 
37.8 

70 

75 

-  5 
5 

0.80 

1.7 
0.3 

5 
10 

6.01 

1927 

37.4 

77 

1 

3.37 

0.5 

12 

1928 

39.5 

72 

5 

2.32 

T 

7 

1929 

39.0 

76 

-15 

2.72 

6.8 

11 

1930 

35.4 

69 

2 

2.21 

2.6 

8 

1931 

46.1 

73 

17 

5.48 

0.0 

13 

1932 

37.9 

72 

-  8 

4.32 

1.9 

12 

1933 

44.2 

75 

-  5 

4.99 

1.4 

10 

1934 

37.0 

69 

5 

2.18 

1.5 

9 

1935 

30.0 

63 

-14 

2.39 

9.0 

9 

1936 

40.S 

70 

10 

4.51 

2.0 

10 

1937 

35.5 

68 

0 

2.94 

2.0 

12 

1938 

37.9 

67 

3 

1.85 

0.2 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

l| 

■o  5 

1939 

38.8 

72 

-  2 

2.32 

6.6 

7 

1940 

42.7 

75 

6 

3.18 

T 

11 

1941 

42.5 

72 

11 

2.80 

T 

8 

1942 

36.3 

76 

-  5 

5.34 

4.5 

13 
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8 
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13 
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39.5 

73 

9 

3.87 

1.1 

10 
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36.8 

75 
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9 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  wei^ted 
on  an  areal  basis  and  are  not  coHparable  with  unweighted  values  published 
In  this   table  for   earlier   years. 


See    reference   notes    following  Station   index. 
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45.6 
46.4 
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27.1 
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3 
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0 
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2 

0 
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-  1.43 
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.49 
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6 
6 
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6 

2.2 
2.0 
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3.0 

4.0 
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4 
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4 

15 
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14 
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14 

8 
8 
7 
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9 

1 
0 
5 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

0 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

45.5 
48.2 
47.5 
43,7 
49.4 

27.1 
25.6 
24.5 
24.9 
24.2 

36.3 
36.9 
36.0 
34.3 
36.8 

.8 
-   .6 

64 
68 
67 
67 
69 

4 
4 
5 
5 
6 

-  3 

-  6 

-  2 

0 
4 

17+ 
18 

18 
18 
18  + 

884 
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0 

I 

0 
0 

3 
2 

3 

6 

3 

18 
21 
23 
24 
26 

2 
2 
2 

1 
0 

2.60 
2.39 
3.05 
1.88 
3.04 

-  1.25 

-  1.49 

.72 
.90 
1.07 
.65 
.65 

6 

14 

6 

6 

14 

3.9 
3,0 
4.5 
3.7 

4 
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3 

0 
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15 

10 

12 

8 

9 

11 

2 

1 
2 
1 
2 

0 
0 

1 
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0 
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36.4 

2.57 

3.5 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

8EREA  COLLEGE 

48.0 
51.1 
47.2 
48.9 
47.2 

28.4 
24.8 
22.9 
22.7 
28.8 

38.2 
38.0 
35.1 
35,8 
38.0 

.4 
.2 

69 
68 
67 
71 
68 

4 

5  + 
6 
5 
4 

7 

-  3 
3 

-  2 
0 

18 

18 

18+ 

18 

18 

822 
831 

827 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
3 
4 
2 

23 
22 
25 
23 
19 

0 

2 
0 

\ 

1.90 
3.49 
3.62 
3.39 
2.35 

-  1.27 

-  1.77 

.51 
1.10 
1.70 
1.42 

.93 

14 
14 
10 
10 
14 

2.5 

1.0 
5.0 
6.5 
4.6 

1 
1 
4 
1 
3 

15 
16 
15 
15  + 
14 

15 
12 

11 

16 

8 

1 
2 
2 

2 
1 

0 

1 
1 

1 

0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2  SW 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

47.8 
47. 5M 
49.7 
48.8 
48. OM 

22.4 

23.9 

24.3 
24. 4M 

35.1 

M 
36.8 
36.6 
36. 2M 

.1 

67 
64 
69 
69 
69 

5 
5 

4 

-  7 
0 
7 

-  5 
2 

18 
17 
24  + 
18 
18 

920 

877 
901 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

3 
2 
2 

24 

25 
24 
26 

2 
1 
0 
2 

0 

3.03 

1,95 
2.07 
1.76 

-  1.67 

.64 

.49 
.68 
.63 

14 

14 
14 

14 

4.0 

1.0 
3.0 
2.5 

2 

1 
T 
3 

1 

15 
14 
15  + 
15 
15  + 

14 
6 
8 

13 
8 

2 

0 
1 

I 

0 

0 
0 
0 

HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

49.4 
47.4 
50.3 
50.3 
45.9 

23.7 
19.5 
23.6 
24.2 

23.0 

36.6 
33.5 
37.0 
37.3 
34.5 

.4 
-   ,8 

69 
67 
75 
69 
68 

I* 

5 
4 
5 
5 

-  3 

-  2 

3 

-  3 
1 

18 
18 
18 
18 
18+ 

87A 

861 
850 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
2 
4 

23 
26 
22 
24 
27 

1 
2 
0 
1 
0 

1.68 
1.77 
2.34 
2.59 
2.61 

-  2.18 

-  .91 

.53 
.55 
.55 
.83 
,55 

14 
10 
12 
10 
15 

1,0 

,5 

.4 

1,0 

1,0 

1 

1 
T 
1 
0 

16 
15 
15 
15 

12 

11 

3 

6 

15 

1 
1 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

MIDDLESRORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

50.9 
45.9 
50.4 
45.1 
47.1 

26.2 
26.7 
29.7 
25.8 
25.3 

38.6 
36.3 
40.1 
35.5 
36.2 

-  .6 
.9 

2.3 

-  7.8 

68 
67 
70 
66 
70 

5 
4 
4 

5 
4 

2 
0 
9 
2 
0 

18 
18 
18 
17  + 
18 

813 
885 
765 

886 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
4 

2 

20 
20 
IS 
75 
23 

0 

1 

0 
0 

1 

3.97 
3.35 
2.27 
2.90 
2.07 

-  .50 

-  .59 

-  1,20 

-  ,91 

-  1,23 

1.79 
.70 
.58 
.64 
.38 

10 

9 

9 

14 

10 

1,5 
4,0 

T 
4,5 

,0 

1 
4 
0 
3 
0 

16 
16 

14+ 

12 
12 
9 
13 
14 

2 
2 

2 

0 

1 

0 
0 

0 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

47. OM 
50.7 

21. 3M 
26.3 

34.  2M 
38.5 

-   .8 

70 
68 

6 

4  + 

0 
-  2 

24 

18 

813 

0 
0 

2 

27 
21 

1 

2 

2.83 

3.24 

-   .57 

.70 
.98 

10 
14 

6,0 

T 

0 

11 
9 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

36.6 

2.63 

2,3 

STATE 

36.8 

-  1.0 

_ 

2.72 

-  1,10 

2,5 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

;5 

Day  of  month 

^ 

1  1  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8 

9 

10  1    11 

1  ^^ 

-1 

14  1 

15 

16 

17   18 

19   20  1  21 

22 

23  1  24 

25   26   27 

28 

29 

30 

31 

ADDISON  DAM  45 

2.75 

.45 

1.00 

.21 

.04 

T 

.32 

.18 

.05 

•  15 

T 

.35 

AOOLPHUS  1  N 

2.47 

.60 

.80 

.20 

T 

.10 

.35 

.12 

T 

•  02 

.04 

.09 

.15 

ALBANY 

3.33 

.27 

.57 

.37 

•  09 

.33 

1.02 

.20 

.03 

.02 

.06 

.37 

ALLEN 

2«95 

.15 

.19 

.38 

.11 

,•^0 

.60 

.20 

.12 

•  12 

.18 

ANCHORAGE 

2.41 

.31 

.78 

.34 

.44 

T 

T 

.15 

•  04 

T 

.35 

T 

ASHCAMP 

2.57 

r 

.20 

.20 

.90 

.30 

.05 

.75 

T 

.07 

T 

.10 

T 

ASHLAND  DAM  29 

1.90 

T 

.05 

T 

.19 

.06 

.28 

.15 

.03 

.31 

.24 

•  02 

.03 

.02 

•  08 

.02 

T 

.21 

.01 

BARBOURVILLE 

3.49 

.06 

.38 

.84 

.38 

.26 

.il 

1.10 

.05 

.03 

•  03 

.05 

.20 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

3.65 

.34 

.56 

.49 

.21 

1.48 

.32 

•  19 

•  06 

T 

BAXTER 

3*62 

.02 

.20 

.05 

1.70 

,22 

.13 

.65 

.40 

T 

.01 

T 

.04 

T 

.20 

T 

BEAVER  DAM 

2.91 

.4? 

1.15 

.29 

,60 

•  02 

.48 

BENHAM 

3.39 

.12 

•  U 

.06 

.12 

.26 

1.42 

.16 

.20 

.55 

•  12 

.03 

.04 

T 

T 

.03 

.06 

.11 

BEREA  COLLEGE 

2.35 

.05 

•  47 

.29 

•  18 

.93 

.07 

T 

.06 

T 

•  28 

6EREA  WATER  WORKS 

2.42 

.03 

.34 

.07 

.06 

.27 

.17 

.95 

.26 

T 

.0? 

•  02 

.21 

.02 

BOWLING  GREEN 

2,71 

.55 

.62 

.21 

.05 

.03 

.10 

.22 

.43 

.11 

•  10 

.29 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

3.16 

.50 

.88 

.20 

.10 

.07 

.36 

.14 

.12 

.10 

•  25 

.42 

.02 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

2.62 

.48 

T 

.07 

•  60 

.44 

. 

1   T 

,07 

.23 

T     .15 

T 

7 

T 

.47 

T 

T 

BRENT  DAM  36 

1.75 

.08 

.40 

.02 

.20 

.23 

T 

.28 

.32 

T 

.01 

.06 

T     T 

.15 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

3.38 

.50 

.91 

.30 

.15 

.05 

.45 

.16 

.16 

.35 

.30 

•  03 

8URDINE  2    NE 

2.69 

.59 

.60 

.20 

.10 

.75 

.25 

T 

T     T 

.05 

T 

T 

.10 

•  05 

BURKESVILLE 

3.15 

T 

.30 

T 

.64 

T     T 

.26 

.15   T 

.23 

T 

.98 

.19 

T     T 

.04 

.02 

T 

.08 

.26 

T 

1- 

CADIZ  LOCK  E 

3.39 

.56 

1.60 

.22 

.36 

.02 

.01 

.03 

.48 

.11 

CAMPBELLSVILLE 

2.55 

.35 

.48 

.33 

T 

.16 

.75 

T 

.11 

.02 

.34 

.01 

T 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.05 

.15 

.58 

.30 

T 

,32 

.20 

,15 

.10 

T 

.25 

CLERMONT  !  SSE 

2.46 

.36 

.56 

.35 

•  06 

.62 

.01 

T 

.06 

T 

T 

.40 

.04 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.25 

T 

.25 

.15 

.19 

.21 

.75 

.13 

.05 

.05 

.03 

•  35 

•  09 

COLUMBIA 

3.47 

.15 

.75 

.40 

.15 

.20 

,84 

.18 

T 

.20 

•  15 

.15 

.30 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

3.03 

.02 

.07 

.43 

.61 

T     .03   .41 

.42 

.64 

T 

.04 

T     •O? 

.02 

T 

.27 

.04 

•  01 

COVINGTON  M  B  AIRPORT   R 

1.58 

.10 

.01 

.11 

.38 

.30 

T 

.42 

T 

T 

T 

.07 

.03 

•  01 

.15 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.75 

.22 

.36 

.45 

.55 

• 

.90 

.30 

.75 

.19 

.03 

CYNTHIANA 

2.44 

.09 

.55 

.27 

.38 

.04 

.56 

.28 

r 

T 

.11 

T 

T 

.16 

CVNTHIANA  2  SW 

- 

.70 

.58 

.13 

.31 

- 

.02 

T 

DANVILLE 

2.38 

.08 

.35 

.11 

.27 

,25 

.60 

.24 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

.22 

.03 

DELPHI A  1  E 

2.97 

.10 

1.10 

.25 

.41 

.06 

.52 

.46 

.05 

DEMA 

2.25 

.23 

.61 

.14 

.31 

.62 

.11 

T 

.18 

.05 

DEWEV  0AM 

1.95 

T 

.17 

.06 

.36 

•  40 

,06 

•  49 

•  25 

T 

T 

T 

T     T 

T 

.18 

DIX  DAM 

2.10 

.12 

T 

.43 

.16 

.16 

.18 

.63 

.05 

.05 

T 

.28 

T 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

3.18 

.55 

1.10 

.35 

.42 

.13 

.15 

.03 

.25 

.20 

DUNMOR 

3.11 

.68 

.85 

.22 

.04 

.04 

.67 

.10 

•  23 

.28 

OUNNVILLE 

2.34 

T 

.69 

.30 

.22 

.33 

.20 

.30 

.10 

•  20 

EDDWILLE  LOCK  F 

3.68 

.40 

2.00 

.41 

.01 

.36 

T 

.04 

.31 

•  15 

EDMONTON 

2.75 

.53 

.95 

.15 

.05 

.26 

.38 

.03 

,10 

.10 

•  20 

ELKHORN  CITY 

2.25 

T 

.12 

.05 

•  80 

.17 

.13 

.81 

.05 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

•  07 

T 

T 

FALMOUTH 

2.47 

.13 

.54 

.02 

.15 

.32 

.04 

.53 

.37 

T 

.02 

.09 

T 

•  26 

FARMERS 

2.07 

T 

.20 

.03 

.05 

.19 

.25 

.02 

.58 

.40 

T 

.03 

.12 

T 

.03 

.16 

•  01 

FLEMINGSBURG 

1.71 

.04 

.01 

.06 

.21 

.33 

.05 

.17 

•  40 

.16 

T 

T     T 

T     T     T 

.14 

.09 

.03 

FORD  LOCK  10 

1.85 

.04 

.02 

.lis 

.06 

.13 

.24 

T 

.59 

•  21 

T 

•  04 

.09 

T 

.05 

.20 

T 

FORDS  FERRV  DAM  50 

2.39 

.35 

1.38 

.16 

T 

.19 

•  03 

T     T 

T 

.02 

.12 

.14 

FRANKFORT  LOCK  4 

2.65 

.31 

.68 

.05 

.21 

.48 

.05 

•  39 

.21 

T 

T 

.06 

T 

T 

.21 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

2.50 

.60 

.84 

.26 

T 

.20 

.25 

.25 

.11 

FREE8URN 

_ 

_     _     - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_     _     _ 

_ 

- 

_     -     _ 

- 

_ 

_ 

_ 

FRENCMSURG 

2.32 

.28 

.07 

.10 

•  IS 

.25 

.22 

.30 

.32 

T 

•  06 

.09 

T 

.12 

.15 

.06 

.03 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.58 

.17 

.62 

.28 

.34 

.06 

.55 

.27 

T 

.03 

.03 

.05 

.18 

T 

GEST  LOCK  3 

1.94 

.14 

•  61 

.12 

.21 

T 

.19 

•  35 

T 

,07 

.25 

GLASGOW 

2.54 

.55 

•  76 

.22 

.08 

.22 

.25 

•  02 

T 

•  07 

.02 

.15 

.20 

GLASGOW  WKAY 

3.14 

.36 

.75 

.35 

, 

0   .09 

J 

.77 

•  04 

.06 

T 

.42 

6LENDALE 

2.81 

.35 

.72 

.44 

.13 

.01 

.30 

•  20 

.13 

.05 

.35 

.08 

GOLDEN  POND  8  N 

3.64 

.47 

T 

1.89 

.31 

T 

.02 

.39 

T 

.06 

.50 

GRANT  DAM  36 

1.39 

.12 

.50 

T 

.02 

•  16 

.07 

•  33 

T 

T 

.02 

■  05 

T     T 

.12 

GRAYSON 

1.76 

.43 

•  U 

.18 

.53 

.24 

.01 

T     T 

.10 

.16 

6REENSBURG 

2.58 

.46 

.57 

.03 

.10 

•  18 

.57 

.15 

•  11 

.02 

.10 

.29 

T 

6REENS9URG  HIWAY  61  BR 

- 

.45 

.65 

.22 

.25 

- 

- 

.34 

.23 

.20 

.20 

•  02 

GREENUP  DAM  30 

1.68 

T 

T 

T 

T 

.15 

.02 

.22 

.14 

.04 

.46 

.25 

T 

T     T 

.09 

.09 

T     T 

T 

.20 

T 

GREENVILLE  2  M 

2.89 

.50 

1  .45 

.30 

T 

.20 

T 

T 

.44 

HARTFORD  6  NW 

3.20 

.50 

1.33 

.22 

.02 

.40 

,22 

T 

.02 

,04 

.21 

.24 

HAZARD  WATER  WORKS 

2.35 

T 

.02 

.18 

•  11 

.62 

.29 

.00 

.62 

.26 

.01 

T 

.03 

.15 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

1.68 

.05 

T 

.13 

•  12 

.10 

.14 

.20 

.03 

,53 

.18 

T 

.04 

.03 

.13 

T 

T 

HENDERSON  «.  SW 

2.43 

.28 

T 

U13 

.21 

T 

,07 

.36 

.03 

T           .05 

.01 

•  28 

•  02 

HICKMAN  1  E 

3.12 

.35 

.05 

i.78 

.34 

.03 

.44 

.07 

.06 

HICKSVILLE 

3.46 

.41 

1^50 

.61 

.52 

•  18 

•  34 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.46 

.21 

•  43 

.01 

.l!S 

.16 

.17 

T 

.67 

.26 

T 

.04 

.06 

T 

T 

■  22 

.03 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

1.77 

•  01 

.01 

.21 

.55 

.20 

.01 

.48 

.13 

•  05 

.11 

.01 

HOPKINSVILLE 

2*94 

.55 

U04 

.03 

.02 

.55 

.05 

T 

.07 

.41 

.22 

HYDEN 

E3.21 

.40 

U05 

.53 

• 

1.09 

E.14 

T 

T 

INEZ 

2.34 

.23 

.41 

.55 

,22 

.60 

.20 

T 

.16 

.08 

IRVINGTON 

2.60 

.42 

•  92 

,30 

T 

.02 

.50 

.04 

.11 

.02 

.27 

JACKSON 

2.80 

.14 

.02 

.32 

.13 

.35 

.32 

.03 

.70 

.30 

•  03 

.03 

.04 

T 

.17 

•  21 

.01 

JEREMIAH 

2.86 

.29 

.83 

.25 

.  iu 

.60 

.20 

•  06 

.07 

KEENE  2  N 

1.21 

.40 

.01 

.31 

.12 

.07 

.05 

•  25 

KENTUCKY  0AM 

3.17 

.50 

1.54 

.33 

T 

.32 

T 

T 

.05 

.25 

.18 

LANCASTER 

2.46 

.10 

.45 

.16 

•  20 

.37 

.35 

.46 

.05 

.05 

,27 

LAURA 

2.13 

.22 

.09 

.62 

.31 

.52 

•  15 

T 

T 

.06 

.16 

LEITCHFIELD 

2.68 

.55 

.65 

.35 

.04 

.01 

.30 

.15 

.05 

.08 

.30 

.20 

T 

LEXINGTON  MB  AIRPORT    R 

2.44 

.18 

T 

T 

.55 

T     .09   .01 

.15 

.61 

T 

T 

.01   .11 

.03 

T 

.26 

T 

LIBERTY 

3.27 

.12 

.75 

.15 

.35 

•  25 

.76 

.40 

.10 

.10 

.05 

•  25 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

2.36 

T 

.38 

.13 

.29 

.21 

T 

•  74 

.17 

.05 

.03 

.06 

•  25 

.05 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.01 

.19 

.62 

.05 

.15 

.16 

T 

.21 

.26 

T 

T 

.08 

T 

•  27 

LOUISA  2 

1.87 

T 

.32 

T 

.07 

.30 

.16 

.25 

•  35 

.20 

T 

T 

•  19 

.02 

•  01 

LOUISVILLE  W6  AP        R 

2.22 

.36 

T 

.25 

.57 

T 

.35 

T 

T 

T 

.32 

T 

T 

T           ,09 

.01 

T 

.27 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.40 

•  36 

.91 

.28 

.10 

.02 

.18 

.09 

T 

,08 

.12 

T     T 

T 

.26 

LOUISVILLE  W8  CITY      R 

2.18 

•  39 

•  25 

.49 

.30 

T 

T 

T 

.35 

T 

T           .09 

.01 

T 

.30 

LDVELACEVILLE 

3.78 

.41 

1.38 

.18 

1*33 

.46 

MAOISONVILLE  1  SE 

3.52 

.46 

1.87 

.29 

T 

.45 

.02 

.07 

.30 

.06 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.12 

.52 

.67 

.61 

T 

.06 

.50 

T 

•  19 

T 

.57 

T 

MANCHESTER  4  SE 

2.59 

.24 

.16 

.83 

•  38 

.72 

.26 

MAYFIELD  SUBSTA 

2.91 

.42 

1.05 

.41 

.50 

.04 

.49 

MAVFtELO  2  S 

2.86 

.42 

.02 

1.07 

.42 

T 

.38 

.01 

.54 

MAYSVILLE  DAM  3  3 

2.61 

.03 

T 

.16 

.16 

.16 

.46 

.08 

,0? 

.42 

.55 

.0] 

T 

.03 

.20 

.01 

.04 

.28 

T 

MC  KEE 

2.78 

T 

.14 

.41 

.15 

.16 

.26 

•  33 

T 

.68 

.27 

.11 

T 

.10 

.17 

T 

MIDDLESBORO 

3.97 

.07 

.05 

.35 

.14 

1.79 

.29 

.11 

.80 

.15 

T 

T 

.01 

•  02 

•  19 

MIDWAY 

2.54 

.07 

.70 

.29 

.29 

.04 

.67 

•  17 

.03 

.02 

T 

.06 

•  20 

T 

MILLERSTOWN 

3.15 

.38 

.73 

.36 

.30 

.36 

.06 

.16 

.28 

.26 

•  24 

MONT I CELLO 

3.01 

.10 

.52 

.21 

.10 

.53 

.88 

.25 

.04 

•  38 

MOUNT  STERLING 

3.35 

.10 

.09 

.39 

.30 

.70 

. 

4   .12 

.20 

.60 

.15 

T 

.21 

T 

.35 

T 

T 

MUNFOROVILLE 

3.77 

.70 

.92 

.30 

.21 

.10 

.30 

.37 

.25 

.07 

.21 

.34 

MURRAY 

3.73 

.45 

.16 

1.78 

.27 

T 

.49 

T 

.58 

OLNEY 

2.96 

•  40 

1.45 

.34 

T 

.24 

•  10 

T 

.07 

.32 

•  04 

ONEONTA  DAM  35 

1.83 

.06 

.42 

.04 

.19 

.11 

.01 

.33 

.38 

T 

T 

T 

.06 

T     ,02 

•  21 

OWENSBORO  2  W 

2.87 

.37 

1.50 

.22 

T 

.28 

.08 

.04 

.30 

•  08 

OWENSRORO  DAM  46 

3.06 

•  37 

T 

1.50 

.22 

.01 

T 

.42 

.13 

•  02 

.07 

T 

.15 

.17 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

2.72 

.37 

1.51 

r 

.10   .09 

T 

.?6 

.06 

T 

•  33 

PAOUCAH 

2.58 

.03 

.40 

1.32 

.15 

.01 

.34 

T 

.29 

•  04 

PAINTSVILLE 

2.67 

.02 

T 

.19 

.03 

.51 

.75 

.05 

.56 

•  26 

T 

T     T 

T 

T     T 

T 

•  30 

T   ;  T 

PIKEVILLE 

2.27 

T 

.48 

.58 

.13 

•  26 

•  OH 

•  51 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

•  05 

•  01 

PINEVILLE 

3.62 

.05 

.01 

.05 

.40 

.  19 

1.25 

.26 

•  11 

.80 

.30 

T 

•  02 

' 

T 

T 

•  16 

T   j  T 

PRINCETON 

3.10 

.45 

.09 

1.46 

.40 

•  31 

.39 

RAVENNA  LOCK  12 

1.63 

.04 

.24 

.08 

.09 

T 

•  60 

T 

T 

.09 

.06 

.05 

•  33 

.05! 

RICHMOND  E  STATE  COL 

2.90 

.09 

.43 

.12 

.57 

.25 

,02 

.64 

»10 

T 

•  16 

.03 

•  OS 

•  35 

.09 

RUMSEv  LOCK  2 

3.25 

.52 

1.56 

.22 

.20 

.30 

.05 

.15 

•  25 

1 

RUSSELLVILLE 

4.40 

.72 

1.71 

.42 

.OFt 

,35 

.20 

•  30 

.02 

.35 

•  24 

.01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 

OECEWCn    1953 

-B 

Day  of  month 

Station 

S 

1    1    2    1    3 

4    I    5    1    6 

7    1    8 

1      ^ 

10       11   1   12 

13  1   14       15 

16      17      18 

19   1   20      21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  l27 

28 

29      30 

31 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 

^•13 

•  70 

1.70 

•  38 

T 

T 

.32       .03 

.25 

.10 

.39 

.26 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAD 

E2f67 

.48 

.80 

•  42 

.03 

E.30      .05 

•  10 

• 

.49 

S4LVISA    LOCK    6 

2.6g 

.30 

.51 

•  19 

•  31 

•  09 

T           .73      .26 

T 

.04 

.02      T 

.06 

.18      T 

SALYFRSVILLE    2 

2.15 

.06 

.23 

•  12 

.45 

.25 

.02       .58       .14 

.02 

.06 

.21       .01 

SCOTTSVILLE 

3.ie 

.63 

.94 

•  24 

• 

4      .12 

.80 

.02 

.27 

.02 

SEBREE    WATER    WORKS 

2.79 

•  29 

. 

1.54 

.19 

T 

T             .48       T 

T 

7 

.29 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

2.67 

,47 

1.61 

•  18 

.31 

.02 

.28 

SHELBYVILLE    2    W 

2.60 

.34 

.72 

.37 

.16 

.02 

.53      .12 

T            T 

T 

•  05 

•  06 

.23 

5MEPHER0SV1LLE 

2.64 

.41 

.93 

•  33 

.05 

.05 

.37      .10 

.02 

.07 

.08 

.23 

SOMERSET     1    N 

2.39 

.05 

.06 

.40 

.22 

2      .14 

.06       .90      .02 

T 

.09 

.29 

.02 

SPRINGFIELD 

2.S4 

.25 

.71 

.40 

.19 

T 

.56      .07 

.03 

.03 

.19 

.15 

STEARNS    2    N 

2.82 

.10 

.32 

.42 

.70 

•         1.10 

.18 

SUMMER    SHADE 

3.05 

.40 

1.07 

.23 

. 

2       .08 

.77 

T 

.05 

.33 

SUMMER    "^HAOE    SUBSTA 

3.05 

.51 

1.08 

.23 

.03 

.25 

.41       .10 

.04 

.03 

.14 

.23      T 

TAYL0R5V1LLE 

2.3e 

.30 

.67 

.30 

.27 

.03 

.40 

.03 

.07 

.05 

•  26 

TOMPPCINSVILLE    2 

2.5« 

.38 

.82 

.23 

.16 

.26 

.33 

.05 

.04 

.27 

TURKEY    CREEK    SCHOOL 

4.05 

.48 

2.00 

.28 

.03 

.53 

.06 

.56 

.11 

TYRONE    LOCK    5 

3.09 

.31 

.72 

•  02 

.26 

•  44 

.11 

.55      .34 

.02 

T 

.04      T 

.07 

.19      .02 

UNIONTOWN    DAM    49 

2.20 

.26 

1.34 

.11 

.01 

.01 

.15      .01 

.01 

.04 

.20 

.06 

VALLEY    VIEW    LOCK    q 

1.65 

.11 

.28 

T 

.11 

.10 

.19 

.43      .11 

T 

.05 

.04 

T 

.23 

VANBUREN 

3.09 

.32 

•  78 

.30 

.40 

.08 

.48      .27 

.05 

.11 

.05 

.25 

VANCEBORG    DAM    32 

2.07 

. 

35       .09 

.15 

.06 

.38 

•  09 

•02       ,36      ^37 

.01       T 

.07 

.11      T 

.01 

.30 

KAVNESRURG    6    E 

2.40 

T 

•  43 

T 

.18 

.26 

•87       .28 

.11 

.06 

.02 

•  19 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 

2.83 

T 

.25 

.70 

•  23 

.30       .35      .40 

.10 

.05 

.10      .15 

•  20 

WESTPORT 

2.24 

.25 

.04 

•  75 

.29 

T 

T 

.20      .22 

T           T 

T           T           .17 

T 

.32 

WILLIAMSBURG 

3.24 

T 

.12 

•  41 

.86 

•  40 

•  10       .98      .07 

T 

.10 

.20 

WILLIAMSTOWN 

1.88 

.15 

•  65 

.45 

.15       .10 

•  02 

.02      .05 

.29 

WILLOW    LOCK     13 

1.87 

.02 

•  21 

•  12 

.12 

•  14 

.20 

•58      .21 

.03 

•  04 

.18       .02 

WOLF    CREEK    DAM 

3.04 

.27 

•  42 

•  04 

.27 

.58 

•  21 

.01       .65       .32 

T 

•  02 

•  25 

WOODRUfiY    LOCK    t. 

2.90 

.58 

•  75 

•  26 

•  06 

^ 

.39      .06 

•  12 

.06 

•  30 

•  32 

The  four  digit  identification  nuabers  In  the  lode;!  oujiber  coIubd  of  tbe  sta 
Figures  aod  letters  follovlag  the  station  naae ,  such  ss  12  SSW ,  Indicate  di 
ObservattOD  tlaes  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  tiae. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decesber 
Monthly  and  seasonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  i 


RBFERSHCE  NOTBS 
n  Index  are  assigned  on  a  sta 
nee  In  alles  and  direction  fr 

ues  of  this  bulletin. 

tha  vill  be  carried  in  the  Jui 


e  baals.   There  « 
>■  the  post  office 


'  duplication  of  numbers  vlthin  a  state. 


Sta 


Ing 


th( 


d,  dlseoi 


which  data 
unite  used 


listed 


of  this  bulletin, 
late  to  be  included  In 


esperature    In    "T. 

precipltati 

in  and  evaporatio 

n    in    Inches,    and  wind  soveaent    i 

ype    pan   of    4    foot 

diaaeter   unl 

■as   otherwise  sho 

wn   by    footnote   following  Table  6 

Degree  days  are  baaed  on  a  dally 


Sleet  and  bail  were  Included  la  i 
Aaounts  in  Table  3  are  froa  non-i 


vfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July 
ordtng  gages,  unless  otherwise  indicated. 


d  snowfall  data  in  Table  7  i 


n  Tables  3 ,  5  and  6 

n  ground  In  Table  7 

fros  different  points  for  successive  observa 

-  Ho  record  in  Tables  3,6,7  aod  the  Sta 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  included  In  following  aeasureaen 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 


for  the  24  hours 
:cept  Weather  Bure 


tlae  of  obssr 


See  the  Station  Index  for  observatli 


Lu  and  CAA  stations.-  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.  C.S.T.  and  7:30  A. I 
■elected  stations  when  the  depth  of  snow  oo  the  ground  is  two  Inches  or  aore.  Water  equivalent  s: 
inal  drifting  and  Other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  inconslstem 


.S.T.  WTB  EQUIV  In 
ee  are  necessarily 
In  the  record. 


Tables- 


Dat: 


the    "Refer 
Hourly   Preclpltat lo 
Water   equivalent    of 
One   or    aore   days  of    reci 
Daily   values    and  aoothl 
Trace,    an  aaount    too  sa. 
Includes    total    for   prev 


oluan  la  t: 

wfall  wholly  < 
rd  aisslng; 
total  froa  ; 


Index.   No  record  In  Tables  : 
nt ,  tlae  distribution  unknown. 

Station  Index  the  letter  "C"  indl< 


and  S  Is  Indlc. 


These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 


partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  nei 
ee  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 

cording  gage. 


full  aonth. 


the  Superintendent 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER    19ii 


Day  Of  Month 


ASHLAND  DAM  29 

BAR80URV1LLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CVNTHIANA  2  SW 


OIX  0AM 

FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  B  N 


GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  «  SW 

HICKMAN  1  E 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


43   60 
22   24 


37   56 
26   23 


56   57 
26   20 


57   60 
26   31 


52   59 

31   28 


57   58 
29   30 


55   59 
25   21 


50   52 
30   27 


62   62 
24   31 


53   59 
26   24 


59   58 
22   32 


50   50 
24   17 


54   60 
27   31 


56   58 
32   32 


45   58 
27   27 


42   60 
29   32 


60   60 
26   29 


40 
60 


63   65 

30   53 


63   67 
26   27 


71   70 
35   40 


62   66   65 

32   30   31 


67   65 

30   51 


65   60   61 


65   66   65 


66 
35 

67 
25 

63 
36 

63 
43 

58 

34 

61 

35 

61 

64 

62 

61   64   65 


69   67   65 


60 
46 

67 
35 

61 

37 

63 

33 

65 

30 

64 

30 

64 
49 

66 
29 

64 

43 

61 
50 

66 

27 

63 

42 

69 

47 

62 
24 

66 

38 

62 

41 

65 
26 

68 

27 

60 
53 

65 
29 

64 

41 

69 
49 

65 
24 

64 

41 

60 
42 

64 
36 

61 
38 

59 

44 

56 

30 

65 
40 

64 
20 

67 
23 

65 
24 

61 

49 

59 

33 

65 
37 

75 

40 

70 
25 

64 
35 

62 

45 

63 
33 

61 
39 

63 
52 

63 

33 

62 

42 

63 

37 

61 

34 

62 

35 

63 
43 

62 

34 

60 
33 

63 

46 

63 

41 

60 
35 

60   68   62 


8   9   10   11   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


58   64   60 
30   23   30 


59 
22 

69 
28 

64 
35 

59 
42 

59 
28 

61 

37 

60 
27 

60 
48 

68 
32 

60 
49 

61 

33 

60 
40 

64 

18 

58 

40 

50   57   57 
28   34   36 


52   64 
28   35 


58   64   58  ;  57 


43   52   46 
26   34   24 


59   40   45  :  46 


47   43 
21   27 


47   53 
25   41 


42   43 
24   25 


45   45 
26   38 


48   55 
27   31 


43   51 
27   40 


4  3   44 
21   38 


4  7   44 
26   28 


44   47 
28   39 


60   59 

35   44 


60   62 
22   22 


59   59 
30   40 


49   64 

15   16 


59   59 
30   33 


59   60 
18   28 


57   60 
33   47 


52   61   57 
27   32   36 


54   61   61 
33   43   38 


66   61 

29   38  I  25 


49   52 
27   30 


4  8   46 
24   25 


42   46 

20   37 


48   44 
32   35 


50   49 
28   29 


43   43 
18   20 


51   47 
30   32 


47   55 
31   37 


47   51 
3  0   40 


42   49 
29   33 


46   52 

34   37 


50   51 
28   32 


50   52 
27   36 


44   34 
33   28 


46   45 
33   25 


48   35 
34   29 


38   34   25 


31   30   24 


34 
29 

35 
26 

" 

23 

7 

27 
5 

42 
28 

34 
23 

35 
15 

21 

1 

25 
-  2 

42 
33 

34 
25 

34 

21 

21 

4 

26 

0 

42 

30 

33 
19 

35 
18 

25 

-  5 

27 
-  6 

40 
28 

34 
26 

33 
10 

21 

-  4 

26 

-  7 

38 
29 

30 
23 

31 
9 

19 
3 

19 

0 

51 
24 

32 
24 

34 
19 

22 

0 

21 
2 

47   42   34 


42   32 
31   22 


39   39 
31   18 


43   34 
28   27 


52   39   35 


53   42 
29   20 


49   37 
33   27 


55   34 
26   20 


49   37 
34   28 


49   41   33 
26   30   19 


41   32 
31   20 


38   32 
28   23 


28   29   24 

47   37   37 
33   31   25 


20   24 
-2-1 


39   33   25 


36   26   25 


36   34   23 


20   28 

0  2 

31   24 
4-2 

20   22 

1  0 


35  29  20 

23  2  0 

37  37  26 

29  12  9 

30  20  20 

18  2  2 

35  24  25 

24  0-5 

39  24  32 
23  10  7 

32  31  21 

26  10  3 

36  20  21 
16  5  3 

40  26  33 

22  5  0 

34  25  25 

23  8  2 

37  31  24 

27  3  0 

37  29  26 

19  1  0 

35  25  26 

24  1-3 

37  22  28 

20  9  6 

48  38  29 

20  8  6 

35  34  22 

24  9-2 

40  30  25 


26 
9 

27 
3 

25 
1 

26 

0 

22 

5 

26 

3 

18 
0 

23 

0 

19 
8 

25 

7 

20 
9 

25 

10 

38   25   33 


38   30   30 


49   56 
18   29 


41   51 
8   22 


53   49 
32   36 


41   51 
5   18 


47   47 
35   35 


52   55 
20   37 


43   45 

34   34 


37   43 
14   34 


55   57 
24   25 


47   48 
29   36 


40   54   51 


40   48 
14   29 


50   52 
32   40 


56   50 
34   43 


42   50 
10   26 


44   52   49 


50   47 
38   38 


48   52 
22   32 


39   51 
7   18 


48   54 
20   35 


57   55 
22   23 


38   51   47 


45   46 
30   37 


49   31 
31   12 


50   59 
36   30 


49   29 
27   13 


57   62 

48   34 


40 
15 

45 
24 

44 
17 

48 
29 

41 
10 

46 
12 

45 
16 

40 
19 

50   37 
35   17 


49   26 
25   12 


38   41   47 


42   47 
15   26 


32   36   48 


46   45 
19   29 


41   47 
17   26 


40   45 
20   30 


;>3  I  38   40 
10  !  20   26 


53   41   42 


53   53 
39   22 


52   64 

33   31 


53   34 
33   19 


56   45 
42   21 


50   52 
38   22 


53   52 
12   21 


41   45 
19   27 


35   41 
10   10 


45   44   43   43 


52 
32 

49 
38 

51 
33 

47 
28 

44 
36 

44 
34 

45 
16 

46 
38 

48 
35 

47 
36 

46 
34 

43 
33 

50 
13 

48 
39 

49 
26 

46 
39 

45 
39 

45 
37 

44 
37 

45 
37 

43 
28 

36   38   38   22 


28   38   43 


47   25 
25   10 


47   26 
26   11 


49   40   28 


55   60 
30   25 


48   47 
40   12 


49   31 
30   15 


47   30 
30   15 


51   28 
28   12 


44 

45 

21 

30 

39 

45 

8 

22 

47 

45 

43 

43 

40 

18 

38 

33 

32 

22 

48 

47 

45 

43 

42 

14 

37 

35 

34 

18 

47 

46 

49 

49 

45 

12 

37 

38 

30 

23 

46 

44 

42 

38 

38 

21 

36 

33 

25 

23 

53 

45 

44 

42 

45 

24 

28 

31 

32 

33 

45 

46 

41 

45 

42 

25 

25 

32 

38 

25 

49 

49 

48 

47 

46 

15 

23 

37 

39 

30 

46 

47 

43 

43 

41 

24 

33 

39 

37 

25 

45 

47 

44 

45 

40 

9 

29 

36 

33 

26 

51 

49 

45 

43 

47 

23 

35 

28 

30 

21 

47 

47 

42 

44 

43 

18 

17 

38 

35 

26 

47 

48 

45 

44 

45 

20 

37 

39 

36 

22 

51 

50 

46 

44 

47 

17 

39 

34 

30 

16 

48 

55 

46 

46 

42 

14 

26 

37 

32 

26 

49 

50 

47 

45 

43 

15 

15 

37 

36 

21 

49 

47 

45 

41 

43 

19 

37 

32 

31 

19 

47 

47 

48 

48 

45 

14 

29 

37 

35 

22 

47 

45 

43 

42 

45 

26 

37 

27 

30 

23 

50 

50 

44 

50 

40 

20 

30 

29 

25 

20 

32   40   45 


40   46 
8   20 


44   49   48 


49   50   51   47 


25   38   30   21 


14  I  25 
47  I  46 


21   29   22 


41   41 
17   24 


40   43 
19   26 


46   45 
33   32 


53   58 
36   37 


43   47 
22   27 


43  I  45 
25  I  27 


48  I  48 
27   40 


51   27 
26   12 


43   47 
19   26 


47   45 
31   31 


s««  r«f»r«DC«  notes  follo'lDg  Stfttlon  lodez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
0ECO4BER    1959 


Day 

Oi  Month 

ft 
g 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

57 
26 

60 
27 

57 
42 

64 
53 

65 
26 

63 

44 

55 
24 

59 
31 

50 

48 

54 
35 

47 
24 

52 

36 

47 
33 

48 
31 

35 
25 

35 
21 

34 
6 

29 
-  2 

40 
10 

52 

31 

48 
38 

53 
29 

33 

11 

35 
2 

42 
15 

48 
25 

48 
17 

50 
36 

46 
36 

44 
37 

42 
21 

46.5 
27.3 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

55 
26 

61 
20 

64 
23 

68 

51 

69 
24 

66 
41 

60 
25 

66 

17 

56 
32 

57 
35 

42 
21 

45 

30 

45 
36 

45 
31 

36 
27 

37 
24 

26 

3 

25 
-  3 

44 

5 

54 

18 

56 
25 

60 
42 

50 
24 

38 
5 

43 

10 

46 
14 

49 
14 

48 

30 

50 
37 

48 
34 

44 
27 

50.3 
24.2 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

59 

30 

60 
38 

60 
46 

60 

47 

66 
36 

61 
42 

57 
30 

56 
36 

58 

40 

49 

27 

48 
32 

51 

34 

51 
29 

47 
30 

41 
20 

40 
22 

27 
11 

32 
9 

45 
21 

53 
32 

46 
38 

48 
23 

25 

10 

37 
10 

45 
19 

50 
27 

50 
25 

47 
36 

47 
33 

46 
29 

46 
23 

48.8 
28.6 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

45 
25 

52 
22 

59 
22 

64 
32 

68 
32 

65 
31 

62 

30 

51 
25 

62 
25 

58 
36 

44 
24 

42 

24 

49 
26 

42 
28 

35 
28 

35 
27 

31 

7 

21 

1 

21 
1 

39 
5 

49 
29 

48 
36 

55 

25 

26 

10 

35 
10 

41 
16 

46 
16 

47 
12 

41 
38 

45 
36 

42 
27 

45.9 
23.0 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

59 
26 

59 
19 

63 
25 

62 
49 

66 
23 

62 

43 

59 
24 

52 

20 

57 
36 

59 
36 

48 
22 

46 
39 

47 
40 

45 
33 

40 
29 

37 
27 

28 

7 

30 
2 

44 
6 

52 

18 

50 
31 

61 
46 

53 
28 

42 
6 

48 

10 

52 

12 

47 
13 

46 
33 

46 
40 

54 
42 

46 
24 

50.9 
26.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

44 
26 

49 
23 

53 
37 

67 
51 

64 
34 

54 

46 

57 
27 

62 

26 

59 

41 

56 

30 

43 
24 

44 
38 

46 
26 

41 
29 

32 
23 

33 
17 

20 
2 

23 

0 

36 

13 

48 
31 

47 
33 

53 
33 

35 

17 

34 
8 

43 
16 

45 
24 

45 
21 

44 
34 

43 
37 

43 
35 

41 
23 

45.  t( 
26.7 

MURRAY 

MAX 
MIN 

62 

26 

60 
36 

60 
49 

60 
48 

66 

31 

62 

42 

50 
27 

60 

35 

58 
43 

52 
27 

47 
31 

54 
36 

55 
25 

47 
31 

43 
20 

40 
25 

30 
13 

35 
9 

48 
20 

55 
32 

50 
43 

49 
27 

33 
12 

30 
6 

46 
15 

53 
24 

51 
22 

49 
36 

46 
34 

46 
31 

49 
21 

50.3 
28.5 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

60 
27 

61 
34 

67 
46 

60 
46 

65 
34 

60 
40 

55 
30 

56 
34 

60 
44 

48 
35 

47 
31 

48 
36 

49 
28 

44 
30 

32 

15 

36 
21 

21 
8 

26 

36 
16 

50 
34 

47 
38 

46 
33 

28 
12 

37 
12 

42 
18 

46 
27 

46 

24 

42 
36 

47 
29 

40 
30 

44 
24 

46.7 
28.3 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
28 

61 
40 

57 
50 

55 
42 

66 
36 

61 
33 

57 
33 

57 
41 

54 
37 

49 
29 

50 
33 

50 
30 

52 

28 

36 
32 

42 
21 

33 

19 

25 
12 

33 
10 

42 
22 

51 
35 

47 

40 

45 
19 

23 
12 

37 

12 

43 
21 

50 
24 

51 
24 

43 
31 

46 
33 

40 
26 

47 
23 

47.3 
28.3 

PADUCAH 

MIN 

56 
26 

61 
26 

63 

43 

61 

50 

55 
35 

67 
36 

54 
26 

59 
32 

60 
35 

58 
33 

52 
29 

50 
33 

50 
25 

53 
26 

36 
22 

42 
22 

31 
13 

25 

7 

35 

7 

43 
18 

53 
36 

46 
40 

42 
11 

25 

8 

39 
9 

44 
24 

50 
22 

51 
26 

43 
30 

47 
32 

41 
20 

46.3 
26.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

54 
27 

59 
23 

60 
25 

70 
57 

67 
30 

68 
57 

57 
33 

65 
23 

58 
34 

45 
34 

43 
25 

45 

41 

49 
43 

39 
34 

40 
31 

37 
26 

25 
16 

29 

9 

49 
12 

59 
24 

54 
33 

55 

44 

44 
26 

38 
11 

46 
15 

52 

17 

47 
20 

51 
38 

50 
40 

46 
40 

48 
32 

50.4 
29.7 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

62 

23 

63 

29 

59 

47 

60 
47 

62 

36 

60 
42 

59 
22 

60 
29 

60 
40 

52 
28 

49 
25 

54 
33 

51 
23 

45 
30 

39 

14 

39 
17 

26 

7 

34 
3 

45 
15 

56 
25 

49 
32 

27 
10 

29 

5 

43 
9 

51 
16 

50 
18 

47 
36 

48 
30 

41 
21 

49 
15 

49.0 
24.3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

49 
26 

51 
24 

56 

31 

61 
30 

66 

30 

63 

40 

61 
28 

50 
26 

52 
39 

58 
35 

45 
25 

44 
31 

45 
28 

43 
32 

33 
25 

33 
25 

26 
2 

19 
2 

22 

5 

36 

20 

48 
31 

53 
40 

53 
23 

25 

10 

35 

16 

42 
25 

45 
21 

46 

29 

41 
36 

44 
36 

43 
25 

45.1 
25.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

59 
27 

60 
32 

56 

47 

62 
45 

56 
29 

55 
42 

55 
26 

60 
29 

51 
42 

49 
32 

48 
30 

53 

34 

45 
25 

43 
30 

38 
22 

38 
21 

23 
8 

28 

4 

44 
17 

51 

31 

50 
40 

49 
27 

29 

13 

36 
8 

43 
16 

49 
27 

49 
21 

46 

37 

44 
38 

43 
33 

45 
22 

48.0 
27.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

53 
25 

53 
26 

59 
37 

60 

45 

63 
26 

63 
35 

50 
23 

54 
27 

58 
24 

59 
33 

47 
25 

48 
23 

53 
23 

41 
23 

33 
16 

35 
21 

25 
-  2 

18 
-  3 

25 
5 

36 
18 

49 
34 

50 
43 

48 

14 

25 

6 

35 
12 

41 
19 

46 
17 

45 
24 

41 
35 

44 
34 

41 
20 

45.5 
23.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

58 
29 

62 
36 

57 
46 

65 
53 

67 
32 

66 

45 

56 
27 

60 
34 

61 

45 

52 

36 

47 
26 

50 
39 

46 
29 

44 
31 

37 
25 

38 
21 

25 

3 

28 
2 

43 
16 

52 

30 

58 
39 

53 
32 

32 
17 

37 

7 

43 
17 

46 
25 

46 
22 

47 
36 

46 

39 

45 
36 

46 
23 

48.9 
29.2 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

47 
25 

59 
25 

58 
39 

64 
52 

62 

33 

62 

44 

52 
28 

56 

41 

58 
42 

55 
34 

42 
26 

51 
36 

46 
26 

41 
31 

32 
22 

34 
18 

20 
-  3 

23 
-  3 

35 
10 

47 
32 

46 
33 

49 
33 

34 
16 

34 
10 

40 
18 

45 
25 

46 
20 

44 
36 

43 
34 

42 
35 

41 
21 

45.5 
27.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

56 
19 

59 
26 

64 

44 

66 

53 

66 

25 

63 

44 

52 
23 

56 

23 

50 

48 

59 
29 

42 
22 

46 
37 

44 
29 

42 
30 

33 
25 

36 
18 

23 
-  5 

25 
-  6 

42 
3 

51 
25 

46 
35 

55 
33 

36 

24 

36 
6 

43 
12 

47 
21 

47 
15 

46 
36 

47 
38 

47 
37 

43 
24 

48.2 
25.6 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

58 
25 

61 

27 

60 

43 

64 

47 

67 
28 

63 
42 

55 
22 

61 

30 

50 
43 

47 
29 

45 
24 

48 
26 

47 
25 

41 
26 

35 
23 

35 
13 

23 

0 

26 

-  2 

42 
9 

50 
23 

48 
33 

52 
28 

31 
16 

37 
5 

43 
13 

47 

18 

46 
18 

45 
35 

45 
36 

44 
33 

43 
19 

47.5 
24.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

40 
23 

56 
20 

65 
29 

70 
50 

52 
32 

64 

45 

52 
29 

62 

24 

60 
36 

49 
35 

41 
22 

48 
32 

44 
29 

40 
29 

34 
24 

35 
19 

22 

6 

20 

0 

36 
8 

55 
12 

42 
30 

58 
35 

43 
17 

42 
9 

40 
19 

50 
25 

49 
19 

49 

30 

45 
36 

44 

35 

41 
24 

47.1 
25.3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

52 

15 

55 
20 

60 
28 

60 
30 

65 
35 

70 
40 

55 
16 

55 
25 

65 
22 

62 

30 

63 
35 

50 
30 

44 
29 

45 
30 

43 
20 

35 
22 

32 
2 

25 
3 

27 
3 

40 
3 

41 
35 

20 
0 

25 

6 

30 
10 

40 
20 

45 
30 

47 
32 

45 
25 

45 
20 

47.0 
21.3 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

56 
26 

59 
22 

61 
27 

68 

53 

68 
25 

64 

51 

59 
24 

61 
25 

59 
42 

59 
35 

45 
23 

45 
34 

44 
36 

44 
31 

37 
26 

38 
24 

25 

-  1 

26 
-  2 

53 

7 

52 
27 

55 

30 

65 

44 

45 
24 

37 
5 

45 
)1 

49 

14 

47 
14 

48 
37 

54 
39 

50 
36 

50 
24 

50.7 
26.3 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

45 
23 

40 
23 

50 
27 

60 

40 

57 
36 

60 
37 

60 
28 

50 
33 

56 
42 

57 
34 

44 
27 

45 
26 

50 
30 

42 
31 

32 
23 

30 
20 

22 

1 

20 
0 

25 
3 

35 
21 

50 
30 

51 
46 

44 
16 

26 

10 

39 
16 

45 
23 

45 
20 

40 
20 

43 
30 

40 
32 

40 
21 

43.7 
24.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

53 
26 

57 
28 

60 
29 

64 
49 

67 
29 

69 
30 

64 
26 

54 
24 

57 
24 

62 

37 

46 
25 

45 
28 

46 
31 

44 
30 

34 
28 

39 
25 

34 
6 

30 

4 

30 
4 

43 
11 

55 
20 

57 
42 

57 
24 

26 
6 

38 
8 

46 
16 

48 
15 

50 
18 

45 
39 

50 
38 

48 
21 

49.4 
24.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Tables 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Pi 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.00 
9 

.02 
8 

.04 
22 

.05 
100 

.12 
53 

.07 

71 

.14 
68 

19 

.12 
39 

.13 
72 

.04 
13 

.00 

7 

.00 
4 

.00 

12 

68 

38 

75 

30 

7 

* 
30 

5 

.15 
20 

95 

50 

5 

* 
20 

27 

« 
32 

.08 
11 

.00 
5 

40 

B   .99 
1055 

s   followloe  static; 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
DECEUBER  1953 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND   DAM    29 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 

1 

.2 
T 

.3 

T 

T 

T 

BEAVER   DAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
4 

3 

3 

3 

2 

BENHAV 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.0 
T 

.5 
T 

1.0 
T 

2.0 

1 

1.0 

1 

1.0 

1 

1 

BOITLING  GREEN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

CORBIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  SND 

T 

3.6 

1 

T 
2 

.4 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3.6 
2 
.2 

T 
3 
.4 

T 
2 
.2 

T 
2 
.2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

1.0 
4 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
3 

2 

T 

1 

I 

1 

T 

T 

FORDS   FERRY   DAM 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

HEIDELBERG  LOCK   14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

BINDIUN  SETTLEMENT   SCHOOL 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.5 

1 

EOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.6 

1 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

3.5 

1 

.4 

1 

1 

1 

1 

1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

3.6 
2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

LOUISVILLE    WB  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.2 
T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

1 

1 

1 

T 

MAYSVILLE    DAM    33 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.5 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

OWENSBORO   2    W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

1.3 

1 

.8 
2 

2 

1 

1 

1 

T 

PADUCAH    CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ST   JOHN    BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.0 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

1.0 
3 

.2 

T 

.5 

1 

T 

WOLP  CREEK    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 

KENTUCKY 
DELAYED   DATA 

Temperature 

Precipitation 

9  i 
•J 

'4 

is 

CD 
< 

ll 

1 
1 

• 
1 

Q 

0) 

>- 

s. 

o 
O 

No.  of  Days 

5 

H 

S  6 
1^ 

s 

1 
o 

1 

Snow. 

Sleet.  HaU 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

tl 

s 
s 

5 

S 

5  1 

s  > 

°  >l  S  > 

Is 

1 

si 

AUGUST    1953 
VANCEBURG    DAM    32 

88.4 

60.5 

74.5 

99 

31 

59 

9+ 

0 

15 

0 

0      0 

4.89 

.87 

1.42 

1 

.0 

0 

7 

4 

3 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST   1953 

VANCEBUHG  DAH   32 

1.42 

1.08 

.26 

.28 

.58 

1.20 

.07 

T 

4.89 

OCTOBER    1953 

FBEEBDRN 

.32 

.32 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11      12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST    1953 
VAMCEBDRG  DAM  32 

MAX 
MIM 

97 
69 

95 
67 

92 
69 

91 
70 

87 
72 

80 
61 

81 
62 

83 
62 

79 
59 

84 
59 

85      94 
61      61 

93 
66 

90 
65 

93 
60 

89 
63 

83 
63 

77 
52 

79 
51 

79 
52 

83 

51 

85 
56 

90 
58 

89 
57 

88 
57 

94 
56 

93 
55 

95 
59 

96 

61 

98 
60 

99 
61 

88.4 
60.5 

CORRECTIONS 
MONTH:       ANNUAL    1952 


Bowling  Green  WB  AP 
Franklin  Water  Works 
St.    John   Bethlelien  Acadeny 


Annual    departure   from  normal   stiould   be 
-13.14. 


Annual   departure    froffl   normal   sbould   be 
-12.95. 


Annual   departure    from   normal    should   be 
-12.57. 


MONTH:      OCTOBER    1953 


HiQdmaa   Settlement   School 


Precipitation   total   stiould   be   0.38; 
Number  days  witti    .01   or  more   stiould  be 
3. 


See  Reference  Notes  Fallowing  Station  Index 
-   138   - 
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ADDISON  0AM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

360 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

ADOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

7A 

IDELL  M.  OEARING 

3 

C  ' 

ALMNY 

0063 

CLINTON 

36  42 

65  07 

950 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

009S 

FLOYD 

37  35 

82  43 

650 

eA 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

65  33 

7  00 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  5 

ASHCAMP 

0246 

PIKE 

37  16 

62  26 

1100 

BA 

MARY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLAND  DAM  29 

0254 

BOYD 

38  2  7 

82  36 

534 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

tARBOUflVlLLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5 

c 

iARDSTCWN  S.J.  PREP  SCH 

0397, NELSON 

37  46 

65  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

36  51 

63  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5 

c 

•EAVEIt  DAM 

0490 

OHIO 

37  26 

66  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3  5 

eEMHAM 

MARL AN 

36  58 

82  57 

1580 

8A 

6A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3  5 

•EN TON 

0611 

MARSHALL 

56  51 

86  20 

- 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

c 

•EREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

57  34 

84  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5 

c 

BEREA  HATER  WORKS 

0624  MADISON 

37  34 

84  16 

1100 

7A 

MRS.  L.  e.  OAFFARD 

3 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

BG  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

3 

BOHLiNG  GREEN  SuBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

66  26 

535 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ACM. 

2  3  5   7   1 

lOWLlNG  GREEN  MTR  WK.S 

091  * 

WARREN 

37  00 

86  26 

505 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

c 

•RENT  DAM  36 

0976 

CAMPBELL 

39  03 

64  25 

497 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

66  16 

410 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

euROINE  ;  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

62  35 

1638 

EDWIN  E.  JOHNSON 

eoOGIN  DU  DAM 

1127 

MERCER 

37  48 

64  43 

770 

4P 

8A 

C.  W.  WILLIAMS 

CLOSED  11/ 

53 

auBKESViLLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

65  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

i-.AOU  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CiMPBELLSvlLLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

65  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

CAftROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

65  11 

460 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

c 

CENTRAL  CITY 

1439 

MUHLENBERG 

37  17 

67  07 

MID 

JAMES  F.  PRICE 

CLERMONT  1  S5E 

1611 

eULLlTT 

37  55 

85  40 

474 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

c 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

1704 

ESTILL 

37  47 

64  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

ADAIR 

37  06 

85  16 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

3 

COBBIN  CAA  AIRPORT 

1901 

WHITLEY 

36  58 

84  08 

1173 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   1 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

1655 

BOONE 

39  04 

84  40 

669 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

- 

6P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CrNlM[»NA 

1998 

HARRISON 

36  23 

84  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CTNIMIANA  1     SW 

2003 

HARRISON 

36  23 

84  19 

712 

5P 

5P 

ECKLAB-MOORE  EXP  CO 

2  3  5 

DANVILLE 

2  040 

BOYLE 

37  39 

B4  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3  5    7 

0»VELLA 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

~ 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

c 

OELPHIA  1  E 

213? 

PERRY 

37  02 

63  07 

1780 

5P 

DEE  A.  MAYS 

3 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

650 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

OEWEY  DAM 

2160 

FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

c 

DIX  DAM 

2214 

MERCER 

37  48 

84  43 

917 

4P 

7A 

C.  W,  WILLIAMS 

2  3  5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

86  43 

450 

7A 

J.  L.  HUFF 

3 

c 

P'JNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

3 

DiJNNVlLLE 

2374 

CASEY 

37  13 

64  56 

_ 

SA 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

DrER 

2391 

BRECKENHIOGE 

3  7  43 

66  13 

- 

MID 

LENA  BLAIR 

c 

EODrVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

37  03 

88  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

- 

7A 

JOHN  E.  MOHAN 

3 

c 

EHMORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  IB 

82  21 

800 

8A 

MRS  K.ELSIE  SCAMMELL 

3 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

84  20 

560 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

3 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

38  09 

63  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5   7 

("LEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

670 

7A 

MRS.  JEAN  FLEMING 

3 

fLEMlNGSeuRG  P.  0. 

2906 

FLEMING 

38  25 

63  44 

750 

MID 

MAURICE  B. CARPENTER 

FOBO  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  53 

64  15 

593 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7 

c 

FRANKFORT  LOCK  A 

3028 

FRANKLIN 

38  13 

64  52 

504 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

66  34 

691 

7A 

HERMAN  0.  NEAL 

c 

FREEBORN 

30*6 

PIKE 

37  34 

62  08 

727 

BA 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FRENCMBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

63  39 

930 

7A 

FRENCMBURG  SCHOOL 

3 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

680 

8A 

JOE  W.  ATKINS 

3 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

36  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

EMILY  M.  BEAN 

3 

GLASGO*  WKAY 

3246 

BARREN 

37  00 

85  55 

- 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  3  5 

glendale 

3252, HARDIN 

37  36 

85  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

3 

GOLDEN  POND  8  N 

3»5iT.,=0 

36  54 

86  00 

_ 

5P 

5P 

FISH  &  WLDLF  REFUGE 

2  3  5 

GRANT  DAM  33 

335e!800NE 

36  59 

84  49 

506 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

339i;CARTER 

36  19 

82  57 

589 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENSBURG 

3430j GREEN 

3'  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2  3  5 

GREENSBURG  HIWAy  61  BR 

34351  GREEN 

37  15 

85  30 

600 

7A 

MRS.  HATTIE  JONES 

3 

GREENUP  DAM  30 

3443  GREENUP 

36  37 

62  51 

540 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  Z   W 

3451 [MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

HALEYS  MILL 

3539lCHHISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

c 

HARTFORD  6  NW 

3652:0HI0 

37  32 

86  54 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709, PERRY 

37  15 

83  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

c 

HAZARD  VATER  WORKS 

3714  PERRY 

37  15 

63  11 

840 

7A 

BURCMELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

97*l|LEE 

37  S3 

63  46 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

c 

HENDERSON  4  SW 

3762 1  HENDERSON 

37  47 

67  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HERNDON 

3T9B|CHRIST1AN 

36  44 

67  34 

MID 

C.  W.  KEATTS 

c 

HICKMAN  1  E 

3816] FULTON 

36  34 

89  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

MICKSVILLE 

3821  GRAVES 

36  48 

B8  30 

440 

7A 

TVA-679 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837, JESSAMINE 

37  49 

84  43 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINDHAN  SETTLEMENT  SCH 

3899  KNOTT 

37  20 

82  59 

1060 

BA 

ELIZABETH  WATTS 

2  3  5    7 

HOOGEMVILLE  NAT  PARK 

3929  LARUE 

37  32 

85  44 

- 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

c; 

HOPKINSVILLE 

3994  CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

640 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  3  5   7 

HTDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

63  22 

650 
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MRS. FOREST  CAMPBELL 

3 

INEZ 

4134 

MRTIN 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

mviNGTOJ 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

646 

FLOYD  G.  ROBfllNS 
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JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

698 

TA 

MRS.  MAE  JETT 

3 

JEBEMIAH 

4255 

LETCMER 

37  10 

62  56 

1150 

5P 

MOBART  ISON 

3 

KEENE  2  N 

4369 

JESSAMINE 

37  56 

64  38 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

3 

KENTUCKY  DAM 

4414 

LIVINGSTON 

37  01 

88  16 

362 

6A 

TVA-379-A 

3 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

6A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

UURA 

4642 

MARTIN 

37  45 

62  26 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LCTCHFIELD 

, 

4703 

GRAYSON 

37  29 

66  16 

635 

6P 

BA 

GEORGE  0.  LITSEY 

2  3  5 

t      1-BIG  SANDY;      2-CtniBERLAND;      S-OIBEN:      4-KENTUCICY;      S-LICKINC;      6-111 
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LEXINGTON  HB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

84  S6 

979 

«1D 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7  C 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  $5 

PALLIA  L.  HANKLA 

3       C 

LITTLE  HICKMAM  LOCK  B 

4B2S 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

960 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

38  26 

84  96 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  5 

4882 

CLARK 

37  51 

84  02 

- 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SM 

4893 

LAUREL 

37  06 

64  08 

_ 

HID 

U.S.  FCREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

36  07 

62  37 

984 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

c 

LOUISA  2 

LAWRENCE 

82  37 

600 

7A 

EDDIE  L.  YOUNG 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

36  13 

85  40 

956 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LOUISVILLE  WB  AP 

4554 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

474 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU,   2  3  9   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

36  17 

85  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS  !    3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

38  15 

85  46 

497 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU   2  3  5     C 

LOVELACEVILLE 

BALLARD 

36  5B 

88  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE        j   2  3  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

B6  02 

HID 

WILLARD  E.  FOSTER                C 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

435 

5P 

7A 

HOMER  WEL80PN,  JR.  j   2  3  5     C 

1  MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

BOO 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC      2  3  5    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

850 

6P 

7A,N0RA  S.  WHITE       .235 

MAVFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

7A|TVA-5-A            1     3 

MAYFIELO  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

88  38 

364 

9P 

5p|mRS.  joe  PAYNE      i   2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  SB 

83  42 

524 

6A 

6A. CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  5   7  C 

HC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  E.  HORAN j     3 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

B4  16 

HID 

EDWARD  C.  GIFFORD   1            C 

MIODLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

83  4S 

1130 

5P 

LON  L.  HEHRELL        2  3  9    7 

MIDDLESBOHO  RR  STA 

53*4 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

HID 

SNEEC  C.  FRIAR                 C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

36  09 

84  41 

- 

BA 

CITY  OF  MIDWAY      1     3 

'millersburg 

5430 

BOURBON 

36  16 

84  09 

_ 

HID 

DAVID  C.  BAILEY                C 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

37  27 

86  OS 

580 

7A 

MBS.  0.  H.  LAWLER        3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

64  51 

910 

E.  0.  COOPER        (     3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38  11 

83  26 

770 

MID 

H.  C.  HAGGAN                     C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL          2  3  5 

MUNFORDVILLE 

5684 

HART 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES    1     3       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

MURRAY  WATER  SYSTEM ^   2  3  5    7 

OLIVE  HILL  1  MW 

6012 

CARTER 

38  16 

83  11 

752 

MIO 

LOTTA  ORA  HOOPER    |            C 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

360 

eA 

ART  D.  WILLIAMS          3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

84  IB 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS  i     3 

OHENSIORO  2  H 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6f> 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK     ,235    7 

OWENSBORO  dam  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS  ,     3       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

37  04 

66  46 

398 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM.    |   2  3  5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY     2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

88  35 

344 

MID 

CITY  OF  PADUCAH                C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD         3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

666 

5P 

BP 

U.S.  WEATHER  BUREAU!   2  3  5   7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

929 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL       2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6805 

MADISON 

37  44 

84  18 

1085 

eA 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON   '   2  3  5 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

384 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS      3       C 

RU5SELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER         2  3  5 

HUSSELLVILLE  SUBSTA 

7  054 

LOGAN 

36  50 

B6  54 

576 

7A 

TVA-683                3 

SADIEVILLE  2  W 

7074 

SCOTT 

3B  25 

84  35 

- 

MID 

ROBERT  W.  POSEY                 C 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA    2  3  5    7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85  21 

7J0 

HID 

ST  MARY  COLLEGE                C 

ISALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

920 

CORPS  OF  ENGINEERS  j     3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

63  05 

MID 

STANLEY  GARDNER                C 

SALYEftSVILLE  2 

7134 

MfiGOFFIN 

37  45 

83  04 

900 

7A 

FORREST  C.  WILLIS   ,     3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN           2  3  5    7 

SEBREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

360 

9P 

SEBREE  WATER  WOtKS  '     3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  47 

355 

7A 

TVA-709            1     3       C 

SHEL6YVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

825 

6P 

7A 

WILLA  S.  A.  RATTA   '   2  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

86  44 

- 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER        S 

SMITHFIELD  4  5 

7473 

SHELBY 

30  20 

65  16 

862 

MID 

F.  W.  SIMPSON       ;            C 

SOMERSET 

7  508 

PULASKI 

37  06 

64  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS  1            C 

SOMERSET  I  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC        2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

BA 

WM.  H.  COATLEY           3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

- 

7A 

FAYE  PAULINE  SMITH       ^        C 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  S3 

85  43 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREy;   2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

3 

36  53 

TVA-6e4                3 

jTATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

- 

HID 

R.  C.  DEDMAN                   C 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

85  21 

DEWEY  HARRIS             3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

65  41 

899 

HID 

JAMES  T.  PHILPOTT   ,            C 

TOMPKINSVILLE  2 

8065 

MONROE 

36  42 

85  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL          3 

1  TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TRIGG 

36  45 

88  05 

S50 

TVA-680                  3 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

ANDERSON 

38  02 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      3 

lUNlONIOWN  DAM  49 

UNION 

3  7  46 

87  67 

39B 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS      3       C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

MADISON 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      3 

VAN  BUREN 

8250 

ANDERSON 

37  56 

86  10 

950 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE       3 

VANCEBURG  DAM  32 

6259 

LEWIS 

38  39 

83  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS  |   2  3  5 

WAYMESeuRG  6  E 

6486 

LINCOLN 

37  22 

84  34 

1215 

FRANK  HOECK              3 

iWEST  LIBERTY  WATER  WKS 

8551 

MORGAN 

37  55 

63  15 

600 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER         2  3  5 

IWESTPORT 

8567 

OLDHAM 

38  29 

85  29 

479 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON      3 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

36  44 

84  10 

980 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN    !   2  3  5 

WILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

38  38 

84  34 

967 

6A 

*A 

MYRTLE  WEBB        ,235    7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  S6 

83  50 

6*6 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS  ,     3 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

985 

8A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS  \       2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

37  11 

66  36 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

r-OHl 

0;   8-SALT; 

S-Tl 

NKESS 

SS 

134    for  referent 


tanooga ,    Teni 


I  <*: 


S-^—- ! 


/s       " — v=  Nv.    r'    "      -  --      ■      ■     -   '  -        ^        ••    - 


i>         vj-r 


!« 


/    5  s^-^  iSf 


V 


^""^lof.i^./ 


/■ 


J 


®/° 


^n... 


/  - 


^    ./■!  I 


\l    p 


\l 


■'    -P-'s* 


~r 


J 


I    >Px  ^     I 


^4f|l     la 


i..|        ,v^-i>^ 


:«1  /' 


V 


u     ;^  M°I--"1"n4*  / 


^.^ 


"li'^ 


1 ;  i* 


I — ^,     1^;^ 


i-J-t 


,  ji  ^.^  1  il 


i-r 


■    I  W 


11  /^ 


V 


\  § 


I- 


I1 

II 


g   alt! 8    ^. 

'mil  ° 


1       '     I/"   ^ 


irtl 


oe  <,^ 


\ 


'\j  I  r  i 


-/ 


f   of 


^'!l 


—l^ — ^i 


VlciX-,  l^puot 


U.  S.  DEPARTMENT  OF 

SINCLAIR  WEEKS,  Se 


xwmmcE 


WEATHER  BUR  :^_i  c^^Z 


F.  W.  REICHELDERFER,    :hief' 


ro 


'^  ■      3 


CD 


Uj 


h. 


519S4 


CLIMATOLOG 


DATA 


KENTUCKY 


ANNUAL  SUMMARY  1953 
Volume  XLVIII  No.  13 


c:  -o 

CD    » 
3> 


C    C'3 


o 
> 
c- 


t/i 


t-1  o 
o  <: 


O 


CO  w  r' 

O    '-I 

o 

HI 
C/3 


X 


Xt:2  UBRARY  OF  !;-;£ 


!J  CsSA 


ill^lVERSITY  OF  ILUNO;? 


CO 

> 


M 


^^ 

»»CDo  I 

Z>r-,    I 

•      I-  3!     . 


•D  O 


p  «= 


^    ID 


^^rrfe^ 


KENTUCKY  -  1953 

0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


Weather  conditions  in  Kentucky  during  the  year  were  un- 
usually warm  and  dry.   Temperatures  averaged  above  the 
mean  while  precipitation  was  much  below  the  average. 
Marked  departures  from  seasonal  conditions  both  in  tem- 
perature and  precipitation  characterized  several  of  the 
months.   Snowfall  was  light.   The  outstanding  feature 
of  the  year's  weather  was  the  prolonged  period  of  sub- 
normal rainfall  which  lasted  from  June  through  December. 
While  there  were  no  record-setting  marks  in  temperature 
or  precipitation  on  a  monthly  or  yearly  basis,  there 
were  some  features  which  are  noteworthy.   The  months 
of  January,  May,  and  June  were  all  within  the  10  warm- 
est on  record,  whereas  the  average  temperature  for  the 
month  of  April  was  the  ninth  lowest.   The  toi'al  rain- 
fall amounts  during  the  months  of  August,  September, 
and  October  were  all  within  the  ten  lowest.   New  Sep- 
tember maximum  temperature  records  were  recorded  at 
many  locations  and  the  high  of  106°  for  the  State  as 
a  whole  equalled  the  second  highest  ever  recorded  during 
the  month.   The  maximum  temperature  of  98°  in  October 
equalled  the  all  time  high  for  the  month.   The  total 
rainfall  of  5.10  Inches  for  the  months  August  through 
November  was  the  lowest  on  record  and  only  40%  of  the 
mean  total  for  that  period.   The  water  shortage  was 
acute  and  in  many  locations  streams  stopped  flowing. 
Damage  by  destructive  storms  was  relatively  light  in 
comparison  with  other  years,  with  most  of  the  damage 
reported  during  the  months  of  April  through  July. 

Temperatures  averaged  above  normal  in  eight  months  and 
below  normal  in  four.   The  annual  average  temperature 
of  58.0°  was  1.2°  above  the  65-year  mean  of  56.8°. 
There  have  been  but  6  years  since  1889  where  the  annual 
temperature  was  higher.   The  highest  annual  mean  tem- 
perature was  60.7°  at  Murray;  the  lowest  was  54.9°  at 
Maysville  Dam  33.   The  highest  temperature  for  the  vari- 
ous stations  was  reported  during  the  period  September 
1st  through  the  4th,  and  the  lowest  during  the  period 
December  17th  through  the  19th  or  on  December  24th. 
The  highest  temperature  reported  during  the  year  was 
106°  at  Princeton  on  September  1st  and  Frankfort  Lock 
4  on  the  2nd;  the  lowest  was  7°  below  zero  at  Corbin 
CAA  Airport  on  December  18th.   The  warmest  month  was 
July  with  an  average  temperature  of  77.2°  and  the  cold- 
est December  with  a  temperature  of  36.8°.   The  greatest 
monthly  excess  of  temperature  was  in  January  and  amounted 
to  5.2°;  the  greatest  monthly  deficiency  was  in  April 
and  amounted  to  2.5°.   Maximum  temperatures  during  the 
months  of  June  through  September  were  all  above  100° . 
On  an  average,  the  number  of  days  during  the  year  with 
the  maximum  90°  or  higher  was  72,  with  the  minimum  32° 
or  lower  96,  and  with  the  minimum  0°  or  lower  1  day. 
The  temperature  did  not  rise  above  32°  on  an  average  of 
only  4  days.   The  average  last  day  in  Spring  when  tem- 
peratures dropped  to  32°  or  below  was  April  21st.   The 
first  day  in  fall  when  temperatures  dropped  to  32°  or 
below  was  either  October  8th  or  30th  at  most  locations. 

Precipitation  was  below  normal  in  nine  months  and  above 
in  three.   Beginning  in  June  and  continuing  to  the  end 
of  the  year,  monthly  precipitation  amounts  were  all  ex- 
tremely light.   Drought  became  well  established  in 
western  counties  in  August  and  by  the  end  of  September 
most  of  the  State  was  feeling  the  effects  of  insufficient 
rainfall.   The  yearly  total  of  precipitation  was  36.53 
inches  which  is  9.07  inches  below  and  80%  of  the  65-year 
average  of  45.60  inches,  making  this  the  seventh  driest 
year  since  records  began  in  1889  and  the  driest  since 
1941.   The  greatest  monthly  excess  was  1.42  inches  in 
May;  the  greatest  monthly  deficiency  was  2.13  inches  in 
August .   The  wettest  month  was  May  with  an  average  of 
5.42  inches  and  the  driest  month  was  October  with  an  av- 
erave  of  only  0.91  inch.   The  location  which  had  the 
largest  yearly  total  was  McKee  with  E50.57  inches;  the 
smallest  yearly  total  was  at  Carrollton  Lock  1  with 
24.10  inches.   The  greatest  local  amount  for  any  month 
was  10.23  inches  at  McKee  in  June;  the  least  was  zero 
at  Hicksville  in  September.   During  the  year  there  were 
only  98  days,  as  an  average,  with  measurable  precipita- 
tion, 27  days  with  precipitation  1/2  inch  or  more,  and 
7  days  with  precipitation  1  inch  or  more.   In  Louisville 
a  new  record  for  consecutive  number  of  days  without 
measurable  rainfall  was  set:   36  days  from  September 
20th  to  October  25th  inclusive.   Snowfall  was  rather 
light  with  the  yearly  total  of  7.4  inches  being  5.6  in- 
ches under  the  65-year  average  of  13.0  inches.   The 
month  with  the  largest  average  amount  of  snowfall  for 
the  State  was  January  with  3.1  inches. 

Reports  from  Kentucky  farmers  after  most  of  the  fall 


harvesting  was  finished  indicated  that  while  the  late 
summer  and  fall  drought  nearly  eliminated  pasture 
growth  and  reduced   late  hay  production,  crop  growth 
earlier  in  the  season  was  favorable.   While  drought  con- 
ditions prevailed  throughout  the  State  during  the  last 
half  of  the  season,  it  was  the  second  year  in  a  row  of 
this  type  of  loss  for  most  western  counties.   For  the 
third  successive  year  an  "emergency  hay  program"  was 
established  for  one  or  another  group  of  counties  In  the 
State.   Pasture  conditions  reached  a  level  below  any 
previous  record.   Timely  rains  at  and  up  until  silking 
time  resulted  in  a  favorable  corn  yield.   However,  much 
late  corn  was  a  near  failure.   Extensive  feeding  of 
hay  and  other  roughage  intended  for  winter  was  begun  as 
early  as  the  first  of  September  because  of  the  lack  of 
pastures.   Most  early-set  Bur ley  tobacco  had  made  its 
growth  bv  the  onset  of  the  drought  and  as  a  result  yields 
were  satisfactory.  The  dry  weather  was  instrumental  in 
keeping  down  any  damage  to  the  crop.   Growers  had  to 
wait  for  enough  moisture  to  strip  and  grade  their  to- 
bacco, possibly  later  than  during  any  other  season,  but 
after  a  rain  in  November,  full  attention  was  devoted  to 
marketing  the  crop. 

WEATHER  BY  MONTHS 

January  -  Unusually  mild,  cloudy,  with  slightly  below 
normal  precipitation.   No  severe  storms.   Unfavorable  for 
farm  activities. 

February  -  Unseasonably  warm.   Rainfall  infrequent  with 
the  average  precipitation  much  below  the  mean.   Snowfall 
of  no  consequence.   No  storms  of  any  severity.   Generally 
favorable  for  farm  activities. 

March  -  Rainfall  frequent  and  occasionally  heavy  with  the 
average  amount  above  the  mean.  Unseasonably  warm  weather 
prevailed.  Snowfall  was  light.  Winter  storms  were  ab- 
sent and  damage  from  other  storms  was  small. 

April  -  Characterized  by  the  persistence  of  unseasonably 
low  temperatures.   The  average  temperature  for  the  month 
was  one  of  the  ten  lowest.   Precipitation  was  rather  fre- 
quent but  the  total  amount  was  slightly  below  the  mean. 
Snowfall  was  somewhat  above  average.   Considerable  damage 
was  caused  by  windstorms  In  a  few  counties. 

May  -  Unusually  warm  with  frequent  and  often  heavy  rain- 
fall which  was  above  normal  in  practically  every  section 
of  the  State.  Thunderstorms  accompanied  by  high  winds 
and  hail  were  numerous  with  the  wind  and  hail  damage  ex- 
ceeding half  a  million  dollars.  Flash  floods  over  the 
Green  River  valley  and  along  the  Kentucky-Virginia  state 
line  resulted  from  heavy  rainfall  during  the  middle  of 
the  month. 

June  -  Temperatures  of  90°  or  above  occurred  with  unusual 
frequency.   Eighth  hottest  month  of  that  name  on  record. 
Rainfall  was  below  average.   Windstorms  contributed  to 
severe  damage  to  property  and  crops.   The  makings  of 
drought  conditions  appeared  especially  in  the  western 
half  of  the  State. 

July  -  Temperature  above  normal  and  precipitation  below 
the  mean  but  not  too  much  deviation  from  the  average. 
Weather  conditions  mostly  seasonal.   There  were  a  few 
summer-type  storms  but  the  resulting  damage  was  not 
excessive .. 

August  -  The  small  amount  of  rainfall  was  the  most  sig- 
nificant feature  of  the  month's  weather.   The  amount 
was  the  fourth  smallest  for  August  since  1889.   Drought 
became  well  established  in  the  western  sections,  seri- 
ously affecting  pastures  and  supply  of  stock  water. 
The  temperature  averaged  slightly  above  normal. 

September  -  Even  though  the  temperature  averaged  slightly 
below  normal,  many  locations  had  the  highest  maximum 
temperature  ever  recorded  in  September  for  their  sta- 
tions.  Rainfall  averaged  less  than  one  half  of  normal 
for  the  month  and  the  amount  was  the  sixth  lowest  since 
1889.   The  droughty  conditions  continued  through  the 
month  in  the  western  half  and  by  the  end  of  the  month 
had  spread  to  northern  and  eastern  parts  of  the  State. 

October  -  Very  dry  weather,  with  temperatures  above 
normal,  prevailed  during  the  month.   The  maximum  tem- 
perature of  98°  equalled  the  all  time  high  for  the 
month.   Rainfall  averaged  Just  slightly  over  one-third 
(Continued  on  Page  144) 
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1.0 

-    1.2 

70.9 
66.9 
70.4 
70.5 
71.6 

-  .5 

.6 

-  .2 

.1 

60.1 
57.9 
61.6 
60.9 
62.1 

.9 

3.0 
1.8 
2.7 

45.3 
43.6 
47.1 
46.7 

-  2.2 

1.3 

-  .7 

36. 2M 
35.8 
38.0 
36.3 

-  Z.9 

.2 

-  1.6 

68.9 
66.6 
68.6 
58.6 

1.4 

1.9 

1.7 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON    LOCK     1 
CLERMONT    1     5SE 
CORBIN    CAA    AIRPORT 
COVINGTON    W    B    AIRPORT 

42.1 

41.6 
42.6 
36.4 

4.6 

41.4 
41.4 
42.1 
40,4 
37.9 

4.0 

48.6 
47.7 
48.8 
48.2 
44.6 

2.9 

52.9 
52.1 
53.9 
52.0 
49.2 

-    2.9 

68.2 

67.7 
68.9 
68.4 
66.1 

3.6 

75.6 
76.7 
77.1 
73,6 
75.9 

4,1 

76.0 
76.7 
76.4 
73.7 
76.0 

•  9 

74.3 
75.2 
75.0 
72.8 
76.9 

2.4 

68.6 
69.4 
70.6 
66.6 
68.6 

1.3 

68.8 
59.7 
59.1 
57.6 
59.2 

3.2 

45.8 
45.7 
44.9 
43.0 
46.1 

1.7 

37.3 
37.2 
36.0 
35.1 
34.1 

.5 

57.4 

57.9 
56.2 
55.8 

2.2 

CVNTHIANA     2    5W 
DANVILLE 
DEWEY    DAM 
DIX    DAM 
FARMERS 

39.7 
39.7 

41.2 

4.5 
6.1 

40. 4M 
30.5 

40.8 

3.3 
4.0 

46.9 
46.6 

48. 2H 

.4 
2.8 

51,5M 
52.1 

53. 2M 

-  2.8 

-  1.2 

M 
68.1 

68. 9M 

3.7 
5.2 

76.0 
74.6 

3.5 
2.6 

76.5 
76.4 

.8 
1.1 

M 

76.0 

M 

73.6 

1.3 
-       .4 

70.4 
70.3 
67.  7M 

67.6 

.8 
.7 

60. 9M 
62.0 
59.3 

59.2 

4.2 
2.6 

47.2 
43.3 
46.7 
44. 2M 

1.6 
-      .8 

M 
35.4 
36.8 
37.5 
36.6 

-    1.0 
.1 

57.5 
67.0 

1.7 
1.8 

FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKFORT    LOCK     i, 
GLASGOW    WKAY 
GOLDEN    POND    6    N 
GRAYSON 

41.3 
39.5 

39.6 

4.4 

43.3 
39.3 

39.6 

2.5 

50.8 
45.7 

47.0 

-       .2 

55.6 
51.0 
54.3 
55. 8M 
52. 6M 

-    4.6 

69.2 
66.5 
69.2 
69.2 
M 

1.4 

80.7 
76.1 
76.9 
80.0 
74. 7M 

2.3 

80.2 
76.8 
77.7 
80.3 
76.1 

78.8 
76.0 
76.1 
78.4 
74.2 

.4 

73.5 
69.3 
70.3 
72.1 
66.3 

-      .2 

61.7 
60. OM 
60.8 
60.1 
57.5 

2.4 

48.3 

46.1 
45.9 
45.8 
43. 3M 

-    1.2 

38.5 
34.6 

37.4 
37.9 
36.  2M 

-    2.4 

60.2 
56.7 

.4 

GREENSRURG 
GREENVILLE    ?    W 
HEIDELBERG    LOCK     U 
HENDERSON    4    SW 

HICKMAN    1     e 

40.9 
42.4 
42.7 
40.0 
40.8 

5.3 
6.3 
7.0 
3.7 

39.7 
42.8 

ikt 

42.9 

2.6 
3.5 

46.8 
49.9 
49.6 
50.0 
51.1 

.2 
2.2 
3.8 
2.5 

52.3 

54.5 
54.9 
54.4 
54.0 

-  3.1 

-  2.5 

-  .4 

-  3.1 

68. 3M 
67. 6M 

69.8 
68.5 
68.2 

3.3 

2.5 

5.3 
1.2 

77.0 
78.8 
75.8 
79.4 
81.6 

3.6 

*..5 

3.1 
2.7 

77.3 
78.3 
76.2 
79.2 
80.1 

.4 
.5 

.0 
-       .3 

76.4 
76.4 
75.3 
77.2 
77.7 

-  .3 

-  .2 
.2 

-  1.2 

67.8 
70.9 
69.0 
71.4 
70.8 

-  2.0 

.1 

-  .7 

-  .5 

69. 4^ 
60.6 
59.6 
61.1 
60.3 

2,0 
1,3 
2.0 
,7 

45.0 
46.4 
44.6 
48.1 
45.8 

-  .8 

-  .8 

-  .9 
.6 

34.9 

37.2 
36.6 
37.7 
36.8 

-  2,3 

-  1.2 

57.1 
58.8 
58.0 
59.1 
59.2 

.8 
1.3 

1.9 
1.0 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCM 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

40.8 
41. 5M 
40.  OM 
41.4 
41.9 

4.0 

5.9 
6.3 

39.6 

42.4 

M 
42.3 
42.7 

3.1 

5.4 

5.9 

48.3 
49.9H 
H 
49.0 
49.6 

.8 

2.1 
3.0 

52.9 
54.  9M 
56.5 
54.0 
54.6 

-  2.4 

-  2.1 

-  1.3 

68.5 
68.0 
67.6 
68.6 
68.6 

1.8 

2.8 
3.1 

74.7 
80.4 
73. 9M 
78.4 
77.8 

5.0 

4.3 
4.3 

75.0 
79.9 
76.6 
77.8 
78.0 

.8 

.1 
.7 

73.8 
78.6 
76.4 
77.0 
77.8 

.5 

.8 
1.8 

66.0 
72.5 
68. 9M 
72.1 
71.9 

•  2 

1.6 
1.6 

56.4 
63.0 
58.8 
61.9 
61.9 

2,5 

3.1 
3,4 

40. 4M 

47.0 

44.0 

47.4 

46.6 

-  1.3 

.8 

-  .1 

33.5 
36.9 
37.0 
37.4 
37.2 

-    1.9 

.0 

56.9 
59.7 

59.0 
69.1 

1.1 

2.2 
2.5 

LEXINGTON    WO    AIRPORT 
LOUISVILLE    WB    AP 
LOUISVILLE    WB    CITY 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE     1     SE 

39.7 
40.0 
40.4 
41.9 
42,7 

7.2 

5.1 
4.6 
5.0 

39.4 
41.0 
42.1 
43.1 
43.5 

4.9 

3.8 

4.3 
3.1 

46.7 
47.7 
48.9 
52.2 
51.1 

4.3 
2.1 
2.8 
3.2 

51.1 

53.1 
54.4 
55.5 
56,7 

-  1.8 

-  2.9 

-  2.1 

-  2.9 

67.9 
69.0 
69.5 
69.0 
69.6 

5.3 

3.7 
3.6 
1.8 

77.1 
78.7 
78.9 
81. 1 
79.5 

4.9 
4.5 
4,0 
5.3 

77.3 
78.8 
79.4 
79.9 
78.8 

1.6 
.9 
.8 
.3 

76.3 
77.3 
78.1 
77.7 
77.3 

1.9 

1.2 

1.2 

-       .9 

69.9 

70.4 
72.8 
71.9 
71.0 

1.0 
.2 

1.7 
.2 

61.8 
60.4 
63.5 
61. 4M 
60,9 

4.5 

1.8 

3.7 

.7 

46.3 
46.4 

49.1 
46.0 
46.9 

2.5 

.7 

2.4 

-    1.8 

35.0 
36.4 
38.6 
38.0 
38.3 

.1 

-  .5 

1.0 

-  .9 

57.4 
58.3 
69.6 
69.8 
69.6 

3.0 

i.e 

2.3 

I.l 

MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    *    5E 
MAYFIELO    2    S 
MAYSVILLE    DAM    33 
MIODLESBORO 

43.2 
43.1 
42.2 
36.7 
43.0 

10.1 

5.5 
5.3 
4.9 

42.9 
42.3 
43.6 
38.0 
43.1 

5.9 

3.5 
3.4 
3.3 

50.4 
50.0 
51.9 
44.2 
51.1 

3.3 

2.5 
-      .6 

2.7 

54.8 
54.  5M 
54.9 
49.6 
56.3 

-  .8 

-  3.4 

-  4.5 

-  .6 

69.2 
69.3 
63.4 
66.5 
70.0 

4.6 

1,3 
1.1 
5.7 

76.8 
74.4 
81. 2M 
73.1 
75.7 

3.S 

5.7 

.2 

3,2 

77.1 
75.0 
80.0 
74.6 
75.8 

.9 

.9 

-    2.4 

.3 

76.7 
73.6 
78.8 
72.9 
75.0 

.4 

.8 

-    2.6 

.6 

70.7 
67.8 
73.9 
65.4 
68.6 

1.7 

1.8 

-  4.1 

-  1.3 

61,2 
58.5 
63.4 
67.9 

59.3 

4.0 

2.3 
.4 

1.9 

46.0 
44.6 
48.6 
44.0 
44.5 

1.9 

.1 

-  1.2 

-  1.7 

37.9 
37.3 
38.7 
34.5 
38.6 

2.7 

-  1.1 

-  .8 

-  .6 

58.8 
67.6 
60.5 
64.9 
68.4 

3.1 

1.7 

-       .4 

1.5 

MOUNT    STERLING 
MURRAY 

OWENSBORO    ?    W 
PAOUCAH    CAA    AIRPORT 
PAOUCAH 

40.8 
43.8 
40.4 
40.1 
39.9 

7.4 
6.0 
5.6 

3.2 

41. 2H 

44.4 
42.4 
41.7 
41.8 

6.6 
3.5 

6.0 

2.3 

48.2 
52.9 
49.8 
50.0 
49.5 

3.6 

4.2 
2.9 

.5 

53.4 

56.1 
64.3 
53.9 
63.4 

-  .9 

-  2.1 

-  1.6 

-  6.3 

69.2 
69.4 
68.8 
68.1 
67.7 

4.9 
2.1 
3.2 

-       .3 

75,9 
81.1 
80.6 
81.0 
80.7 

3.0 
5.8 
6.4 

3.6 

76.8 
80.4 
80.6 
80.4 
80.1 

.4 
I.l 
2.7 

-       .3 

76.1 
78.6 
78.4 
78.4 
78.7 

1.3 
.6 

2.3 

-       .8 

69.9 
72.2 
71.9 
71.6 
72.2 

1.1 
.3 
1.6 

-       .9 

61.0 
61.7 
61.6 
60.8 
61.2 

4.5 
1.2 
2.7 

.3 

46.3 
47.9 
47.0 
46.6 
47.2 

1.9 
.2 
.3 

-    1.3 

36.3 
39.4 
37.5 
37.8 
37.2 

.9 

-  .3 

.6 

-  1.6 

67.9 
60.7 
59.4 
59.2 
69.1 

2.9 
1.9 
2.T 

-      .1 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND    E    STATE    COL 

RUSSELLVILLE 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAD 

44.0 
41.3 
39.3 
43.8 
37.6 

7.1 
4.8 
3.4 
7.6 
3.7 

44.1 
41.6 
39.8 
42.9 
37.9 

3.6 

2.8 

2.8 
4.7 
2.1 

52.0 
49.7 
46.5 
52.0 
45.1 

3.0 

1.7 

.5 

4.7 
-      .4 

57.1 
64.2 
52.0 
55.9 
51.8 

.4 

-  3.6 

-  4.1 

-  1.0 

-  3.1 

71.6 
67. 8M 
67.4 
69.8 
67.3 

4.5 
1.0 
1.7 
4.0 
2.9 

76.8 
79.9 
74.9 
79.4 
78.8 

1.8 
4,3 
1.4 
4.6 
6.0 

78.2 
79.1 
75.9 
78.5 
77.6 

.6 
.5 

-    1.1 
.3 

1.0 

77.1 
77.7 
75.3 
77.3 
75.3 

.1 

.1 

-       .5 

.2 
.1 

70.5 
71. 7M 
69.1 
70.9 
69.9 

-  .1 
.2 

-  1.9 

-  .6 
.4 

61.8 
61.0 
59.6 
60.0 
60.6 

1,1 

1.6 

.2 

.9 

2.6 

46.7 
46.9 
46.0 
46.7 
44.4 

-  1.4 

-  1.2 

-  1.2 

-  .6 

-  1.2 

40.1 
36.  7M 
36.5 

37.8 
34.3 

2.3 

-  2.0 

-  2.8 

.1 

-  1.4 

59.9 
58.9 
56.8 
59.5 

66.7 

2.1 
.9 

-       .1 

2.1 
1.1 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE    ?    W 
SOMERSET    1    N 
SUMMER    SHADE 
VANCEBURG    0AM    32 

44.6 
40.0 
43.0 
43.4 
39.6 

6.3 

44.1 
41.0 
41.2 

41.9 
40.7 

5.8 

52.0 

47.1 
49.4 
49.3 
47.1 

2.3 

55.9 
52.3 

54.0 
54.3 
53.4 

-    2.1 

70.8 
68.1 
69.2 
69.9 
68.4 

3.7 

78.6 
76,9 
74,5 
78,4 
75,1 

3.7 

77.7 
77.4 
74.4 
78.0 
76.0 

.6 

76.9 
76.7 
73.9 
76.1 
74,5 

1.3 

70.8 
71.6 
68.5- 
69.5 
67.3 

2.0 

61.0 
61.7 
58.9 
59.5 
58.1 

4.3 

46.7 
46.2 
44.6 
44.6 
44.2 

1.3 

39.1 
36.3 
36.9 
36.0 
36.2 

.8 

59.9 
67.9 
67,4 
68.4 
66.7 

2.4 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WOLF    CREEK    DAM 

40.1 
44.0 
38.1 
43  •3M 

5.6 

5.0 

39.1 

M 
39.6 
42.8 

5.2 

45.9 
50. 5M 
46.5 
49.0 

1.8 
2.1 

51.1 

52.0 
63.6 

-    2.0 

68.1 

67.8 
70.6 

3.6 

73,8 

M 
76,6 
78.1 

2.9 

74.8 
76.0 
77.3 
77.3 

-    1.1 
.5 

73.7 
76,4 
76,9 
76,8 

-       .8 
1.9 

66.9 
69.0 
70.5 
68.6 

-    2.3 
.9 

67.6 
69.9 
61.8 
60.6 

.6 
3.8 

42.0 
46.0 
46.4 
45.7 

-    1.9 

1.2 

34. 2M 
38.5 
34,3 
36,8 

-  .e 

-  .6 

66.6 

57.2 
58.6 

2.0 

SECTION    AVERAGE 

41.3 

5.2 

41.4 

4.0 

48.8 

2.3 

53.6 

-    2.5 

68.7 

3.3 

77.1 

3.1 

77.2 

.2 

76.0 

.2 

69,8 

60.2 

1.7 

45.5 

-       .8 

36,8 

-    1.0 

50.0 

1.2 

WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


of  normal  and  the  amount  was  the  lowest  since  1940  for 
October.   Drought  continued  with  distress  increasing 
daily.   The  first  killing  frost  of  the  fall  season  oc- 
curred at  most  locations. 

November  -  Pleasant  weather  prevailed  throughout  most 
of  the  month.   The  average  temperature  was  below  normal 
and  precipitation  was  deficient  in  all  sections.   The 
shortage  of  rainfall  made  the  lack  of  water  critical 
in  many  areas.   However,  toward  the  end  of  the  month, 


frequent  light  rains  made  a  slight  Improvement  In  the 
water  supply. 

December  -  Temperature  and  precipitation  again  below 
normal.   The  amount  received  during  the  month,  however, 
was  the  largest  since  July  and  was  sufficient  to  re- 
plenish topsoil  moisture.   There  was  some  easing  of  the 
water  shortage.   The  subsoil  continued  dry  and  some  stocl 
water  hauling  was  still  required.   -  W.S. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  144  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


» 


ADDISON  DAM  (.5 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

flENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUflSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  0AM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 

BURG  IN  DIX  DAM 
BURKESVILLE 
BURNS  IDE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVlLLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 
CYNTHIANA 
CVNTHEANA  ?  SW 
DANVILLE 

OELPHIA  1  E 

DEMA 

DEKEV  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  B 

OUNMOR 
OUNNVILLE 
EDOYVlLLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAV 

GLENDALF 

GOLDEN  PONO  8  N 

GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENSBURG 
6REENSRURG  HIWAY  61 
GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  <.  SW 

HICKMAN     1     E 

HICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK     7 

HINOMAN    SETTLEMENT    SCH 

HOPKINSVILLE 

HVDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE    2    N 
KENTUCKY    DAM 
LANCASTER 
LAURA 
LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPOPT  LOCK  ? 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  we  CITY 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  «.  SE 
MAYFIELD  SUflSTA 
MAYFIELO  2  5 
MAYSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIODLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I CELLO 

MOUNT    STERLING 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA    DAM    35 


2.70 
3.97 
2.30 


*..2l    -1.59 


2.il 

-  .a<. 

2.43 

2.59 

2.89 

?.*1 

-1.56 

1.24 

-1.44 

2.77 

-1.02 

3.03 

1.36 
2.66 
3.5* 


April 


2.70 
'i,20 
3.83 


3 

90 

^ 

33 

.6<> 

3 

53 

-  .59 

5 

33 

1.27 

'• 

27 

-  .1. 

4.73 

6.61 
3.83 
5.20 
7.21 
8.74 

6.31 


5.63 
5.S2 
7.07 
6.69 


■1.31 
-1.76 
1.06 


.36 
■3.49 


-1.8Z 
-2.52 


1.66 
3.47 
3.23 


1.08 
-1.19 


1.62 
-1.06 


1.79    -3.22 


-1.64 

S.*  R.f«r«nra  NotM  Following  Station  Index 
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-2.7 
-2.77 


-1.04 
-2.51 
-3.67 


-2.51 
-3.36 


-2.19 
-2.26 

-1.03 
-2.65 


-1.73 
-2.51 


-2.95 

-3.06 


September 


9    -2.36       1 


-2.25 

-1.53 


-2.81 
-2.73 
-2.31 


-1.74 
-1.76 


-2.22 
-2.12 


-2.63 
-1.58 


-1.79 
-2.03 


-1.67 
-1.31 
-1.83 


-1.73 
-2.20 


-1.39 
-1.51 


-1.32 

-2.21 
-1.91 
-1.52 
-1.16 


-1.73 
-1.90 
-2.13 


-1.57 
-1.91 


-1.87 

-1.86 

-1.32 

-1.72 
-1.87 

-1.65 
-1.71 


-1.97 

-1.2 

-1.65 


-1.49 
-1.39 


-1.32 
-1.42 


-1.00 
-1.71 


30.15 

-12 

86 

38.83 

41.89 

34.00 

33.30 

-  9 

36 

37.14 

33.50 

-  a 

96 

E39.22 

39.25 

40.75 

34.36 

-  8 

91 

45.14 

36.55 

-10 

66 

42.36 

38.02 

39.07 

43.74 

-  6 

36 

28.93 

-10 

73 

30.99 

-11 

02 

-15.71 

-  7.96 

-  9.55 

-  6.44 

-  5.95 


9 

60 

11 

37 

11 

04 

11 

32 

9 

14 

11 

71 

13 

78 

59i  -    6.92 


Table  2-CoDbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


July 


Augxut 


Septembei 


OWENSeORO    2    w 

-    4 

43i 

OWENSBOftO    DAM    46 

4 

Ofl| 

PAOUCAH    CftA    AIRPORT 

4 

65| 

PAOUCAM 

4 

3S 

PAINTSVILLE 

5 

86 

PIKEVILLE 

3 

46 

PINEVILLE 

S 

14 

PRINCETON 

3 

76 

RAVENNA    LOCK     1? 

4 

68 

RICHMOND    E    STATE    COL 

* 

97 

RUMSEY    LOCK    2 

4 

0? 

RUSSELLVILLE 

4 

74 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 

5 

03 

ST    JOHN    BETHLEHEM    ACAD 

3 

89 

SALVISA    LOCK    6 

5 

01 

SALYERSVILLE    2 

SCOTTSVILLE 

5 

36 

SEBREE    WATER    WORKS 

4 

U 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

It 

30 

SHELBYVILLE    2    W 

4 

75 

SHEPHERDSVlLLE 

3 

76 

SOMERSET     I    N 

1 

51 

SPRINGFIELD 

4 

59 

STEARNS    2    N 

5 

76 

SUMMER    SHADE 

4 

72 

SUMMER    SHADE    SUBSTA 

•i 

77 

TAYL0R5VILLE 

3 

B6 

TOMPKINSVILLE    2 

^ 

80 

TURKEY    CREEK     SCHOOL 

4 

13 

TYRONE    LOCK     5 

3 

99 

UNIONTOWN    DAM    49 

3 

.13 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

3 

55 

VANPUREN 

4 

37 

VANCEBURG    DAM    32 

4 

04 

WAYNESBURG    6    E 

5 

43 

WEST    LIBERTY    WATER    WKS 

4 

.96 

WESTPORT 

5 

1? 

WILLIAMSBURG 

5 

as 

WILLIAMSTOWN 

4 

,40 

WILLOW    LOCK    13 

6 

.04 

WOLF    CREEK    DAM 

7 

.02 

WOODBURY    LOCK    4 

* 

12 

SECTION    AVERAGE 

4 

.65 

1.99 
1.96 
2.26 

I.32I 
2.79 
2.83 
1.60 


2.69 

1.60 
1.93 


l.SS 
.S2 

1.75 

-    .87 
.07 


-1.8^ 
-1.^0 


3.99 
4.13 
3.46 


•1.08 
•1.19 


1.12 

-1.00 


5.82 
4.67 
5.00 


7.46 
6.99 
6.56 


4.94 
5.42 
6.99 


1.68 

.77 
1.31 


4.06 
1.42 


1.87 
1.30 
3*60 


2.32    -    .91 


1.32    -1.54 


1.19 

1.02 
1.59 
1.18 
1.48 
1.91 

.90 
2.70|  -1.96|      1.92 


2.00 
1.23 
1.22 
5.561      1.801      1.61 


-    .40       1.54 


3.50       1.70    -1.34 


1.171   -1,72 


-1.66 
-2.23 

-1.85 


1.57 
1.04 
1.12 


2.27    -1.20 


1.63  -i.ei 


-1.79       1.80 


-1.47 
-2.00 


34.41'  ■ 
37.03' 

34.561  ' 

35.74    ■ 
36.961  ' 

33.51' 
43.67 
42.97 
E35.90 
41.64 


38.17 
35.96 
32.33 

36.  57! 

34.49! 
E38.50i 
35.98 
41.32 
36.86 

37.23 
36.50 
36.73 
44.87 
36.85 

30.04 
32.02 
36.36 
36.14 

41.78 

36.82 
31.75 
E43.38 
33.21 
39.15 


11.01 
10.06 
7.48 


8.70 
9.07 


NEW   NAME 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 
CYNTHIANA  2  SW 

HOPKINSVILLE 
LANCASTER 

MC  KEE 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  ARMORY 
SADIEVILLE  2  W 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BOWLING  GREEN  WB  AP 
CYNTHIANA  2 
CYNTHIANA  1  NNE 
HOPKINSVILLE  2  E 
LANCASTER  ICE  PLANT 

MC  KEE  1  SE 

OWENSBORO 

PADUCAH  SCS  NURSERY 

SADIEVILLE  2  SSW 


DATE 

June  1953 
May  1953 
August  1953 
April  1953 
October  1953 

July  1953 
March  1953 
January  1953 
August   1953 


ALBANY 

ALLEN 

CLINTON 

CYNTHIANA  1  NNE 

CYNTHIANA  2  SW 

ELKHORN  CITY 

FRENCHBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

HERNDON 

HOPKINSVILLE 

LOUISA  2 

MC  KEE 

PADUCAH  ARMORY 

RICHMOND  E  STATE  COLLEGE 

SADIEVILLE  2  W 

SALYERSVILLE 

SALYERSVILLE  2 

SALYERSVILLE  2 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 


RELOCATIONS 

All  equipment  moved  1  mile  NE 
Rain  gage  moved  100  feet  SW 
All  equipment  moved  150  feet  NE 
All  equipment  moved  0.6  mile  NE 
All  equipment  moved  2.5  miles  SW 

Rain  gage  moved  75  feet  NE 
All  equipment  moved  125  yards  SE 
Rain  gage  moved  0.7  mile  N 
Recording  gage  moved  180  feet  W 
All  equipment  moved  2.5  miles  SW 

All  equipment  moved  0.2  mile  W 
All  equipment  moved  1.2  miles  NW 
All  equipment  moved  1.2  miles  NW 
All  equipment  moved  0.1  mile  N 
Recording  gage  moved  1.2  miles  N 

All  equipment  moved  0.3  mile  W 
All  equipment  moved  0.2  mile  W 
Rain  gage  moved  1/4  mile  NE 
All  equipment  moved  75  feet  SW 
All  equipment  moved  1.1  miles  £ 

All  equipment  moved  0.6  mile  SW 


August 

16, 

1953 

April 

29, 

1953 

February 

19, 

1953 

May 

20, 

1953 

August 

20, 

1953 

December 

2. 

1953 

February 

5, 

1953 

October 

1, 

1953 

May 

5, 

1953 

April 

8, 

1953 

December 

9. 

1953 

July 

24, 

1953 

January 

1, 

1953 

June 

30, 

1953 

August 

19, 

1953 

March 

24, 

1953 

March 

13, 

1953 

September 

10, 

1953 

March 

24, 

1953 

June 

24, 

1953 

May 


19,  1953 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
1953 


ANCHOBAGE 
ASHLAND  DAM   29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN   S   J   PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER   DAM 

BENHAM 

BEREA    COLLEGE 

BO»fLING   GREEN   CAA    AP 

BURGIN   DIX  DAM 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON    LOCK    1 
CLERMONT    1    SSE 
CORBIN  CAA    AP 
COVINGTON   WB  AP 

CYNTHIANA    2   SW 
DANVILLE 
DEWEY  DAM 
DIX    DAM 
FARMERS 

FORDS    FERRY   DAM    50 
FRANKFORT   LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN    POND   8    N 
GRAYSON 

GREENSBURG 
GREENVILLE    2   W 
HEIDELBERG    LOCK    14 
HENDERSON   4    SW 
HICKMAN    1    E 

HINDMAN    SETTLEMENT   SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVING TON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB   AP 
LOUISVILLE    WB   AP 
LOUISVILLE   WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE    1    SE 

MAMJIOTH  CAVE   PARK 
MANCHESTER    4    SE 
MAYFIELD   2    S 
MAYSVILLE   DAM    33 
MIDDLESBORO 

MOUNT    STERLING 
MURRAY 

OWENSBORO    2   W 
PADUCAH  CAA  AP 
PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND    E    STATE   COL 

RUSSELLVILLE 

ST   JOHN   BETHLEHEM    ACAD 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE    2    W 
SOMERSET    1    N 
SUUMER   SHADE 
VANCEBUKG  DAM   32 

WEST   LIBERTY   WATER    WKS 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WOLF   CREEK  DAM 


103 
101 
102 
103 
98 

105 
103 
104 
102 
104 

103 
103 
103 


100 
106 
101 
105 
103 

101 
104 
101 
103 
104 

99 
104 
102 
104 
105 

101 
103 
101 
102 
102 

104 
102 
102 
98 
100 

103 
104 
104 
102 
103 

102 
106 
102 
104 
100 

100 
105 
100 
101 
101 


9-  3 

9-  1 

9-  1 

9-.  2 

9-  1+ 

9-  1 

9-  1+ 

9-  2 

9-  1+ 

9-  2 

9-  3 


8-31+ 

7-30+ 
9-  2 
9-  1 

9-  1+ 
9-  1+ 

9-  2 

9-  1+ 

9-  2+ 

9-  1+ 

9-  2 

6-22+ 


9-  1 
9-  1+ 
8-31+ 
8-31+ 
9-  1 

9-  1 
9-  2+ 
8-31+ 
9-  3 
9-  1+ 


9-  1 
9-  1 
9-  2 

9-  2 
9-  1 
9 

9-  1 
9-  3 


2+ 


9-  1+ 

9-  1+ 

9-  2 

9-  1+ 

9-  2 


103  I  8-3H 
8-31+ 
101 
102 


12-17 
12-18 
12-18 
12-18 
12-18+ 

12-17 
12-18 
12-18 
12-18 


12-18 
12-18 
12-18 
12-18 
12-18 

12-17 

12-18 

12-24+ 

12-17+ 

12-18 

12-18 
12-19 
12-18 
12-18 
12-18 

12-18 
12-18 
12-18 
12-18 
12-24 

12-18 
12-18 
12-18 
12-18 
12-18 

12-17+ 

12-18 

12-17 

12-18+ 

12-18 

12-18 

12-18 

12-18 

12-18+ 

12-18 

12-18 
12-24 
12-18 
12-18 
12-18+ 

12-18 

12-18 

12-17+ 

12-18 

12-18 

12-18 

12-17+ 

12-18 

12-18 

12-18 

12-24 
12-18 
12-18 

12-18+ 


Last  spring  minimujn  of 


24°  or 
below 


3-10  <24° 

3-10  (23° 

3-27  (24° 

3-27  (24° 

2-24  (19° 

2-20  (20° 

4-17  (22° 

2-22  (21° 

2-23  (22° 

3-10  (24° 

3-27  (22' 

3-10  (24' 

3-27  (23° 

3-10  (22' 

3-    8  (21' 

4-14  (23' 

3-    9  (23' 


3-10    (20° 


2-22    (21' 
3-11    (23' 


3-10    (19° 

2-23  (20° 

3-27  (24° 

3-30  (24° 

2-22  (18° 

2-22  (20° 

4-17    (24° 
2-23    (22° 

3-    9    (24° 
2-22    (19° 

3-    8  (23° 

2-22  (23° 

2-22  (24° 

2-23  (22° 

2-28  (24° 

3-27  (22° 

4-17  (24° 

2-22  (20° 

3-11  (24° 

4-17  (24° 

3-   9  (24° 

2-28  (24° 

2-22  (20° 

2-22  (20° 

2-23  (19° 

2-23  (21° 

4-19  (24° 

3-   8  (24° 

2-22  (21° 

3-11  (23° 

3-   9  (23° 

3-    9  (24° 

3-   9  (24° 

3-27  (24° 

3-10  (24° 

3-10  (20° 

4-22  (23' 

3-    8  (20° 

2-23  (20° 


28°  or 
below 


4-19  (25° 

3-10  (23° 

4-17  (25° 

4-19  (28° 

4-22  (27° 

3-27  (26° 

4-22  (28° 

4-19  (28° 

4-19  (28° 

3-10  (24° 

4-20  (27° 

4-14  (27° 

4-19  (26° 

4-17  (26° 

4-19  (26' 

4-14  (23° 

3-10  (27' 


4-17    (27° 

3-    9  (27° 

3-15  (27° 

4-19  (28° 

4-19  (26° 

4-17  (28° 

3-29  (28° 

4-19  (25° 

4-17  (26° 

3-    9  (26° 

2-23  (26° 

4-22    (28° 
3-   7    (28° 

4-19    (28° 
4-19    (28° 

4-19  (28° 

3-10  (28° 

3-   8  (26° 

4-19  (28° 

3-10  (25° 

4-19  (27° 

4-21  (28' 

4-19  (28° 

3-30  (28° 

4-17  (24' 

4-14  (27' 

4-19  (28' 

3-    9  (25' 

3-    9  (28' 

3-   9  (27" 

3-10  (25' 

4-21  (26' 

3-30  (28' 

4-19  (28' 

4-20  (26' 

4-19  (28' 

4-19  (26' 

3-16  (25' 

4-21  (26' 

3-10  (24' 

4-20  (27 

4-22  (23' 

4-19  (26 

3-28  (26 


32°  or 
below 


4-21  (30° 

4-20  (32° 

4-28  (31° 

4-21  (32° 

4-23  (32° 

3-21  (32° 

4-28  (32° 

4-20  (30° 

4-21  (30° 

4-20  (30° 

4-21  (30° 

4-20  (31° 

4-21  (32° 

4-21  (32° 

4-20  (31° 

4-20  (30° 

4-20  (31° 


4-22    (30° 

4-19  (30° 

4-21  (32° 

4-21  (29° 

4-21  (32° 

4-22  (30° 

4-21  (32° 

4-21  (30° 

4-22  (30° 

4-20  (32° 

4-21  (32° 

4-28  (32° 

4-21  (30° 

4-   5  (29° 

4-20  (30° 

4-20  (31° 

4-20  (30° 

4-19  (31° 

4-18  (32° 

4-20  (32° 

4-19  (31° 

4-21  (31° 

4-22  (29° 

4-20  (30° 

4-21  (32° 

4-28  (32° 

4-20  (29° 
4-20  (32° 
4-20  (31° 
4-20  (32° 
4-20    (31° 

4-17  (31° 

4-21  (26° 

4-20  (30° 

4-20  (31° 

4-21  (32° 

4-21  (31° 

4-21  (30° 

4-21  (32° 

4-21  (26° 

4-20  (32° 

4-22  (32° 

4-22  (23° 

4-21  (31° 

4-22  (30° 


First  fall  minimiiTn  oi 


32°  or 
below 


10-27  (27° 

10-30  (32° 

10-   8  (28° 

10-   8  (30° 

10-   9  (32° 

10-   8  (29° 

10-   7  (28° 

10-   8  (32° 

10-30  (32° 

10-30  (30° 


10-   8  (30° 

10-   8  (32° 

10-   8  (27° 

10-   8  (29° 

10-30  (28° 

10-30  (28° 
10-31  (32° 
10-   9    (32° 

10-   7    (32° 

10-30  (32° 

10-30  (28° 

10-30  (29° 

10-25  (31° 

10-    7  (32° 

10-   8  (30° 

10-   8  (31° 

10-    8  (30° 

10-30  (32° 

10-   8  (30° 

9-23  (32° 

10-30  (30° 

10-  8  (30° 
10-29  (32° 

11-  5  (26° 

11-  5  (29° 
10-30  (31° 
11-  6  (29° 
10-30  (28° 
10-   8    (31° 

10-   8  (31° 

10-   8  (27° 

10-30  (31° 

10-30  (30° 

10-   8  (29° 

10-30  (30° 

10-   8  (32° 

10-  8  (32° 
10-30  (32° 
10-30  (32° 

11-  2  (32° 
10-  8  (32° 
10-  8  (32° 
10-  8  (31° 
10-30  (27° 

10-30  (29° 

10-   8  (31° 

10-   8  (30° 

10-25  (31° 

10-30  (28° 

9-23  (32° 

10-   8  (32° 

10-30  (30° 

10-30  (28° 


28°  or 
below 


10-27  (27° 

11-   7  (19° 

10-  8  (28° 
10-30  (26° 

11-  7  (15° 

10-30  (27° 

10-  7  (28° 

11-  6  (21° 
11-   6  (25° 


10-30  (22° 

10-30  (28° 

10-  8  (27° 
10-30  (25° 
10-30  (28° 

10-30  (28° 

11-  6  (24° 
10-31  (28° 
11-   6  (25° 

10-  8    (28° 

11-  7  (27° 
10-30  (28° 
11-  6  (27' 
10-30  (26" 

10-  8    (27" 

10-30    (27° 

11-  6  (25' 
10-30  (28' 
11-  6  (28' 
10-30    (26' 

10-  8  (26' 

11-  6  (27' 
10-31  (24' 
11-  6  (26' 
11-    5  (26' 

11-   6  (23' 

11-   6  (26' 

11-   7  (28' 

10-30  (28' 

11-   6  (27' 

10-30    (28' 

10-  8    (27 

11-  6  (26 
11-  5  (28 
10-31    (23 


5  (28 

7  (27 

6  (24 
6  (27 

8  (25 


11-   7  (21' 

10-30  (26' 

10-31  (28' 

10-30  (27' 

10-30  (27' 

11-   6  (27' 

11-   6  (25' 

10-30  (24' 

10-30  (25' 

10-30  (28' 

10-  7  (28' 

11-  6  (27' 
11-  6  (23 
10-30  (28' 


24°  or 
below 


No.  of  days 
between  dates 


24°  or 
below 


11-    6  (24°) 

11-   7  (19°) 

10-31  (23°) 

11-   7  (24°) 

11-   7  (15°) 

11-   7  (15°) 

11-   7  (16°) 

11-   6  (21°) 

11-   7  (20°) 


10-30  (22°) 

11-   7  (22°) 

10-30  (24°) 

10-31  (23°) 

11-   7  (22°) 


11-   6  (24°) 

11-    7  (15°) 

11-   7  (19°) 

11-   6  (20°) 


11-28 
11-   7 


11- 


(19°) 
(19°) 
(19°) 
(24°) 
(24°) 


11-   7  (15°) 

11-   7  (21°) 

11-   7  (14°) 

11-   7  (22°) 

11-   6  (24°) 

10-31  (23°) 

11-   7  (24°) 

10-31  (24°) 

11-   7  (19°) 

11-    6  (21°) 

11-   6  (23°) 

11-10  (24°) 

12-16  (17°) 

11-   8  (17°) 

11-   7  (21°) 

11-   7  (16°) 

10-31  (23°) 

11-   8  (23°) 

11-   7  (19°) 

10-31  (23°) 

11-    6  (21°) 

11-   8  (18°) 

11-   6  (24°) 

11-   8  (23°) 

11-    9  (22°) 


(21°) 
(20°) 
(23°) 
(18°) 
(15°) 


11-   7  (14°) 

11-   7  (19°) 

10-30  (24°) 

11-   6  (22°) 

11-   6  (22°) 

10-30  (20°) 

11-   7  (13°) 

11-   6  (23°) 

11-    7  (17°) 


241 
246 
218 
225 
256 

260 
204 
257 
257 


217 
242 
217 
235 

244 


279 
241 


257 
225 
222 
258 
257 

197 
257 

243 
257 

243 
261 
297 
258 
252 

225 
197 
259 
241 
197 

242 
253 
252 
252 
259 

257 
202 
24  3 
258 
241 

24  3 
24  3 
235 
224 
241 

234 
199 
243 
257 


28°  or 
below 


191 
24  2 
174 
194 
199 

217 
168 
201 
201 


193 
199 
172 
196 
194 

199 
241 


24  3 
229 
201 
194 
174 

215 
201 
196 
242 
249 

169 
244 

201 
200 

201 
241 
244 
194 
241 

194 
170 
201 
220 
197 

205 
202 
242 
242 
244 

242 
192 
215 
194 
193 

201 
201 
228 
192 
234 

170 
198 
201 
216 


32°  or 
below 


189 
193 
163 
170 
169 

201 
162 
171 
192 
193 

170 
171 
170 
170 
193 

193 
194 


194 
192 
192 
187 
168 

170 
170 
169 
193 
170 

148 
192 
186 
192 
199 

199 
194 
202 
193 
172 

170 
169 
193 
192 
163 

193 
171 
171 
193 
193 

199 
170 
171 
171 
192 

192 
170 
170 
187 
193 

154 
169 
192 
191 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BURGIN    DIX   DAM 

EVAP 
DEP. 
WIND 

^ 

-_ 

'- 

B3.54 
B1196 

B4.38 
408 

6.30 
205 

6.00 
26 

5.79 
54 

B5.19 
307 

3.30 
223 

- 

- 

- 

DEWEY  DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

B4.45 

2.62 

. 

. 

. 

DEP. 
WIND 

" 

- 

I 

~ 

" 

" 

- 

- 

B  282 

294 

446 

- 

- 

DIX  DAM 

EVAP 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

. 

_ 

B9.81 

_ 

_ 

DEP. 
WIND 

: 

- 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

- 

- 

B  206 

- 

- 

WOLF   CREEK    DAM 

EVAP 

B1.61 

2.13 

3.48 

4.30 

5.57 

8.62 

7.34 

7.55 

6.29 

4.42 

2.02 

B    .99 

54.32 

DEP. 
WIND 

1571 

1254 

1578 

1520 

969 

819 

576 

463 

529 

520 

586 

1055 

11440 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


i 

County 

1 
1 

3 

J 

J 

•D 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 

Refer 

to 
tables 

Station 

e2 

Q. 

> 

II 

II 

ADDI50N  DAM  hi 
ADOLPHOS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 

ANCHORAGE 

0031 
0043 
0063 
0095 
0155 

BRECKINRIDGE 
ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

37  55 

36  39 

36  42 

37  35 
36  16 

86  34 

86  16 

85  07 
82  43 

86  33 

380 
600 
950 
650 

700 

55 

26 

14 

3 
14 
56 

2   C 
2   C 

2 

2 

I  2  3 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BABBOUHVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCHOOL 

BAXTER 

0246 
0254 
0361 
0397 
0450 

PIKE 
BOYD 
KNOX 

NELSON 
HARLAN 

37  16 

38  27 

36  52 

37  48 
36  51 

82  26 

82  36 

83  53 
85  28 
83  20 

1100 
534 

1000 
637 

1164 

40 

2 

14 
41 
8 
4 
13 

2 
12  3 
1  2  3  C 
12  3 
1  2  3  C 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

0490 
0595 
0611 
0619 
0624 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

37  25 
36  58 

36  51 

37  34 
37  34 

86  52 
82  57 
88  20 
64  18 
84  16 

441 
liBO 

1070 
1100 

46 
B 

52 

46 

e 

52 

7 

1  2  3 
12  3 

C 
1  2  3  C 

2 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTATION 
tBOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 
BOWLING  GREEN  WATER  WORKS 
BRENT  DAM  36 

0904 
0907 
0909 
0914 
0978 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
ESTILL 

37  00 
37  01 

36  58 

37  00 
39  03 

86  26 
86  26 
86  26 
86  26 
84  25 

936 
470 
535 
505 
489 

72 

29 

11 
72 

29 

MAY 

2 

2 

1  2  3 

C 
2 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2    NE 
BURGIN  DIX  DAM 

BURKSVILLE 
euRNSlDE 

1046 
1120 
1127 
1137 
1156 

EDMONDSON 

PIKE 

MERCER 

CUMBERLAND 

PULASKI 

37  12 
37  13 
37  48 
36  47 
36  59 

86  16 
82  35 

84  43 

85  22 
84  37 

410 
1638 
770 
600 
705 

- 

37 

2 

3 
69 

- 

NOV. 
JULY 

2 

2   C 
1  2  3  « 

2 
2 

CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 

1206 
1256 
1345 
1439 

1611 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

MUHLENBERG 

BULLITT 

36  46 

37  20 

38  41 
37  17 
37  55 

87  58 
85  21 
85  n 
87  07 
85  40 

424 
480 
474 

9 

3 

3 

9 

50 

3 

2 
1  2  3 

1  2  3  C 
C 
1  2  3 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1631 
1704 
1722 
1801 
1855 

HICKMAN 

MADISON 

ADAIR 

WHITLEY 

BOONE 

36  41 

37  47 
37  06 
36  58 
39  04 

89  00 

84  06 

85  18 
84  08 
84  40 

370 
611 
729 
1173 
869 

10 

7 

45 
14 
10 
7 

C 

2 

2 
1  2  3 
1  2  3  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PARK 
CYNTHIANA 
tCYNTHlANA  2  SW 

DANVILLE 
DAVELLA 

1969 
1998 
2003 
2040 
2053 

WHITLEY 

HARRISON 

HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

36  50 
38  23 
38  23 

37  39 
37  48 

84  19 
84  18 
84  19 
84  46 
82  32 

684 
712 
955 

1 

3 
21 

3 
37 

3 
45 

2 

2 
1  2  3 
1  2  3 

C 

OELPMIA  1  E 

DEMA 

DEWEY  DAM 

OIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2132 
2139 
2180 
2214 
2358 

PERRY 
KNOTT 
FLOYD 

MERCER 
OHIO 

37  02 
37  25 
37  45 
37  48 
37  33 

83  07 
82  48 
82  47 

84  43 
86  43 

1780 
850 
653 
917 
♦50 

1 
1 

14 
14 
3 
1 
13 

1 
1 

NOV. 

2 

2 
1  2  3  4  C 
12  3  4 

2   C 

DUNMOR 

OUNVILLE 

OYER 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

2366 
2374 
2391 
2445 
2469 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKINRIDGE 

LYON 

METCALFE 

37  05 
37  13 
37  43 
37  03 
37  00 

87  00 

84  58 
86  13 

88  05 

85  37 

610 
420 

14 
14 

11 

2 

2 

C 
2 
2   C 

ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG 

FLEMINGSBURG  POST  OFFICE 

2528 
2775 
2791 
2903 

2908 

PIKE 

PENDLETON 
ROWAN 
FLEMING 

FLEMING 

37  18 

38  40 
38  09 
38  25 
38  25 

82  21 
84  20 

83  33 
83  43 
63  44 

800 
560 
668 
870 
750 

48 

3 
67 
49 
30 

2 

2 

1  2  3 

2 

C 

FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  <> 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 

2953 
2961 
3028 
3036 

3046 

MADISON 
CRITTENDEN 
FRANKLIN 
SIMPSON 

PIKE 

37  53 

37  28 

38  13 

36  43 

37  34 

84  15 
88  06 
84  52 
66  34 
82  08 

593 
3  56 
504 
691 

727 

7 
70 

40 
26 
72 

3 

2 
1  2  3  C 
1  2  3 

2   C 

2 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

30S2 
3194 
3203 
3241 
3246 

MENIFEE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 

BARREN 

37  57 

38  12 
38  25 
37  00 

37  00 

83  39 

84  33 

84  53 

85  55 
85  55 

930 
880 
490 
780 

20 

1 

4 
12 
45 
25 

1 

APR. 

2 
2 

2   C 
2 
1  2  3 

GLENOALE 
GOLDEN  POND  6  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GREENSBURG 

3252 
3295 
33  58 
3391 

3430 

HARDIN 
TRIGG 
BOONE 
CARTER 
GREEN 

37  36 

36  54 

38  59 
38  19 

37  15 

85  55 
88  00 

84  49 
82  57 

85  30 

700 

506 
589 
630 

1 
61 

3 
1 
29 
22 
67 

APR. 

2 
1  2  3 

2 
12  3 
1  2  3 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 

3435 
3443 
3451 
3539 
3652 

GREEN 

GREENUP 
MUHLENBERG 

CHRISTIAN 
OHIO 

37  15 

38  37 
37  12 
37  03 
37  32 

85  30 
82  51 
87  12 
87  20 

86  54 

600 
540 
519 
740 

38 

4 
35 
38 

16 

2 

2 

1  2  3 

C 
2 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HENDERSON  ^  5W 

HERNOON 

3  709 
3714 
3741 
3762 
3798 

PERRY 
PERRY 
LEE 
HEfCERSON 

CHRISTIAN 

37  15 
37  15 
37  33 

37  47 
36  44 

83  12 
B3  11 
63  46 
87  37 
87  34 

669 
840 
663 
382 

21 
32 

4 
39 
40 

C 
2 
1  2  3  C 
1  2  3 

C 

HICKMAN  1  E 

HlCKSVlLLf 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3816 
3821 
3837 
3899 
3929 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

36  34 

36  48 

37  49 
37  20 
37  32 

89  10 
88  30 

84  43 
82  59 

85  44 

440 
1080 

- 

4 
7 
52 

6 

12  3 

2 

2 

12  3 

C 

tHOPKlNSVlLLE 
HYDEN 
INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 

3994 
4093 

4134 
4165 
4196 

CHRISTIAN 
LESLIE 

MWTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

36  51 

37  10 
37  52 
37  53 
37  33 

87  30 
83  22 

82  32 
86  17 

83  23 

540 
850 
638 
646 
698 

58 

3 
57 

58 
14 
3 
57 
36 

1  2  3 

2 
I  2  3 
1  2  3 

2 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

4 

37  10 

82  56 

1150 

14 

2 

Station 

County 

ID 

tx 

K 

1 

■S3 

2 

1 

g 

1 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closed 

Refer 

f2 

■i 

> 
u 

3-g 
II 

II 

to 
tables 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 
tLANCASTER 
LAURA 
LEITCHFIELO 

4369 

4414 
4620 
4642 
4703 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 

GARRARD 

MARTIN 

GRAYSON 

37  58 
37  01 
37  37 
37  45 
37  29 

84  38 

88  16 
84  35 
82  26 
86  18 

950 
362 

1032 

636 

59 

13 

16 
29 
14 
59 

2 

2 

2 

2 

1  2  3 

LEXINGTON  HB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

4746 
4755 
4625 
4857 
4882 

FAYETTE 

CASEY 

JESSAMINE 

HENRY 

CURK 

36  02 

37  21 

37  45 

38  26 
37  51 

84  36 
84  55 
84  35 

84  5B 
84  02 

979 

360 
485 

74 

75 
13 
44 
44 

1  2  3  C 
2   C 
2   C 
2 

C 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FIELD 

LOUISVILLE  WB  AP 

4893 
4943 
4946 
4951 
4954 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

37  06 

38  07 
38  07 
38  13 
38  11 

64  08 
82  37 
82  37 
85  40 
85  44 

584 

600 
558 

474 

20 

3 
20 

c 
c 

2 

C 
1  2  3  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 
LUCAS 
MADISONVILLE  1  SE 

4955 
4956 
4967 
5002 
5067 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

38  17 
38  15 
36  58 

36  53 

37  19 

85  48 

85  46 
88  50 

86  02 

87  29 

403 
457 
370 

43  5 

80 
26 

7 

61 
28 

2 
1  2  3  C 
1  2  3 

C 
1  2  3  C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 

5097 
5111 
5230 
5232 
5243 

EDMONDSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

37  11 

37  06 
36  44 
36  42 

38  38 

66  06 
83  43 
68  39 
88  38 
83  42 

800 
850 
364 
364 
524 

19 

3 

40 
58 

19 

3 
11 
41 
57 

1  2  3 

1  2  3 

2 
1  2  3 
1  2  3  C 

tMC  KEE 
MC  K1NNEYSBUR6 
MIDOLESBOHO 
MIDDLESBORO  RR  STATION 
MIDWAY 

5291 
5301 
5389 
5394 
5407 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

37  26 

38  36 
36  37 
36  37 
38  09 

84  00 
84  16 
63  43 
63  43 

84  41 

1000 

1130 
1130 

57 

3 
62 
12 

2 

C 
1  2  3 

C 
2 

MILLERSBURG 

MILLERSTOWN 

MONT  I CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

5430 
5438 
5524 
5555 
5640 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

38  18 

37  27 
36  50 

38  11 
38  04 

84  09 
86  03 
84  51 
83  26 
83  56 

580 
910 
770 
930 

61 

13 

17 

64 

C 
2 
2 

C 
12  3 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

5684 
5694 
6012 
6020 
6033 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

37  16 

36  36 

38  IB 

37  14 

38  58 

85  53 

68  20 

83  11 
87  47 

84  IB 

600 
600 
752 
380 
497 

28 

26 

26 

12 
32 

2   C 
12  3 

C 
2 

2 

TOWENSBORO  2  W 
0WEN5B0R0  DAM  46 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 

tPADUCAH  ARMORY 

6091 
6096 
6110 
6115 
6117 

DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

37  46 
37  47 
37  04 
37  06 
37  05 

87  09 

87  06 

88  46 
68  37 
86  35 

420 
404 
398 
340 
344 

58 

57 
25 

5 

1  2  3 

2   C 
1  2  3 
1  2  3 

C 

PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

6136 
63  53 
6384 
6575 
6679 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

37  49 
37  29 

36  45 

37  06 
37  40 

82  48 

82  31 

83  42 
87  53 

83  57 

620 
686 
999 
529 
631 

18 
51 

21 
49 
13 
55 

37 

2 
1  2  3  C 

2 
1  2  3 

2 

RICHMOND  E  STATE  COLLEGE 

RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTATION 
tSAOlEVlLLE  2  W 

6805 
7039 
7049 
7054 
7074 

MADISON 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

37  44 

37  32 
36  51 
36  50 

38  25 

84  18 
87  16 
86  53 
86  54 
64  35 

1085 
384 
590 
576 

62 

42 

66 
36 

45 

7 

1  2  3 
2   C 

1  2  3 

2 

C 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACADEMY 
ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2 

7091 
7096 
7121 
7129 
7134 

HARDIN 
MARION 
MERCER 
MAGOFFIN 
MAGOFF IN 

37  42 
37  35 
37  56 
37  45 
37  45 

85  59 
85  21 
84  49 
83  05 
83  04 

777 
730 
520 

900 

57 

57 
41 
2 

1  2  3 

C 
2 

C 
2 

SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHEROSVILLE 

7215 
7234 
7311 
7324 
7334 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 

36  45 

37  36 

37  09 

38  13 
38  00 

86  12 
67  32 
88  47 
85  16 
85  44 

770 
360 
355 

82  5 

7 

63 

2 

7 
13 

2 
65 

12  3 

2 

2   C 
1  2  3 

2 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 

7473 
7508 

7S10 
7604 

7677 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

38  20 
37  06 
3  7  07 
37  41 
36  43 

85  16 
84  37 

84  37 

85  14 
84  29 

862 
1050 
1050 

738 

4 

4 
12 
13 

C 
C 
1  2  3 

2 

2   C 

SUMMER  SHADE 

SUWCR  SHADE  SUBSTATION 

TATHAM  SPRINGS 

TAYLORSVILLE 

TCWPKINSVILLE 

7800 
7805 
7924 
7948 
8060 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

36  53 

36  53 

37  52 

38  02 
36  42 

85  43 
85  40 
85  09 
85  21 
85  41 

489 
899 

5 
6 

1  2  3 
2 

C 
2 

C 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8065 
8144 
8179 
8197 
8246 

MONROE 
TRIGG 
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KENTUCKY  -  JANUARY  1954 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 

WEATHER  SUMMARY 


Temperature  conditions  during  the  month 
were  quite  variable,  but,  with  the  ex- 
ception of  one  period,  they  were  not  too 
severe  for  mid-winter.   The  average  tem- 
perature for  the  state  as  a  whole  was 
above  normal.   Extremes  of  temperature 
both  high  and  low  were  well  within  pre- 
vious records.   The  percentage  of  possi- 
ble sunshine  and  the  average  amount  of 
cloudiness  were  about  normal  during 
January.   Precipitation  was  frequent 
and  occasionally  moderate  to  heavy  with 
the  state  average  about  3/4  inch  above 
the  mean.   Thus  the  opening  of  the  year 
1954  brought  above  normal  precipitation 
for  the  first  time  since  May,  1953. 
Snowfall  was  above  the  average  with  the 
heaviest  falls  occurring  during  the 
period  of  the  10th  and  11th.   There  were 
no  winter  storms.   With  weather  condi- 
tions being  seasonal,  farm  activities 
were  routine  and  consisted  of  stripping 
and  marketing  tobacco  and  stock  care. 

The  month  opened  rather  warm  with  tem- 
peratures averaging  much  above  normal 
for  the  first  two  days.   Following  this 
short  period  and  for  the  next  nine 
days,  the  weather  was  changeable  with 
considerable  temperature  fluctuations, 
but  with  the  average  over  the  period 
above  normal.   On  the  10th  a  cold  Arc- 
tic air  mass  overspread  the  state  and 
brought  the  lowest  readings  to  most  of 
the  state  since  the  extremely  low  tem- 
peratures of  February,  1951.   On  the 
morning  of  the  13th,  many  below  zero 
readings  were  recorded.   This  cold 
spell  lasted  for  about  a  week  and  was 
the  only  severe  cold  weather  of  the 
month.   A  rapid  change  to  much  warmer 
took  place  on  the  19th  and  for  the  next 
three  days  temperatures  were  again  above 
normal.   It  was  during  this  period  that 
most  locations  recorded  their  highest 
temperature  for  the  month.   The  balance 
of  the  month  again  saw  considerable 
temperature  fluctuation  with  the  overall 
average  for  the  period  above  normal.  The 
mean  temperature  for  the  state  was  36.7° 
which  is  0.6°  above  normal.   The  monthly 
mean  temperature  ranged  from  39.5°  at 
Pikeville  to  31.6°  at  Williamstown.   The 
highest  temperature  for  the  month  was 
70°  at  Benham  on  the  20th  and  Pikeville 
on  the  20th  and  26th;  the  lowest  was  14° 
below  zero  at  Farmers  on  the  13th. 

Precipitation  of  varying  intensities  oc- 
curring on  25  days  at  one  location  or 


another  was  rather  frequent  but  since 
individual  amounts  were  quite  variable, 
the  state  total  was  only  slightly  under 
3/4  inch  above  normal.   The  pattern  of 
precipitation  generally  followed  a  pro- 
gression from  north  to  south  with  the 
smallest  amounts  in  the  extreme  north 
and  the  largest  falls  in  the  south- 
eastern counties.   Snowfall  was  above 
normal  with  the  larger  amounts  reported 
from  the  central  and  eastern  divisions. 
The  snowfall  of  the  period  10th  and 
11th  remained  on  the  ground,  as  a  re- 
sult of  the  cold  weather,  for  a  period 
of  approximately  a  week.   During  the 
first  decade  precipitation  was  generally 
light  in  the  northern  sections  and  heav- 
ier in  the  eastern  with  the  averages 
ranging  from  1/4  inch  or  less  in  the 
north  to  near  2  inches  in  the  southeast. 
From  the  11th  on,  precipitation  was  al- 
most a  daily  occurrence.   The  heaviest 
general  precipitation  since  mid-July 
was  recorded  during  the  week  ending  on 
the  17th;  amounts  totalled  from  1-1/2 
to  2-1/2  inches  in  all  sections  except 
the  extreme  north  where  amounts  were 
near  1  inch.   From  the  18th  to  the 
25th,  totals  were  in  excess  of  1  inch 
all  sections.   The  balance  of  the  month 
saw  rainfall  totals  averaging  from  1/2 
to  1  inch  except  in  the  southeast  where 
about  1/4  inch  was  recorded.   The  av- 
erage precipitation  for  the  state  was 
5.32  inches  which  is  0.73  inch  above 
normal.   The  total  amounts  recorded  at 
the  various  locations  ranged  from  9.74 
inches  at  Albany  to  2.12  inches  at 
Greenup  Dam  30.   The  heaviest  rainfall 
reported  in  any  one  day  was  2.88  inches 
at  Munfordville  on  the  21st.   The  monthly 
average  of  snowfall  was  4.9  inches  which 
is  0.9  inch  above  normal.   The  greatest 
amount  of  snowfall  was  11.0  inches  at 
Willow  Lock  13.   The  greatest  depth  on 
the  ground  was  11  inches  at  Willow  Lock 
13  on  the  11th. 

Farm  activities  during  the  month  consisted 
of  the  usual  winter  routine.   The  major 
activity  was  the  stripping  and  marketing 
of  tobacco  which  by  the  end  of  the  month 
was  almost  completed.   The  precipitation 
during  the  month  was  apparently  suffi- 
cient for  replenishing  the  soil  moisture. 
Farm  ponds  were  mostly  full  and  water  haul- 
ing ceased  in  most  areas.   Stock  feeding 
continued  heavy  and  grains  and  grasses  were 
in  poor  condition.  -  W.S. 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 
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1.28 

.86 

20 
20 
21 
21 
21 

5.6 

3.0 
6.0 
9.2 

5 

2 
5 
5 

8 
15 

11 
11 

5 
7 
7 
8 

3 

1 
6 
4 
4 

0 
0 

1 
1 

0 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

1 RVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

47.9 
44,9 
46.7 
46.1 
43.7 

29,1 
24.5 
27.9 
28.4 
26.9 

38,5 
34,7 
37.3 
37.3 
35.3 

-   ,9 
1.8 
1,7 
2,8 

62 
62 
63 
61 
58 

20 
9  + 
8 
8 
8  + 

-  2 

-  5 

-  3 
3 

-  3 

13 
13 
13 
13 
12 

813 

849 
852 
913 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 

4 

7 

21 
24 
20 
22 
24 

\ 

1 
0 

2 

8,14 
7,09 
5.07 
5.67 
4.16 

2.16 

,85 

,78 

-   .34 

2.20 
2.20 
1.56 
1.79 
1.33 

20 
21 
20 
21 
20 

4,4 
6.5 
4.5 

3.0 
4.8 

4 
6 
4 
3 

4 

10 

11 

10 
10  + 

11 

10 
7 
6 

7 
6 

5 
5 
6 
6 

4 

2 
3 

1 
2 

1 

LOUISVILLE  WB  AP           R 
LOUISVILLE  we  CITY         R 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SCOTTSVILLE                     ; 

44.5 
43.6 
47.7 
43.0 
48.8 

27.4 
28.4 
27.7 
23.4 
29.9 

36.0 
36.0 
37.7 
33.2 
39.4 

1.1 
.4 

4.6 
.7 

60 
51 
61 
60 
52 

20 
8 

8  + 
9+ 

19+ 

2 
6 

-  5 
2 
2 

12  + 
12 
13 
13 

13 

894 
890 
839 

788 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

2 

23 
22 

21 
27 
18 

0 
0 

1 

0 
0 

4.21 
4.15 
7.50 
4.77 
7,30 

.11 

.08 

1.70 

.03 

1.51 
1.78 
2.12 
1.30 
1.94 

20 
20 
20 
20 
20 

5.3 
4.4 
5.0 
5.7 
2.0 

3 
3 
5 

2 

10 

10 
10 

10+ 

5 

5 

7 
10 

4 
3 

6 

5 

1 
1 

2 

3 

SHELBYVILLE  2  W                 1 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 

45,4 
47, 4M 
47,8 
40,4 
47,6 

27.1 
27. IM 
26.3 
22.8 
26.5 

36.3 

37. 3M 
37.1 
31,6 
37.1 

2.6 

-  1.5 

59 
63 
62 
59 
64 

20 
19 

8+ 
21 
21 

-  4 

-  7 

-  4 
0 

3 

13 
13 
13 
13 
13 

884 
853 
861 

0 
0 
0 
0 
0 

; 

3 
9 
2 

24 
23 
25 
25 

24 

: 

1 
1 

0 

3.84 

8.01 
3.20 
8.11 

-  ,64 

-  ,68 

1.03 
1.72 
2.19 

2.10 

21 
20 
20 

21 

4,6 
2.8 
5.4 
4.5 
3.1 

5 
3 
3 
2 
3 

10 
10 
10 
10+ 

11 

7 
9 
9 

8 

4 
4 
6 

6 

1 
2 
3 

4 

DIVISION 

36,2 

5.19 

4.6 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARROURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

47,9 
50,7 
46.9 
50.1 
47.4 

29.2 
27.1 
26.2 
27,2 
27,9 

38,6 
38,9 
36,6 
38,7 
37.7 

2.8 
1.0 

65 
55 
61 
70 
64 

19 
20 
21  + 
20 
19+ 

-  1 

-  2 
4 

-  3 

-  5 

13 
13 
13  + 
13 
13 

813 
802 

841 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

2 
4 
3 
3 

21 
20 
23 
24 
23 

2.22 
6.38 
7.11 
7.82 
5.62 

-  1,77 
,92 

.45 
1.54 
2.87 
1.66 
1.30 

12 
21 
16 
15 
20 

6.9 

1.0 
10,5 
10.2 

5 

2 

3 
9 

11 

12 
12  + 
9+ 

6 

6 

9 

10 

12 

0 
4 
5 
5 

4 

0 
4 
2 
4 
2 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2  SW 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

47.9 
45. 7M 
48.1 
48. 8M 
47.5 

25,1 
24, 6M 
25,5 
26, 2M 
26,4 

36.5 
35. 2M 
36.8 
37. 5M 
37,0 

2.4 

64 
60 
59 
66 
65 

20 

20 

20+ 

19 

19 

-  6 

-  7 

-  9 
-14 
-10 

13 
13 
14 
13 
13 

875 
919 

84  5 
863 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
5 
2 
3 

24 

24 
24 
23 

1 

8.16 
2.32 
4.47 
3.76 
2.86 

-   .55 

1.75 

.90 

1.00 

.57 

20 

15 
21 
21 

2.3 
4.0 
7.6 
9.2 
10.0 

2 
2 

5 
7 
7 

11  + 
11+ 
11 
11  + 
11 

9 

7 
5 

7 

6 

5 
4 
2 

3 

0 

1 
0 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

48.3 
46.4 
49.5 
49,8 
43,6 

25,5 
21,7 
26. IM 
25.6 
24.7 

36.9 
34.1 
37. 8M 
37.7 
34.2 

1.2 
.8 

66 
58 
67 
65 
62 

20 

IT 

-11 

-  9 
-10 

-  7 

-  2 

12 
13 
13 

13 
13 

850 

841 
839 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 

2 
6 

22 
26 
22 
24 
25 

6.59 
5.03 
4.13 
7.26 
3.01 

1.08 
-   .95 

1.41 
1.30 

1.32 
.66 

21 
22 

21 
20 

7.8 
4.3 
7.6 
3.0 
3.5 

7 
4 
7 
3 
3 

11 
10 
11  + 
11 
11 

7 
7 

9 
6 

5 
5 

6 
3 

2 

3 
0 

4 
0 

MIDOLESBORO 

MOUNT  STERLING 

PIKEVILLE 

RICHMOND  E  STATE  COL 

VANCEBURG  DAM  32 

49.0 
45.9 
50.2 
43.8 
46.4 

28,8 
27.3 
28.8 
25.8 
26.3 

38.9 
36.6 
39.5 
34.8 
36.4 

,8 
3.2 
2.6 

-  1,1 

62 
64 
70 
62 
52 

27 

19 

20+ 

20+ 

20 

4 

-  2 
2 

-  5 

-  2 

13 
13 
13 
13 
13 

801 
864 
780 

881 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

5 
3 
6 

3 

19 
23 
21 
24 
26 

8.79 
6.34 
4.74 
6.25 
3.06 

4.35 

.92 

1.11 

.94 

-   .83 

2.15 
1.27 

.95 
1.30 

.60 

15 
20 
10 
21 
15 

T 
8.7 
5.0 
9.0 
4.0 

T 
8 
5 
9 
3 

11+ 

10 

12 

11 

11 

8 
9 
8 

7 
7 

6 

5 
4 
6 
4 

4 
4 
0 
2 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

45. 7M 
49.8 

22. 7M 
27.8 

34.  2M 
38.8 

,4 

65 
55 

20+ 
19 

0 
3 

14 
13 

806 

0 
0 

4 

3 

20 

1 
0 

4.02 
9.05 

4.75 

.93 

2.00 

21 
15 

3.0 

8 
10 

4 
8 

0 
5 

DIVISION 

37.0 

5.32 

5.1 

STATE 

36.7 

,6 

6.32 

.73 

4.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
_  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

JANUARY 

1»54 

Station 

"a 

Day  of  month 

1  1  2    3 

4    5 

6 

7   8    9 

10  1 

U 

12 

13   14   15 

16   17   18 

19   20   21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28   29   30 

31 

ADDISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANV 

ALLEN 

ANCHORAGE 

4.43 

7,45 
9.74 
4.79 
4,31 

T 
.07 

.05 
.10 
.04 
.04 
.06 

.06 

T 

T 

.45 
1,30 
1,40 
,68 
,50 

.15 

,70 
,70 

.04  1.00 
•15  1^35 
.06  U90 
•  81 
•72   ^58 

.50 
1.10 
U30   ^03 

•  89 

•  04 

.02   .15  1.28 
2.30 
2.51 

.03  1.49   .03 

.02 
.45 
1,09 
,55 

,02 

.15 
.35 
.89 

T 

.10 

T 

.06 
.41 

.82 
.34 
.36 
.11 
.36 

T 

.06 

T 

ASHCAMP 

ASHLAND  0AM  29 

BARBOURvrLLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCM 

BAXTER 

6,51 
2,22 
6,38 
3,97 
7.11 

.02 
.08 

T 

T 

.06 
.06 
.10 

T 
.09 

.05 

T 

•  86 
,12 

,58 
,76 

,71 
.46 
.25 

.57 

.33 

T 

.02 

•  98 

•  40 
1.47 

.61   .63 
.39 

U29   T 

•  42 
U40 

•  42 
2^87   ,02 

.60 
T     .40 

1.64 
.86   .55 

1.08 

1,40 
,05 

1,10 
,04 
,65 

.23 
.02 

.20 

.17 

.11 
.24 
.38 

.45 

T     T     T 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

8EREA  WATER  WORKS 

BOMLING  GREEN 

5.66 
7,82 
5,62 
5,63 
6,86 

.02 

.11 

.07 

T 
T 

T 
.05 

.33 

,70 
,40 
1.20 
1,08 
1,35 

1.21 
.15 
.69 
,12 

.04 

•76   ^93 
•  06  U34 
•58   .86 
T     .93 
1.32 

•  04 

U65  ,16      ^02 

•  29   T 

•  77   T     T 

•  95 

1.93   .04 

.03        .94 

1.30   .18 

1.45 

1.95 

.21 
1,04 
.12 
.32 
.32 

.26 
.13 
.02 

.02 

.84 
.25 

.19 
.43 
.21 
.37 
.76 

.02 
.08   T     T 

T 

T 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

6.60 
6.63 
2.52 
6.65 
6.42 

,06 
,04 

,04 

,05 
,02 
T     ,08 

,19 

.01 

*83 

1,18 
,52 
,02 
,89 

,78 

,19 

T 

,70 

.05 

•06  1.18 
T     .78  1.52 

.06   .30 
1.37 
1.15 

1^11 

•  01 

•  43       T 

•  72 
U62 

U72 

W66   ^19 

T     ^54   ^54 

2.41 

.76 

,25 
,09 

.20 
.89 

.17 
.32 

T 

T 
.01 

.89 

T 

.80 
.08 
.49 
.70 
.15 

T 
T 
T 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMP8ELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

7.98 
6.90 
6.62 
2.67 
4,22 

T 

,04 
,07 

T 

T     ,03 

,03 
,10 

,07 

T 
T 

T 

*29 
.07 

1,41 
1,16 
1,15 
,20 
,56 

,44 
,04 

•04  1^51 
•25   .96 
.54  1.18 
.17   .28 
.76   .41 

1^17   T 

•  89 

•  29 

•  40 
.40 

2.08 

.97  1.49 

1.39   .74 

.75   .25 

.03   .95   .38 

.85 
.39 
.21 

.07 

.10 

T 

.04 

T 
T 

T 

.38 

.33 

.35 

.75 
.33 
.45 
.19 

T 

.01 

T 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 
COLUMR 1 A 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

4,20 
7,00 
8,16 
2,54 
8,10 

,02 
,02   T 

T 

,06 
.05 
,09 
.02 

.01 

T 

.48 

T 

.82 
1.49 
1.64 

.01 
1.80 

,17 

,19 

T 

T 

.35 

T 
T 

.05        .79 
T    1.27 
•98  1.63 
.41   ^36 
.36  2.00 

•  61 

•  99 

•  19 

T     T 

1.03 

2.30 

T    1.75   .55 

.02   .95   .19 

1.00  1.05 

T 

.10 

.66 

1.33 

.12 

T 

.05 

T 

T 
T 

,03 
,41 

.66 

.48 
.19 

.07 
.19 

T 
T     .01 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  ?  SW 
DANVILLE 
DELPHIA  1  E 
DEMA 

3,13 
2.32 
5.35 
6.50 
5,00 

,04 
.05 

,05 
,02 

.05 
.02 

T           T 

.36 

.93 
1.23 
1.10 

T 

.18 

.50 

,31 

,46 

T 

.10 
.08 

.06   .47 
.63   .41 
T     .99 
.21  1.35 
1.19 

•  60 

.71   T 
.85   .15 
.69 

.40   .59 
»    1.10 
1.52 
T     .35 
.22   .36 

.07 

.18 
1.50 
.76 

T 

.44 

.50 
.35 
.14 

OeWEY  DAM 

OIX  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

OUNNV • LLE 

4,47 
3,66 
5.55 
6.35 
7,29 

,03 

T 

,08 

,12 

.02 

T 

T 

.59 
.63 
•  62 
1.26 
1.60 

,74 
,18 

T 
,20 

.05 

T     .71 
T     .10 
.14   .85 
.10   .76 
.30  1.00 

.90   T 

.66 

.85 

.62 

.91 

T    1.28 

.53  1.30 

.07  2.60 

2.23 

.89 
.10 
.10 
.38 

T 
.03 

.04 

.10 
.63 
.97 
.53 

1.05 

.03 

EDDWILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 

5.60 
7.38 
5.16 
3.20 
3.76 

.05 
.02 

T     ,09 
,02 

.04 
.01 

,02        T 

T 

,98 
1,25 
,60 
,28 
,63 

.32 
,58 
,06 
,32 

•  10 

.24   .86 
•  05  U49 
T     ^77 
•08   ^42 
•07   ^58 

.64 
.95 
1.30   .05 
.48   T     T 
.69 

T     .95  1.30 

2.15 

.48 

•03   .46   .64 

T    1.00 

.20 
.32 

.87 
.04 
.06 

.34 

.10 

.05 
.02 

T 

.38 
.65 
.12 
.52 
•  38 

FLEMINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  A 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

4,01 

VM 

3,38 
7,66 

T 
T 

.02 

,24 

,07 

,13 

.04 

T 

.05        .02 

T 

,26 
,57 
,62 
,26 

1,43 

.14 
,39 

,12 

•  33 

•11   ^56 
•11   ^77 
•12  1^00 
.02   .69 
T    1.25 

.52   T 
.73   T 
.57 
.54 

1.10 

.84   .64 

T    1.00 

T     .60   .45 

.10   .86 

2.22 

.05 

T 

.01 

.05 

.48 

T 

.10 

.02 

.54 
.64 
.65 
.59 
•  85 

T 

T     T 

FREEBURN 

FHENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

2,44 
5,05 
3.55 
3,46 
7.93 

.02 

.03 
.03 

,01 
,08 
,13 
.05 

T 

.05 

.35 
1.02 
.30 
.28 
1.25 

,22 
,33 

.37 

* 
•06   .70 
•06   ^64 
•10   ^55 
.02  1.44 

1.35 

.7?   .01   •Ol 
•  52 
.47 
1.25 

1.32 
T     •    1.54 
.02   .22  1.12 

2.24 

.17 

.01 
.41 

.02 

.20 

T 

•  32 

•  68 
.36 
.55 
.85 

T     T 

GLASGOW  WKAY 

GLENOALE 

GOLDEN  POND  6  N 

GRANT  0AM  38 

GRAYSON 

8.14 
5.42 

6,54 
2.56 
2.86 

.05 

T 
,01 

.05 
.04 

.10 
,08 

T 

.25 

T 

.81 
.82 
.61 

T 
.46 

T 
•  31 

T 
T 

.77  1.80 
.06  1.05 
.80  1.06 
T     ,06   ,30 
.06   .42 

•  24 
.71 
.08 
.38 
.57   T 

2.20   .15 

.11  1.70 

2^26   ^15 

.02   .33   .93 

T     .57 

.45 
.17 

.20 

.10 

.02 

T 

T 

.03 

.02 

.69 
.05 
.74 

T 

.49 
.69 
.34 
.42 
.26 

.02 

T 

GREENSBURG 

GREENSflURG  HI  WAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2    W 
HARTFORD  6  NW 

7,09 
4,44 
2,12 
5.64 
5,41 

,04 

T 
T 

,08 

T 

,06 

,05 

T 

T 

.15 

1,23 
2,36 
,05 
,56 
,71 

•  36 

•  41 

•  03 

T    1,17 
,34 
T     ,39 
,55   ,92 
,21   ,85 

.85 

.30 

.44   T     T 

.06 

.74 

2.20 

.35 

.09   .39 

2.30   .06 

.62  1.37 

.37 
.19 
.03 
.20 

T 

T 

T 
.03 

T 
.04 

.65 

T 

.79 
.90 
.24 
.19 
.74 

T     T     T 
.04 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
MCNDERSON  «  Sw 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

6,33 
5.59 
5.22 
6.19 
5.48 

.04 
.02 

r 

T 
T 

.01 

T 

T 

,85 
1,00 

,88 
1,01 
1,08 

•  85 

•  57 

T 

T    1,17 
T     ,98 
1.05   ,67 
,48  1,00 
,47   .80 

1.37 
.91   T 
.03 
.58 

.71 

.97 

T    1,41 

T    1,40   ,02 

1,82   ,50 

1,62   ,26 

.70 
.45 
.01 
.25 

.12 

.01 

,09 

,10 

.01 
.03 

T 
.53 

.16 

.25 

.15 
.49 
.36 
.52 

.03 

T 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

4.30 
6,03 
6.07 
5.14 
4.13 

,03 

T 

T 

,14 
,04 

,07 

T 

.05 

,51 
.87 
1.30 
1.40 
.83 

•  18 

•  60 
T 

•  50 

•  30 

.11 
.03 

.02   .94 
.09       1,00 
,10   ,95 
•    1.37 
.32   .56 

.66 
1.04 

.59 

,03  1.22 

.70 

1.30  1.28 

1.05   .82 

.43   • 

.19 
1.30 
.40 

.85 

T 
.07 

,07 

.02 

.48 

.38 
.21 

.17 

.08 

.02 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 

5.07 
5.46 
6.44 
3.90 
5.45 

T 

,07 

T     ,08 

,06 

T 

.02 
.03 

T 

,76 
1.10 
.83 
.05 
.96 

•  18 
.90 

.03 

.10 

.84   .60 

T     .03  1.12 

1.52 

.93 

.14   .96 

.08 
1.00   T 
1.00 
1.00 

.68 

T    1.66   * 

T    1.15 

.85 

T    1.35 

T    1.00   .92 

.07 
.69 
1.01 

.30 

T 

T 
T 

.03 

.04 
.08 

.73 

.24 

:?? 

.53 

.41 

T 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

LIBERTY 

5.57 
5.48 
5.67 
4.16 
8,02 

,08 

T 
T 

,03 
,08   T 

,03 

T 

.20 

.15 

.83 
.78 
.44 
1.25 

1.34 
.69 

T 
.50 

•  40 

•  64 

1.01 

.80 

.02  1.05 

.73   .79 

.05  1,27 

.68 
.83 
.75 

.04   T 
.88 

1.77 

.48 

.55  1.79 

T    1.33   .07 

2.10 

.72 
.10 

.25 

.14 
.24 

.05 

,02 

T 

.15 

.01 

T 
.50 

.63 
.21 
.56 
.03 
.85 

.01 

T 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WR  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4,94 
3,49 
3,83 
4.21 
4.30 

.05 
.02 
.01 
,04 

,05 

,07 
.16 
T 
,07   T 

,07 

.04 

T 

T          T 

T 

T 
T 

.84 
,23 
,64 
,49 
,45 

.40 

•  04 

•  65 

T 

T 

T     ,86 
,03   ,58 
,04   .05   .56 
.79   .52 
.10   .64 

.66 
.54 
.64 

T     T 
.40 

T    1.27 

T     .41   .84 

.66 

.07  1,51   ,03 

.04   .58  1.15 

.14 
.01 
.44 

.05 

T 

.01 

.03 

T 
.04 

.68 

.65 

.60 
.10 

T 
.73 

T 
T 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 
LOVELACEVlLLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MdMMOTM  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 

4.15 
4,93 
5,03 
7.50 
7.25 

,06 

,06 

.07 

.13 

.13 

T 

.07 
.27 

,30 
,85 
,79 
1,37 
1,17 

T 
•  86 

.78   .43 
.74   .90 
.18   .65 
.70   • 
1.21 

T 

.78 
1.22 
1.31 

.07  1.78   T 
1.55 

.90   ,70 

2.12   .48 

1.32 

.02 
.12 
•  08 
.25 
.73 

.07 
.14 

.03 
.02 

T 

.06 

.17 

.61 
.38 

.38 

.24 

.62 
.50 
.38 

.09 
.02 

MAYFIELO  SUBSTA 
MAVFIELO  2  S 
MAVSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 
MIODLESBORO 

5.84 
6.03 
3.01 
7.07 
8*79 

,04 

T 

,09 

,06 
,06 
,04 

.06 

.23 

T 

,78 
.76 
.08 
1,16 
.34 

•  10 
U07 

•  65 

T 
T 
,T 

,15   ,96 

.67  1.14 

T     .04   .53 

T    1,08 

1.50 

•  82 

•  06 

•  52   T 
1^02   T 
2.15   T 

1.43   .63 

2.22   .08 

.66   .45 

1.67 

2.06 

.30 
.25 
.03 
.66 
1.00 

T 
,16 

.22 

.03 

T 

.28 

T 

.55 

.31 
.44 
.35 
•  80 

T 

T 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 

3,72 
5.94 
8.13 
5.34 
7.90 

,03 

T 

.05 

.09 
.10 
,03 
,15 
.09 

T 
T 

.01        T 

.22 

T 

.41 

.52 

2.22 

1,00 
1.24 

.02 

•  04 

T 

•  24 

.03   .67 
.17  1.35 
1,91 
.50  1.00 
T    1.30 

.55 
.61 
•  60 

T 
.83 

T     .44  1.05 
2.14 

1.27   .10 
2.88 

.02 
.20 

.06 

T 

.02 

.03 

.40 

.90 

3.37 

1.00 

1.07 

T 

T 

.10 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONT*  DAM  35 

OWENSeORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 

5.93 

4.58 
2.46 
4.69 
5.32 

.06 

.09 
.03 
.05 

.02 

T 

.21 

T 
T 

1.22 

.05 
.03 
.34 
.84 

•  02 

T 

.66  1.51 
.25   .83 

.04   .27 
.60   .69 
•  03  U04 

.03 
.65 

.45   T 
.64 
.66 

1.55   .22 

1.01   .52 

T     .25   .63 

.03   .81   ,60 

.01   .45  1.10 

T 

.40 
T 

•  02 
.04 

T 

• 

.14 

.01 

.11 

.10 

.31 
.21 

,01 
.06 

•  22 

•  52 
.58 
.72 
.95 

T     T 

.04 
.05 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

PINEVILLE 

3.94 
4,70 
4,04 
4,74 
7.53 

T 

.09 

.03 

T 

.02 

.03 

T 
T 

.41 

T 

08 

T 

,04 
1,05 
.54 
.96 
.72 

•  74 

•  23 
.60 

T 

.04 

.01 

.01   ^75   ^78 
•    1^03 

T     T     ^60 
•29   .87 

T         1.37 

T 

.63 

.84 

.75 

1.83   T 

.11   .85   .06 

T     .71   .42 

.45 

.14   .26 

1.52 

T 

.69 
.93 
.94 

7 
.09 

.09 
.13 

T 

.84. 
.01 

.72 
.18 
.07 
.39 

T 

T          .01 

T 

PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND  e  STATE  COL 
RUHSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 

6.70 
4,66 
5,25 

4.57 
7.37 

.03 
,04 

.09 

T 

.09 

T 

.67 
.83 

1.03 
.87 

1.41 

.60 
.50 

.08 

T 

.73   .95 
T     .86 
T     .82 

.10   .85] 
.11  1.16 

.85 
.68 
.72 
1.13 

2.45   .03 

1.20 

1.30 

T     .30   .78 

•    2.09 

.95 

.20 
.15 

.08 

.48 

.12 

.15 

.50 

.21 
.14 
.65 

.68 
.87 

.04 

Sm9  Bmtvfnem  Nolw  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

Day  of  month 

1    2  1  3 

4    5  1  6 

7  1  8  1  9 

10 

11  ]  12 

13  1  14   15 

16  1  17   18 

19 

20   21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE  SUOSTA 

6.96 

1.37 

.08 

T    1,21 

.68 

.20  1.85 

•  65 

•  04 

T 

.88 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

4.77 

.03 

.07 

.52 

1.01 

•  74 

1.30   ^30 

.12 

.03 

•  60 

.05 

SALVISA  LOCK  6 

4.97 

T 

.08 

T 

.87 

.18 

.01   .90 

.86 

T 

.08  1,35 

•  13 

T 

•  51 

T 

SALYERSVILLE  2 

4,77 

.04   .02 

.01 

.79 

.57 

.02   .74 

.89 

,46   ,28 

•  64 

•  05 

•  26 

SCOTTSVILLE 

7.30 

.03 

.30 

1.18 

.03 

.33  1.38 

.42 

1,94   .38 

.52 

.12 

•  47 

SERREE  WATER  WORKS 

- 

- 

- 

•  32 

•  70 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

5.11 

.05 

.77 

.30  1.04 

.53 

1^00   •SO 

•06   ^40 

•  66 

SHELBVVILLE  2  w 

3.84 

.05 

.05 

T 

.45 

.10   .65 

.52 

.01 

.16  1^03 

.02 

T 

•  60 

T     T 

SHEPHEROSVTLLE 

4.28 

.10 

.58 

T 

.90 

.52 

,03 

.45   .98 

.07 

.65 

SOMERSET  I  N 

- 

.04 

.02   .06 

.70 

.20 

.40 

.40  1.30 

.28 

1.72   .18 

.75 

- 

.02 

SPRINGFIELD 

4.89 

T 

T 

.80 

.15 

1.05 

,65 

.26  1.36 

.15 

•  47 

STEARNS  2  N 

9.13 

.10 

1.50 

1.80 

1,87 

2.01 

1.10 

•  35 

•  40 

SUMMER  SHADE 

8.01 

T 

T 

.69 

1.32 

.72  1.72 

,18 

2.19   .16 

•  48 

•  05 

.50 

T 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7.48 

.06 

1.41 

.26 

1.60 

1,12 

2.01 

.27 

•  25 

•  48 

•  02 

TAYLORSVILLE 

3.71 

.09 

T 

.37 

.02 

.07   .78 

,56   T 

,02 

.20  1.07 

•  01 

T 

T     T 

•  »2 

TOMPKINSVILLE  2 

7.31 

.03 

1.30 

.40 

1.53 

1.26 

1.70 

•  47 

.62 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6.64 

1.34 

.11  1.02 

.86 

•81  1.22 

•  40 

.04 

.84 

TYRONE  LOCK  5 

4.24 

.11 

.38 

T 

.09   .82 

.70 

.45  1.30 

•  02 

.37 

UNIONTOWN  DAM  t.9 

5.58 

.52 

.33  1.05 

.52 

•  01 

1.40   .74 

T 

.03   .02 

.93 

•  03 

VALLEY  VIEW  LOCK  g 

4.25 

.03 

,03   T 

T 

.60 

,20 

.01   .91 

,67        T 

T    I^15 

T 

.65 

VANBUREN 

4.40 

T 

.15 

T 

.54 

.78 

,72 

•  13  U49 

•  03 

.56 

VANCEBURG  DAM  32 

3.06 

T     .10 

T 

.02 

,37   .01 

.03   ,60 

.50   T     T 

•50   .53 

•  03 

•  36 

•  01 

WAYNES8URG  6  E 

6.68 

T 

1.35 

.75 

,04   ,88 

.90 

1.80 

.45 

.06 

.45 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

4,02 

.50 

,67 

,72   ,38 

.35 

.93 

.35 

.22 

WESTPORT 

3*29 

T 

T     T 

.20 

,44   ,35 

,40 

•  04 

•65   ^64 

T 

T     T 

.57 

T    T 

WILLIAMSBURG 

9.05 

.01 

.02 

.16 

1.40 

.10 

,55  2.O0 

1,01 

1^15   ^75 

1.35 

.55 

WILLIAMSTOWN 

3.20 

.15 

.23 

T 

.20   .41 

,27 

•  05 

•    U30 

T 

.59 

WILLOW  LOCK  13 

6.35 

.02 

.08 

1.22 

.70 

T    1.22 

,86 

T    1^50 

.37 

.10 

.28 

WOLF  CREEK  DAM 

8.11 

.02 

1.37 

.53 

.01  1.68 

1,15 

2.10 

.68 

•  15 

.42 

T 

WOODBURY  LOCK  4 

5.96 

.99 

.04 

.05   .85 

,69 

.37  2.19 

.28 

.46 

.04 

S—  R*f«reDC«  Notos  FoUowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JANUARY    1954 


Day  Of  Month 


ANCHORAGE 

ASHLAND    DAM    29 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN    S    J    PREP    SCH 

BAXTER 

BEAVER    DAM 

BENHAM 

6EREA    COLLEGE 

BOWLING    GREEN    CAA    AP 

CAMP8ELLSVILLE 

CARROLLTON    LOCK    1 

CLERMONT    1    SSE 

CORBIN   CAA    AIRPORT 

COVINGTON    W    B    AIRPORT 

CYNTHIANA    2    SW 

DANVILLE 

DEUEY    DAM 


FORDS    FERRY   DAM    50 

FRANKFORT    LOCK    I, 

GLASGOW    WKAY 

GOLDEN    PONO    8    N 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENVILLE    2    W 

HEIDELBERG    LOCK    14 

HENDERSON   4    SW 

HICKMAN    I    E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 


51   58 
26   18 


42   44 
34   30 


51   46 
15   29 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


56 
32 

58 
34 

58 
28 

49 
19 

48 
30 

52 

27 

59 
25 

59 
20 

55 
17 

58 
19 

54 
35 

57 
26 

52 
28 

51 
20 

46 
36 

56 
31 

58 
32 

50 
25 

50 
21 

44 
31 

54 
33 

58 

35 

55 
29 

48 
19 

47 
33 

52 
32 

56 
33 

63 
33 

48 
32 

42 
34 

56   68   65 


66   58   53 


50   45   39 
16   34   22 


54   45   36 


19   21   14   31   24 


52   58 
31   26 


52   59 
24   18 


52   57 

34   33 


57   69 
34   32 


45   54 
25   28 


39   52 
21   15 


48   58 
32   34 


68   60 
21   18 


55   57 
34   36 


54   66 
32   34 


51   66 
33   32 


65   58 
38   43 


31   30   30 


63   60 
23   30 


41   49 
19   19 


69   46 
20   29 


58   52 
18   33 


50   48 
20   30 


54   50 
20   26 


40   50   44 


48   46 
20   25 


48   45 
21   34 


48   46 
23   33 


41 


54   67  I  62 
22   39   27 


51   61  :  58 
19   40  I  31 


46   57   56 

21   21  I  40 


64   57 
29   35 


44   62 
20   21 


61   64 

28   41 


60   53 
26   34 


60   55 
20   41 


55   65 
28   27 


47   68 
19   33 


67   67 
20   39 


62   60 
30   40 


48   61   66 


62   63 
29   30 


62   68 
34   40 


58   65 
26   39 


42   58 

16   17 


57   69 
17   32 


63   55 
38   42 


58   53 
30   32 


36   30 
24   15 


36   32 
26   12 


30   26 
14    4 


43   27 
23   13 


41   33   27 


49   31   26 


33   30 
12    9 

35   27 


49   29   22 
26   21-5 

30   32   20 


38   33 
19    6 


31   35 
24   19 


60   29   27 


51   33   29 


41   32   28 


32   34 
21   12 


49   31   27 


33   30 
15   10 


54   30   34 


32   26 

12    6 


40   29   23 


29 

40 

32  I  20 


49   61   58   32 
30   32   31   24 


54 


58  35  36 
20  10  6 

59  35  29 

31  21  15 

54  31  35 

22  16  8 

48  36  29 

29  22  14 

43  35  27 

24  12  4 

43  32  27 

22  17  6 

32  31  20 

23  17-3 

31  32  20 

24  18  2 

32  19 

19  6 


U  15   16   17   18   19   20   21 


36   40 
19   33 


36   46 
14   34 


32   40 

4   31 


36   47 
20   33 


32   49 
-  1   32 


40   49 
20   39 


40   49 
26   38 


35   39 
20   34 


36   46 
13   33 


29   39 
-  1   29 


29   37 
-  9   23 


36   42 
10   33 


29   38 
0   28 


41   54 
20   39 


34   47 
22   33 


28 

-10 


27   43 
-  6   23 


37   40 
22   34 


36   47 
23   36 


36   38 
23   33 


35   42 
24   34 


35   67 

21   17 


33   54 
15   18 


37   30   20 


34   50 
14   18 


34   59 
20   16 


29   67 
18   19 


32   56 

17   18 


31   54 
14   16 


33   57 
18   18 


24   44 
13   15 


35   28 
18   17 


32   54 
12   17 


31   40 
13   15 


32   56 
18   22 


36   65 
21   10 


33   48 
14   18 


35   58 
22   13 


32   34 

13   18 


43   30 
24   14 


32   49 
14   19 


32   52 

15   20 


27   53 
16   18 


26   50 
16   19 


22   47 
14   19 


32   34 

14   18 


65   64 
36   53 


62   66   64 


60   62 
29   50 


35   39   52 

23   18   31 


45   46   50 
31   24   34 


25   26   27   28   29   30   31 


57  i  34   35   45 
311  23   18   31 


57   70   65 


64   64 
46   54 


62   60 
37   45 


61   62 
43   52 


60   60 
30   52 


30   37   61 
29  t  23   19   31 


31   34   46 
24   20   29 


34   34 
23   19 


30   40   44 
23   15   34 


58   32   43   46 
22   19   31 


33   41 
26   23 


66   62 
22   45 


62   59 
40   62 


60   66 
36   52 


61   62 

44   56 


54   62 
19   50 


60   63 
34   63 


57   62 
17   33 


61   63 
23   46 


67   66 
27   38 


60   60 
31   53 


59   60 
35   46 


62   66 

33   54 


30   35 
22   18 


38   27   36 
24   20   20 


51   28 
27   24 


35 
25 

32   34   46 
24   20   32 

34   36   54 
24   19   30 

32   42   44 
24   20   32 


33   34 
24   18 


37   33 
26   20 


32   39 
23   21 


40   38 
20   16 


36   30   42 
23   20   21 


33   41   43 
23   19   33 


33   34 
23   20 


29   36 

21   20 


32   41   46 
23   19   33 


34   42   43 
24   18   31 


33   38   46 
25   18   32 


56 

61 

67 
27 

63 

50 

60 
33 

62 
35 

65 
36 

49   53   58 


51 
29 

51 
29 

61 
29 

52 
29 

64 

26 

51 
30 

26   31   29 


56 
49 

57 
25 

36 
25 

65 
28 

49 
31 

59 

45 

61 
56 

62 
26 

37 
27 

40 
26 

63 

51 

57 
27 

33 
26 

52 
28 

47 
28 

68 
61 

57 
27 

35 
27 

55 
31 

49 
30 

68 
49 

59 
27 

34 
25 

52 
28 

49 
32 

55 
51 

57 
29 

33 
30 

51 
30 

49 
31 

55   58  I  35 
50   27  I  26 


56   56 

50   27 


55   69 

44   36 


59   68  1  63 
45   45   29 


55   58   58   31 
45   49   28   26 


58   63   59   38 
46   63   32   29 


58   58   41 
63   25   24 


40   32   40  I  47 
25   20   20 


33   34   47 
26   21   31 


33   38   46 
26   16   33 


32   40 
23   17 


36   30 
26   19 


68   58   34 
51   30   27 


63   58   40 
61   28   22 


63   58   49 
50   32   31 


55   60  I  38 
46   37   28 


56   66 
60   26 


64   61 

44   34 


57   56  I  37 
53   26  '  27 


54   52 
25   29 


53   48 
28   22 


47   42 
27   25 


33   53 
26   31 


41   52 
29   27 


50   48 
29   36 


52   52 
28   26 


56   46 
30   38 


53   48 
31   31 


58   64 
32   30 


63   50 

35   25 


35   54 
28   29 


56   48 
29   32 


53   52 

29   27 


29   38   25 


60 

66 

40 

22 

59 

65 

36 

39 

57 

57 

46 

31 

40 

58 

22 

28 

37 

50 

27 

26 

37 

68 

25 

32 

54   56 

49   28 


29   30   38   14 


53   48 
29   35 


56   56 

50   27   27 


59   57 
52   27 


58   56  I  41 
53   27  I  20 


61   48 
29   26 


51   48 
30   28 


56   50 
20   30 


a««  reterflnc*  i 


I  follovlnc  StKtloD   Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Conlinued 


KEMTUCtr 
JANUARY    ISS* 


SlaUon 

Day 

Ol  Month 

Cr 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAMMOTH  CAVE  PAR< 

MAX 
MIN 

54 
33 

58 
32 

56 

30 

49 
17 

46 
33 

39 
30 

48 
21 

61 

30 

55 

43 

49 
25 

33 

18 

29 

8 

25 

-  5 

33 
20 

52 
36 

51 
31 

35 
16 

55 

17 

60 
33 

61 
55 

58 
33 

38 
25 

33 

13 

46 
30 

55 

45 

55 

51 

58 
26 

35 
26 

49 
30 

50 

33 

49 

21 

47.7 
27,7 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

56 
24 

59 
19 

55 
31 

55 
14 

46 
28 

46 
24 

48 
23 

61 
19 

58 
41 

48 
30 

34 
23 

28 

11 

30 
-  7 

39 
14 

44 
34 

49 
30 

33 
23 

59 

17 

65 
30 

65 
42 

55 
38 

39 
20 

37 
21 

56 
26 

58 
44 

64 
37 

61 

37 

38 
27 

54 
29 

50 
26 

53 

15 

49  >B 
25.6 

MAYFIEUD  2  S 

MAX 
MIN 

54 
31 

56 

37 

55 
29 

50 
25 

48 
28 

42 

28 

52 
23 

63 
28 

61 
37 

38 
21 

31 
12 

28 
7 

27 

5 

38 
24 

46 
34 

44 
31 

35 
13 

36 
19 

62 

33 

62 

54 

60 
26 

31 
21 

37 
20 

45 
30 

59 
43 

56 
51 

56 
25 

40 
21 

56 
32 

51 
37 

51 
25 

47.5 
27.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

40 
25 

52 
27 

58 
30 

38 
23 

43 
23 

40 
33 

36 
33 

45 
22 

54 
22 

55 
27 

31 
23 

32 

13 

26 
-  2 

26 
-  1 

37 
26 

39 
34 

37 
20 

24 
15 

55 
15 

62 

30 

60 
36 

38 
25 

30 
15 

42 

16 

48 
32 

54 
43 

59 

50 

58 

30 

33 

30 

49 
30 

49 
20 

43.6 
24.7 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

54 
26 

55 
16 

52 
40 

54 
16 

48 
34 

37 
28 

49 
20 

55 
18 

57 
43 

51 
35 

36 
27 

31 
16 

31 

34 
20 

46 
33 

49 
35 

35 
27 

53 
20 

61 
34 

58 
42 

55 
46 

46 
29 

41 
25 

52 
28 

54 
43 

59 
35 

62 

47 

47 
28 

53 

30 

52 

28 

52 

16 

49.0 
28.B 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

53 

31 

58 
32 

51 
33 

48 
23 

40 
33 

37 
29 

45 
29 

58 
24 

55 
46 

49 
24 

31 
12 

25 

7 

23 
-  2 

36 
16 

43 
35 

42 
29 

30 
12 

55 
15 

64 
38 

60 
52 

56 
29 

30 
23 

38 
19 

49 
29 

57 
45 

60 
50 

56 
29 

33 
27 

50 
26 

49 
30 

42 
20 

45.9 
27.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

58 
34 

59 
35 

56 
32 

50 

21 

50 
30 

42 
30 

56 
22 

63 
29 

59 
39 

45 
24 

36 
16 

27 
10 

28 

7 

40 
27 

54 
39 

49 
33 

38 
16 

40 
21 

63 
35 

62 
56 

59 

31 

37 
26 

40 
20 

46 
32 

57 
43 

59 
45 

56 

30 

42 
25 

58 
36 

49 
33 

55 
26 

49.5 
29.1 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

53 
34 

55 
34 

54 
29 

48 
24 

45 
31 

41 
33 

51 
25 

62 
32 

56 
40 

41 
24 

30 
8 

27 
6 

22 

-  7 

35 
21 

38 
33 

39 

31 

31 
14 

39 
20 

58 
34 

60 
53 

58 

31 

34 
24 

38 
21 

w 

55 

41 

55 

51 

63 
26 

38 
27 

54 

30 

49 
35 

48 
25 

45.5 
27.8 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 

35 

54 

39 

44 
25 

50 
23 

45 
30 

40 
24 

50 
24 

62 

30 

56 

27 

30 
23 

29 

10 

18 
3 

29 

3 

36 
29 

39 
34 

36 

23 

25 

14 

42 
19 

60 
39 

66 
32 

33 
29 

34 
20 

40 
20 

42 
33 

58 
41 

67 
53 

37 
25 

41 
22 

56 
30 

47 
32 

51 
24 

44.0 
26.3 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

48 
34 

57 
35 

55 
32 

45 
22 

52 

23 

45 
29 

40 
22 

56 
23 

65 
30 

64 
21 

31 
19 

31 

10 

20 
3 

33 
13 

38 
32 

40 
34 

35 

14 

26 

15 

43 
20 

63 

40 

66 

31 

33 
26 

34 
22 

42 
22 

44 
36 

59 
44 

67 
30 

37 
22 

40 
22 

56 

30 

48 
28 

44.9 
26.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
25 

60 
22 

50 
31 

50 
18 

46 
29 

39 
34 

48 
31 

59 
22 

62 
35 

48 
31 

31 
22 

22 

15 

27 
2 

35 

17 

42 
35 

46 

37 

37 
26 

65 
19 

66 

33 

70 
40 

54 

37 

37 
28 

39 
29 

65 
32 

63 

46 

70 
41 

66 

40 

41 
31 

57 
32 

61 
30 

49 
20 

50.2 
28.8 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

59 

58 
25 

55 
24 

50 

18 

49 
30 

42 
23 

65 
17 

62 

21 

58 
39 

41 
23 

34 
9 

29 

4 

25 

2 

36 
23 

45 
33 

41 
32 

35 
14 

38 
20 

62 
32 

65 
54 

59 
30 

32 
24 

38 
16 

44 
31 

56 

43 

66 

51 

57 
26 

42 
24 

59 

30 

50 
29 

53 
23 

47,9 
26.7 

RICHMOND  E  STATE  COL 

MAX 
MIN 

41 
30 

53 
31 

56 
32 

38 
21 

48 
25 

39 
28 

36 
26 

45 
23 

58 
29 

49 
25 

29 
18 

31 
7 

13 
-  5 

31 
3 

40 
30 

46 
34 

34 
18 

27 
17 

55 
21 

62 

46 

62 

37 

37 
25 

29 

20 

42 
26 

48 
40 

66 
46 

60 
37 

57 
27 

34 
27 

52 
33 

49 
20 

43,8 
25.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

55 
33 

59 
35 

53 
29 

49 
23 

48 
31 

39 
27 

52 
22 

61 
30 

56 
38 

40 
25 

33 
17 

28 

6 

27 

1 

40 
25 

54 
38 

52 

30 

32 
16 

43 
20 

63 
33 

61 

55 

58 
33 

33 
24 

35 
19 

43 
32 

56 

42 

56 
50 

58 
29 

35 
25 

55 
31 

46 
26 

49 
22 

47,* 
26. 1 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

43 
28 

55 
29 

56 
28 

41 
20 

47 
26 

40 
26 

38 
21 

49 
25 

60 
32 

51 
22 

30 
14 

34 
4 

18 

2 

33 

7 

40 
33 

44 
28 

33 
13 

27 
15 

51 
20 

60 
38 

58 
31 

34 
21 

29 

16 

37 
22 

46 
34 

55 
46 

56 
30 

32 

24 

35 
24 

50 
25 

46 
20 

43.0 
23.4 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

55 
33 

59 
35 

56 

31 

52 
2? 

47 
33 

37 
29 

50 
22 

61 
34 

68 
50 

51 
27 

33 
IS 

28 
8 

31 
2 

42 
24 

56 
38 

55 
32 

33 
19 

57 
22 

62 

42 

62 
55 

67 
35 

35 
26 

34 
20 

46 

30 

54 
46 

58 
49 

57 

34 

36 
24 

55 
31 

47 
35 

49 
22 

48. 8 
29.9 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

53 
32 

55 
32 

54 
30 

46 
24 

43 
35 

37 
26 

46 
25 

58 
27 

55 

47 

48 
25 

33 

13 

29 

5 

22 

-  4 

35 
19 

39 
34 

39 
30 

31 
15 

53 
12 

57 
30 

59 

50 

57 
30 

31 
23 

41 
17 

44 
31 

54 
42 

54 
49 

54 
29 

35 
27 

51 
29 

49 
35 

45 
20 

45.* 
27.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

69 
31 

56 
33 

56 
29 

51 
16 

45 
33 

38 

24 

46 
22 

61 
23 

54 
46 

47 
25 

32 

20 

26 

3 

24 

-  7 

38 
17 

49 

37 

49 
30 

30 
21 

60 
17 

63 

47 

61 
50 

56 

32 

33 
20 

38 
20 

51 
28 

54 
43 

60 

47 

34 
26 

63 
28 

46 
32 

48 

19 

47.4 
27.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

55 

30 

57 
31 

52 
26 

52 

24 

47 
31 

38 
22 

48 

16 

62 
29 

67 

47 

47 
26 

33 
16 

25 
2 

30 

-  4 

41 
16 

53 
36 

52 
29 

32 
16 

56 
19 

62 

33 

59 

53 

55 
31 

34 
23 

34 

18 

48 
26 

53 

43 

58 
48 

58 
27 

35 
23 

64 
28 

46 
28 

49 
20 

47.8 
26,3 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

53 

31 

60 
25 

54 
33 

44 
31 

40 
31 

35 
30 

45 
29 

52 
22 

69 
39 

52 
25 

40 
18 

28 

7 

22 
-  2 

38 
18 

38 
32 

37 
31 

34 
18 

55 

13 

60 
28 

62 

40 

58 
29 

31 
22 

40 
16 

53 
29 

55 
42 

58 
46 

60 
29 

38 

28 

49 
27 

49 
30 

40 
20 

46.* 
26,3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

45 
25 

45 
27 

35 
18 

35 
5 

20 
15 

30 
0 

38 
16 

43 
30 

38 
21 

30 
10 

60 
23 

65 
30 

65 

35 

43 
20 

30 
13 

SO 
17 

52 
36 

58 
37 

65 
45 

60 
25 

45 
25 

53 
24 

45. T 
22. T 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

56 
26 

57 
19 

53 
36 

53 
16 

46 
30 

39 
29 

49 
21 

59 
21 

60 
43 

50 
30 

32 

24 

26 
12 

30 
3 

40 
22 

47 
38 

50 
34 

39 
24 

62 

20 

65 

35 

63 
49 

56 

39 

40 
26 

40 
16 

55 
34 

56 

35 

63 
43 

61 

35 

38 
27 

54 
29 

52 
29 

48 
18 

49.8 
27.8 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

41 
21 

50 
33 

55 
36 

45 
22 

40 
29 

36 
29 

33 
27 

45 
25 

55 
26 

50 
24 

30 
12 

30 
10 

15 
0 

30 
2 

35 
29 

39 
34 

31 
16 

25 
13 

49 
20 

56 
30 

59 
27 

30 
21 

30 
10 

38 

10 

42 
36 

62 

42 

56 
33 

35 
20 

30 
21 

49 
28 

40 
21 

40.4 
22.8 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

46 
21 

57 
23 

59 
21 

47 
20 

52 
19 

44 
26 

39 
20 

48 
20 

62 
25 

55 
33 

33 
24 

33 
14 

20 

3 

36 
7 

46 
34 

51 
40 

44 
26 

32 
22 

61 
22 

63 
50 

64 
44 

47 
29 

35 
23 

36 
26 

52 
28 

56 
44 

61 
51 

53 
27 

36 
28 

51 
29 

57 
23 

47,6 
26.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|«S* 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 
48 

10 

.07 
80 

20 

.10 
23 

.03 
44 

35 

12 

.10 
46 

.00 

34 

« 
21 

« 
34 

32 

io 

* 
42 

* 
19 

* 
73 

* 
20 

1.5; 
30 

.06 
87 

.01 
58 

.02 
61 

• 
7 

* 
0 

.02 

17 

.02 
24 

.08 

66 

* 
25 

24 

.21 

65 

16 

B2.36 
10B3 

I    follovlQK    Stfttli 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
JANUARY  1954 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND   DAM   29 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.0 
2 

4.6 
5 

T 
3 

3 

2 

1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BEAVER    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.5 
3 

2 

1 

1 

1 

BENHAU 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 
T 

.5 

5.0 
2 

3.0 
3 

3 

2.0 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

BOHLING   GREEN  CAA   AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.0 

1 

3 

2 

T 
1 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

CORBIN   CAA    AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 
2 

2 

2 

.3 

1 

T 
T 

COVINGTON    VKB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR   EOUIV 

T 

.2 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.4 

1 

2 
.3 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.1 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

3.0 
3 

3.0 
6 

4 

4 

3 

T 
2 

T 
T 

DEWEY   DAM 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

5.0 

5 

.5 
4 

3 

T 
3 

1.0 

1 

1.0 

T 

T 
T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

4.5 
4 

3.5 

7 

6 

6 

1.0 

7 

T 
5 

1 

T 

T 

.2 
T 

T 

T 
T 

FORDS    FERRY    DAM    50 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5.7 
6 

5 

4 

4 

T 
3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

HEIDELBERG  LOCK   14 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

T 
T 

7.0 
7 

6 

5 

T 
5 

.8 
3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

HINDHAN    SETTLEMENT    SCHOOL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3,5 

4 

- 

.8 

- 

- 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

2.1 
2 

T 

T 

T 
T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 
4 

2 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTR    EOUIV 

T 

4.4 
3 
.3 

.1 

4 

.4 

T 
3 
.3 

2 
.2 

.3 

2 

.2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

LOUISVILLE    WB   AP 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTR    EOUIV 

T 

T 

4.9 
3 
.4 

T 
2 
.4 

1 

1 

.4 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

5.0 

5 

4 

4 

4 

T 
2 

T 
T 

T 

MAYSVILLE    DAM    33 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.5 
2 

1.5 
3 

2 

2 

.5 
2 

2 

T 

HIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

7.0 
7 

6 

5 

4 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

PADUCAH    CAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

2.5 
3 

3 

2 

T 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

1.0 
5 

_ 

2 

T 

ST   JOHN    BETHELEHEM   ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.2 

_ 

- 

_ 

. 

T 

.5 

SCCTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
2 

2 

1 

1 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.4 
2 

2 

T 
2 

2 

2.2 
4 

2 

T 

WOLF   CREEK    DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

.1 
T 

T 
T 

See  reierence  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Static 


ADDISON  DAM  ' 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 


0031 
0043 
0063 
0095 


ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S.J.  PREP  5CM  I 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

QENHAM 

BENTON 

BEHEA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BURGIN  DU  DAM 
6URKE5VILLE 
CAOU  LOCK  E 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 
CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  II 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  P; 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2    SW 
DANVILLE 
OAVELLA 
OELPHIA  1  E 


0595 
0611 
0619 


OUNNVILLE 
DYER 

EDDYVILLE  LOCK 
EDMONTON 
ELKMORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGS6URG 
FLEMINGSBUR6  P 

FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAI 
FRANKFORT  LOCK 
FRANKLIN  WATER 
FREEflURN 

FRENCMBURG 


GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
6LENDALE 

GOLDEN  POND  g  N 

GRANT  DAM  3S 

GRAYSON 

GREENSeuRG 

GREENS6URG  HIWAY  61  BR 


2391 
2443 
2469 
2528 


2791 
2903 
2908 
2953 


30 


County 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 
BOYD 

KNOX 

NELSON 
HARLAN 


WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELI 


TAYLOR 
CARROLL 
MUHLENBERG 
BULLITT 


ADAIR 

ITLEY 
BOONE 

ITLEY 

RRISON 

HARRISON 
BOYLE 
MART  IN 


KNOTT 
LOYD 
MERCER 
OHIO 
MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIDGI 

LYON 

METCALFE 
>1KE 

'ENDLETON 
ROWAN 
FLEMING 
EMING 

MADISON 


GREENUP 
GREENVILLE  2   W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 

HERNDON 


HINDHAN  SETTLEMENT  SCH 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
HOPKINSVILLE 

HTOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LETCHFIELD 


2961  CHITTENDEN 

3  028  FRANKLIN 
13036  SIMPSON 
3046!pIK£ 
3052IMEN1FEE 

3194'SCOTT 
3203  MFNHY 
3241  I  BARREN 
3246  I  BARREN 

3252  HARDIN 

j 3295  TRIGG 
13356  eOONE 
,3391 iCARTER 

3430  I  GREEN 

3435  I  GREEN 


i3443j' 

)3451 ! MUHLENBERG 
,3539JCMHISTIAN 
;3652  OHIO 
3709  PERRY 


PERRY 

LEE 

HENDERSON 
CHRISTIAN 
FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

3994: CHRIST  IAN 

*093!lESLIE 
4134IMARTIN 
41651  BRECKINRIDGE 
4196  BREATHITT 
4255! LETCHER 

I 
4369' JESSAMINE 
44141  LIVINGSTON 
4620  GARRARD 
4642  MARTIN 
A703  GRAYSON 


37  55 

36  39 

36  42 


36  58 

36  51 

37  34 


36  5B 
39  04 
36  50 


38  09 
38  25 
38  25 


38  12 
38  25 

37  00 


36  SA 
38  59 
38  19 


82  26 
82  36 
63  53 

85  28 


84  16 

66  26 
86  26 
86  26 
86  26 

84  25 

86  16 


82  48 
82  47 
84  43 
86  43 


B4  20 
83  33 

63  43 


65  55 
65  55 
65  55 


63 

46 

87 
89 

34 
10 

08 

90 

Obser- 
vation 

time 


CORPS  OF  ENGINEEHS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  £.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

C.  HOMER  NOLAN 

E,  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKEfi 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  GAFFARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CITY  BOWLING  GREEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKA6GS 
EDWIN  E.  JOHNSON 

(.  WILLIAMS 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  PRICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
'OOOSON  D.  FRANKLIN 


MARSHALL  HILL 
ECKLAR-MOOHE  EXP  CO 

■.  COLD  I  RON 
BERTHA  DE  LONG 
DEE  A,  MAYS 

HATTIE  8.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  W.  WILLIAMS 

.  L.  HUFF 

.  D.  GIVENS 

INNIE  D.  TARTER 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KELSIE  SCAMMELL 

FRANK  H.  LAWSON 

C.  C.  STAMPER 
MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

lERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 

RENCHBURG  SCHOOL 

lOE  W.  ATKINS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.Y  M.  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  W,  BELL 

I  6  WLDLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I ,  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  HATTIE  JONES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSOM 
M.  A.  BAILEY 

BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZAiETM  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 

MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYO  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  I SON 

HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 
GEORGE  0.  LITSEY 


Refei 

to 
tables 


CLOSED  11/53 


2   3    5 
2)5 


Obser- 

Station 

i 

County 

1 

-§ 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

a 

& 

■a 

<0 

% 

t 

tables 

a 

:3 

a 

u 

A 

£ 

LEXINGTON  WS  AIRPORT 

*7*6 

FAYETTE 

38  02 

64  36 

979 

«ID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

64  55 

7A  PALLIA  L.  HAMKLA 

3       C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

6*  35 

560 

7A  )CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

36  2« 

8*  58 

485 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4682 

CLARK 

37  51 

8*  02 

- 

MID  iMRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SW 

4993 

LAUREL 

37  06 

6*  06 

- 

MIDiu.S.  FOREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

36  07 

82  37 

56* 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

c 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

36  07 

62  37 

600 

7A 

EDDIE  L.  YOUNG 

y 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

85  40 

658 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LOUISVILLE  WB  AP 

495* 

JEFFERSON 

36  11 

85  ** 

47* 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

36  17 

85  48 

*03 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

ILOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

38  15 

65  46 

4*7 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5     C 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  56 

88  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  3  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

HID 

WILLARD  E.  FOSTER 

C 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

*35 

5P 

7A 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  5     C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

800 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

37  06 

83  *3 

650 

6P 

NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

KAYFIELO  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

86  39 

36* 

7A 

TVA-5-A 

9 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36  42 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

36  36 

83  42 

52* 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

Imc  kee 

5291 

JACKSON 

37  26 

64  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  E.  MORAN 

9 

Imc  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

C 

Ihiddlesboro 

5389 

BELL 

36  3  7 

63  43 

1130 

5P 

7A 

LON  L .  HERRELL 

2  9  5   7 

IMIDOLESBORO  Rfl  STA 

5394 

BELL 

63  43 

1130 

HID 

Sf-EED  C.  FRIAR 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

6*  41 

- 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

9 

MILLERSBURG 

5*30 

BOURBON 

38  16 

8*  09 

- 

HID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLESSTOWN 

5*38 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

580 

7A 

M>S.  0.  M.  LAWLER 

MONTICELLO 

552* 

WAYNE 

36  50 

6*  51 

910 

7A 

E.  0.  COOPER 

9 

IMOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

36  11 

83  26 

770 

HID 

H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  9  5 

MUNFOROVILLE 

568* 

MART 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

S       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P 

HURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5   7 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

38  16 

83  11 

752 

HID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

C 

OLNEY 

602  0 

HOPKINS 

97  1* 

87  47 

390 

BA 

ART  D.  WILLIAHS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  56 

8*  18 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  *6 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5    7 

OWENSBORO  DAM  46 

DAVIESS 

37  47 

87  06 

7A; CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACK EN 

37  04 

66  46 

398 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

86  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

86  35 

3*4 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

9 

PI SEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

666 

5P 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  S  S   7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

63  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

9 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  05 

67  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

63  57 

631 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND  E  STATE  COL 

6605 

MADISON 

37  44 

84  16 

1065 

BA 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

RUMSEY  LOCK  2 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

364 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUS5ELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

HM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7  054 

LOGAN 

36  50 

66  54 

576 

TVA-683 

3 

5ADIEVILLE  2  W 

707* 

SCOTT 

38  2  5 

64  35 

HID 

ROBERT  W.  POSEY 

C 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  HELITINA 

2  9  5    7 

ST  MARY 

7  096 

MARION 

37  35 

85  21 

730 

HID 

ST  MARY  COLLEGE 

C 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37  56 

64  49 

520 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALVERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

97  45 

83  05 

HID 

STANLEY  GARDNER 

C 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

37  45 

83  04 

900 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

3 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

SEBREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  96 

67  32 

360 

5P 

SEBREE  WATER  WCRKS 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

355 

7A 

TV A- 7  09 

9       C 

SHELBYVILLE  2  W 

732* 

SHELBY 

36  IS 

65  16 

825 

6P 

7A 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSViLLE 

733* 

BULLITT 

38  00 

65  4* 

- 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELO  4  S 

7*73 

SHELBY 

30  20 

66  16 

662 

HID 

F.  W.  SIMPSON 

C 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

bP 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

736 

eA 

WH.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

- 

7A 

FAYE  PAULINE  SMITH 

3       C 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  53 

85  *3 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  M.  MC  MURTREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  *0 

- 

7A 

TVA-68* 

3 

TATHAM  SPRINGS 

792* 

WASHINGTON 

37  62 

86  09 

MID 

R.  C.  DEDMAN 

C 

TAYLORSVILLE 

79*8 

SPENCER 

38  02 

65  21 

469 

7A 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

B060 

MONROE 

36  42 

65  41 

699 

HID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

C 

TOMPKINSVILLE  2 

6065 

MONROE 

36  *2 

66  *1 

900 

7A 

ORVJLLE  F.  HALL 

9 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

61*4 

TRIGG 

36  *5 

86  05 

350 

7A 

TVA-660 

3 

TYRONE  LOCK  5 

ANDERSON 

36  02 

52* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

62*6 

MADISON 

37  51 

6*  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  BUREN 

8250 

ANDERSON 

37  58 

65  10 

5S0 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

> 

VANCE BURG  DAM  32 

6259 

LEWIS 

36  39 

83  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYMESBURG  6  E 

LINCOLN 

37  22 

8*  3* 

121S 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6551 

MORGAN 

37  55 

83  15 

800 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPOHT 

6567 

OLDHAM 

36  29 

66  29 

*75 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

36  44 

8*  10 

960 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

WILLIAMSTOWN 

6714 

GRANT 

36  36 

84  34 

967 

6A 

6A 

HYRTLE  WEBB 

2  3  5   7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  86 

83  50 

6*6 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

585 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

882* 

BUTLER 

37  11 

86  38 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

1-BIG   SANDY;      2-CUlIBERLAND;      3 -GREEN ;      4-KENTUCKYi 


6-HISSISSIPPI; 


8-SALT 1      9-TGNirE85EE 


The  four  digit  Identlflc 
Figures  and  letters  foil 
Observation  tlves  given 
Delayed  dsta  and  correct 


log  tbe  statlOD  name,  sucb  as  12  SSW,  lodlcate  d: 

the  Station  Index  are  iQ  local  stasdard  tlae. 
□s  «111  be  carried  only  In  tbe  June  and  December 


Uoathlr  and  seasODal  snowfall  and  beating  degree  days  fo 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  whlcb  data  are 


tbe  preceding  12  nontbs 
ot  listed  In  the  tables. 


REFERENCE  NOTES 
dex  are  assigned  on  a  state  bas 
In  Biles  and  direction  from  the 

of  this  bulletin. 

will  be  carried  In  the  June  les^ 

are  either  alsslng  or  received 


of  tbls  bulletin. 
late  to  be  Included  In 


Sleet  and  ball  were  Included  in 
AaouDts  In  Table  3  are  froa  non- 
Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  sn 

Soow  on  ground  in  Table  7  Is  at 
Table  7  neans  the  water  equlvale 
taken  froa  different  points  for 


nowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1946. 
ecordlng  gages,  unless  otherwise  indicated, 
wfall  duta  in  Table  7  are  for  the  24  h 


atlo 


siv 


I  time  for 
on  the  grou 


ending  at  time  of  observatlo 

bll  except  Weather  Bureau  and  CAA  station 
d.  It  Is  measured  at  selected  stations 
;  consequently  occasional  drifting  and  i 

Index.   No  record  in  Tables  2  and  5 


For  thes 
len  the  de 


See  the  Station  Index  for  ob; 
stations  snow  on  ground  valui 


tber 


of  lo 


al 


at  6:30  A.U.  C.S.T.  and  7:30  A 
hea  or  more.   Water  equivalent  ; 
lability  in  tbe  snowpack  result  in  apparent  Inconslste 


-   No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  tbe  Statl 
+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•   Amount  Included  in  following  Deasurement,  tine  distribution  unknown. 
(D  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  sore  have  been  changed 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C   In  the  -'Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  tbe  letter  "C"  Indlcatei 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M  One  or  more  days  of  record  missing:   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  tbls  station,  have  been  adjusted 
ily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
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CHATTANOOGA:   1954 


KENTUCKY  -  FEBRUARY  1954 


0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


Weather  conditions  for  the  State  as 
a  whole  during  the  month  were  unusu- 
ally warm  and  dry.   With  the  excep- 
tion of  two  or  three  days,  daily  aver- 
age temperatures  were  all  above  normal. 
The  average  for  the  State  was  the 
sixth  highest  for  February  since  the 
beginning  of  records  (1889)  and  the 
highest  since  1938.   Temperature  de- 
partures at  all  locations  ranged  from 
5°  to  10°  above  the  individual  station 
normals.   Rainfall  of  measurable 
amounts  was  rather  infrequent  with  the 
average  precipitation  for  the  State 
much  below  the  normal.   Practically 
all  stations  showed  a  minus  departure 
in  precipitation.   Snowfall  was  rare 
and  of  no  consequence  with  the  average 
amount  being  only  about  1/7  of  the 
normal  for  the  month.   There  were 
several  windstorms  during  the  month 
but  property  and  crop  damage  was  rela- 
tively minor.   The  mild  weather  was 
quite  favorable  for  farm  activities 
especially  outdoor  work. 

The  month  opened  rather  warm  and  con- 
tinued that  way  to  the  end  with  only 
the  two  periods  7th-8th  and  12th-13th 
showing  readings  below  normal.   The 
warmest  period  of  the  month  was  the 
third  week,  and  daily  departures  during 
part  of  this  week  ranged  as  high  as 
30°  above  normal,  with  the  State  aver- 
age for  the  total  week  15°  above  normal, 
Highest  temperatures  for  the  month  at 
all  stations  were  in  the  70 's  and  were 
generally  reported  either  on  the  15th, 
16th,  or  27th.   The  coldest  period 
occurred  during  the  second  week  but 
even  this  week  showed  an  average  very 
near  normal.   Lowest  monthly  tempera- 
tures ranged  from  9°  to  20°  at  the 
various  locations  and  were  generally 
reported  on  the  7th,  8th,  or  12th. 
The  mean  temperature  for  the  State 
was  44.7°  which  is  7.2°  above  normal. 
The  monthly  mean  temperature  ranged 
from  48.5°  at  Murray  to  40.5°  at 
Benham.   The  highest  temperature  for 
the  month  was  79°  at  Madisonville  1 
SE  on  the  27th;  the  lowest  was  9°  at 
Clermont  1  SSE  on  the  12th. 


of  below  normal  amounts  of  the  last  half 
of  the  preceding  year  which  was  inter- 
rupted by  the  above  normal  total  in  Janu- 
ary.  Rainfall  was  below  normal  at  prac- 
tically all  stations.   Precipitation  was 
infrequent  during  the  month  with  measur- 
able amounts  occurring  on  an  average  of 
only  9  days.   The  pattern  of  rainfall 
generally  followed  a  progression  from 
northeast  to  southwest  with  the  smaller 
amounts  in  the  northeast.   Total  amounts 
were  generally  under  1  inch  in  the  ex- 
treme northeast  section,  1  to  2  inches 
in  the  southeast  and  northcentral ,  2  to 
3  inches  in  the  southcentral  and  north- 
west sections  and  3  to  4  inches  in  the 
southwest  section-   There  were  only 
three  periods  during  the  month  when 
precipitation  was  statewide  and  more 
than  light  in  many  areas  and  these 
were  16th-17th,  19th-20th,  and  27th- 
28th.   Light  amounts  of  snow  were  re- 
ported mainly  during  the  middle  of  the 
first  week  and  on  the  last  day  of  the 
month.   The  average  precipitation  for 
the  State  was  2.23  inches  which  is  1.24 
inches  below  normal.   The  total  amounts 
recorded  at  the  various  locations  ranged 
from  4.13  inches  at  Bowling  Green  CAA 
Airport  to  0.24  inch  at  Greenup  Dam  30. 
The  greatest  precipitation  reported  in 
any  one  day  was  2.54  inches  at  Corbin 
CAA  Airport  on  the  28th.   The  monthly 
average  of  snowfall  was  0.5  inch  which 
is  2.9  inches  below  normal.   The  great- 
est monthly  amount  of  snowfall  was  13.0 
inches  at  Corbin  CAA  Airport.   The 
greatest  depth  on  the  ground  was  5  in- 
ches at  Hyden  on  the  28th. 

The  weather  conditions  were  generally 
favorable  for  crops  and  farm  activities. 
The  mild  temperatures  and  dry  days  per- 
mitted considerable  outdoor  activity. 
Much  plowing,  some  fertilizing,  seeding 
tobacco  plant  beds,  and  seeding  oats 
and  grasses  were  accomplished.   By  the 
end  of  the  month  there  was  some  im- 
provement in  grains  and  grasses  but 
these  were  still  only  in  fair  condition. 
The  topsoil  was  moist  to  wet  but  the 
subsoil  continued  dry.   Stock  feeding 
remained  heavy.   -  W.S. 


Precipitation  returned  to  the  trend 
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Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this   table    ft>r    earlier    years. 


See   reference   notes    following   Station    Index. 
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0 
0 

2.02 
1.88 
3.16 
2.59 
3.81 

-  .97 

-  1.11 

-  .96 

-  .99 

.74 

.82 

1.29 

1.30 
1.33 

15 
27 
28 
28 
28 

T 
T 
.3 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
4 

4 

4 

2 
2 
3 
2 
3 

0 
0 

1 
1 

2 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

56.9 
58.0 
57.6 
51.9 
57.8 

32.6 
30.7 
31.5 
30.0 
29.5 

44.8 
44.4 
44.6 
41.0 
43.7 

9.6 
5.6 

72 
73 
75 
77 
74 

15 
15 
15 
16 
16 

16 
15 
15 
11 
15 

12 

8+ 

8 

7 
13 

550 
572 
564 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
2 
0 

15 
18 
16 
19 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

1.73 
2.16 

.99 
2.40 

-  1.89 

-  1,91 

.86 
1.05 

.60 
1.02 

28 
28 

28 
28 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 

4 
4 

1 
1 

1 
2 

0 

1 

0 
2 

DIVISION 

44.5 

2.12 

.2 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

55. 3M 

59.6 

54.0 

53.1 

56.0 

31. 9M 

31.1 

28.6 

27.8 

32.8 

43. 6M 

45.4 

41.3 

40.5 

44.4 

6.6 

6.5 

78 
73 
73 
74 
75 

15 
28 
16 
15 

15 

18 
12 
15 
14 
14 

7 
8 
8 
8 
12 

594 
644 

570 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

16 
21 
23 

14 

0 
0 
0 
0 
0 

.61 
3.19 
1.29 
1.52 
1.84 

-  2.59 

-  1.41 

.20 

1.60 
.50 
.43 

1.32 

24 
28 
17 
17 
28 

1.0 
.0 
T 

1.5 
.3 

T 
0 
0 

1 

T 

4+ 

4 
28 

2 

5 
4 
4 
3 

0 

2 
1 
0 

1 

0 

1 

0 
0 

1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

56.4 

56.4 
59.7 
56.9 

29.7 

30.0 
30.6 
30.6 

43.1 

M 
43.2 
46.2 
43.8 

8.4 

74 

75 
76 
77 

15 

15 
15 
16 

12 

14 
13 
14 

8 

8 

7+ 

8 

607 

551 
688 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

1 

19 

20 
15 
18 

0 

0 
0 
0 

4.09 

1.02 

1.69 

.75 

-  1.50 

2.64 

.69 
.92 
.28 

28 

3 
28 
28 

13.0 
.0 

2.0 
.2 

1.0 

0 
0 

T 
T 
1 

5 

4+ 

4 

6 

3 
4 
3 

2 

1 

1 
0 

1 

0 
0 
0 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

60.6 
56. IM 
59.2 
59.5 
52.6 

28.9 

25.1M 
29.8 
30.3 
29.4 

44.8 
40. 6M 
44.5 
44.9 
41.0 

7,1 
5,4 

75 
74 
76 
74 
76 

15 

16+ 

15 

15 

16 

12 

12 
12 
14 

8 

8 
8 
7+ 

561 

567 
554 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

17 
25 
16 
18 
21 

0 
0 

I 

0 

2.02 

.88 

1.27 

2.26 

1.18 

-  1.65 

-  2.00 

.93 
.46 
.47 
1.07 
.48 

28 
28 
3 
28 
28 

T 

.0 
1.5 

T 
T 

T 
0 

T 
0 

T 

4 
3 
4+ 

4 
3 
3 
3 
5 

2 
0 
0 
2 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCEBUR6  DAM  32 

59.8 
56.5 
59.8 
54.8 
56.3 

32.2 
31.9 
33.8 
32.2 
30.3 

46.0 
44.2 
46.8 
43.5 
43.3 

6.2 
9,6 
8,3 
6.5 

74 
75 
77 
74 
78 

10 
15 
27 
15 
15 

13 
14 
16 

17 
11 

8 
12 

8 
12 
13 

526 
677 
602 

606 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

13 
15 
13 
16 
18 

0 
0 

I 

0 

2.09 

2.88 

■  1.33 

1.44 

.99 

-  2.11 

-  .74 

-  2.06 

-  1.90 

-  2.39 

.64 
2.20 
.46 
.95 
.27 

17 
28 
28 
28 
28 

T 

T 

.0 

T 

.0 

T 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
3 
5 
3 
3 

2 

1 
0 
1 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

57.5 
60.1 

25.9 
31.5 

41,7 
45.8 

6.5 

75 
74 

16 

15 

15 
16 

12 
8 

531 

0 
0 

0 
0 

24 
19 

0 
0 

2.06 
3.02 

-   .86 

.76 
1.40 

28 
28 

.5 

4.0 

0 

4 

28 

5 
4 

2 

3 

0 

1 

DIVISION 

43.7 

1,78 

1.1 

STATE 

4'.. 7 

7.2 

2,23 



-  1.24 



.5 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


•3 

Day  of  montli 

Station 

1  1  2  1  3 

4 

5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  {  12 

13  1  14  1  15 

16 

17    18 

19   20 

21 

22  1  23  1 

24 

25  I  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

AOOISON  0AM  t,5 

3i32 

T 

.36 

.45 

.67 

.47 

.25 

1.12 

AOOLPHUS  1  N 

3.43 

T 

•  28 

1.20      1 

1.10 

.06 

T 

.T9 

ALBANY 

3.60 

•  33 

•  21 

.17 

.14 

1.75 

ALLEN 

1.12 

.46 

.21 

.06 

•  11 

.05 

.13 

.10 

ANCHORAGE 

1.62 

T     T 

T 

T 

.54 

•  09 

T 

T 

T 

.99 

ASHCAMP 

1.08 

.10 

.12 

•  25 

.25 

.11 

.25 

ASHLAND  DAM  29 

.61 

.07 

.01 

.10 

.02 

•  06 

.04 

.08 

.20 

.03   T 

T 

eARBOURVILLE 

3.19 

•  18 

•  90 

.13 

.48 

1.50 

BAHOSTOWN  5  J  PREP  SCH 

1.78 

.03 

.29 

.22 

.28 

.10 

.03 

•  83 

BAXTER 

1.29 

.02   .02 

•  05 

.50 

.10 

.15 

.05 

.40 

BEAVER  0AM 

3.18 

.04 

1.28 

.56 

.07 

1.23 

SENHAM 

1.52 

.03   .04 

•  04 

.03 

T 

.43   T 

.40 

.21 

.34 

BEREA  COLLEGE 

1.84 

.19 

T 

.22 

.06 

.05 

T 

1.32 

B6REA  WATER  WORKS 

1.66 

.24 

.36   T 

.01 

.01 

1.04 

BOWLING  GREEN 

3.42 

.04 

.08 

T 

.05 

.30 

.66 

•  08 

•  07 

1^14 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

3.44 

.03 

.15 

.20 

.46 

•  27 

•  08 

U25 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

4.13 

T     .15 

T 

T 

T     T 

1.10 

.21  1.25 

.12 

.85 

.45 

BRENT  DAM  36 

1.33 

.02 

.05 

.03 

.05 

•  33 

.11 

•  43 

.05 

.46 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

3.14 

.08 

.14 

.40 

•  67 

.73 

•  02 

•  08 

1.02 

BURDINE  2  NE 

1.12 

T 

.20 

•  39 

•  25 

.28 

6URKESV1LLE 

2.80 

.02 

.31 

•  25   T 

T     .12 

•  02 

•  06 

1.02 

CADIZ  LOCK  E 

3.48 

1.36 

•  66 

.54 

•  25 

•  67 

CAMPBELLSVILLE 

1.75 

.09 

.60 

•  02 

.07 

.03 

T 

.94 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.51 

.04 

•  60 

.15 

.05 

T 

.67 

CLERMONT  1  SSE 

1.94 

.05 

T 

T 

•  51 

•  10 

.31 

■■■ 

.03 

T 

•  94 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

1.50 

.22 

.23 

.03 

.03 

.99 

COLUMBIA 

2.10 

.75 

.10 

1.25 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

4.09 

T     T     .13 

T 

.01 

T 

.63 

.02 

T 

.04 

.33 

.38 

T     .01 

2.54 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

1.84 

T 

.03 

.03 

T 

T     T 

T 

.52 

T 

.28 

.02 

T     .02 

•  02 

.92 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.96 

.31 

.82 

.45 

.48 

.90 

CVNTHIANA 

1.22 

.07 

T 

T 

T 

.06 

.08 

•  13 

•  03 

.85 
.85 

CYNTMIANA  2 

- 

- 

- 

" 

.45 

DANVILLE 

1.25 

.13 

T 

•  34 

.04 

T 

T 

.74 
1.17 

DELPHI  A  I  E 

2.03 

.17 

.05 

.04 

.25 

•  35 

DEMA 

1.51 

.27 

.15 

.10 

.14 

.15 

.70 

DEWEY  0AM 

1.02 

.59 

•  22 

.03 

•  05 

.02 

T 

.11 

T     T 

DIX  DAM 

.99 

.10 

•  16 

.03 

.70 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

3.92 

.06 

.10 

.72 

•  75 

.70 

.22 

1^35 

DUNMOR 

2.28 

.03 

.44 

•  64 

.12 

U05 

OUNNVILLE 

2.03 

.65 

.30 

T 

1^08 

EODYVILLE  LOCK  F 

2.84 

•  03 

•  99 

.30 

.52 

T 

.25 

•  75 

EDMONTON 

2.38 

.05 

.25 

.95 

.18 

.10 

•  85 

ELKHORN  CITY 

•  91 

T 

.22 

T 

.21   T 

•  39 

.03 

T 

T 

•  06 

FALMOUTH 

1.50 

.05 

•  02 

.04 

.03 

T 

.12 

.09 

•  32 

T 

•  09 

•  74 

FARMERS 

1.59 

.11 

.01 

.06 

.02 

T 

T 

.11 

.05 

.25 

.06 

T 

•  92 

FLEMINGSBURG 

1.50 

•  03 

•  07 

.05 

.03 

.06 

.06 

.27 

•  23 

T 

.01 

.69 

FORD  LOCK  10 

1.18 

.14 

T 

T 

T 

.17   T 

.01 

T 

T 

.86 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2.62 

.04 

.03 

T 

•  95 

.29 

.66 

•  13 

.11 

.39 

FRANKFORT  LOCK  fc 

1.25 

.07 

.22 

•  12 

•  05 

T 

.01 

.78 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3.58 

T 

1.45 

•  87 

T 

1.26 

FREEBURN 

RECORD  HISSING 

FRENCHBUHG 

2.23 

.55 

.01 

.06 

.02 

T 

.32   T 

•  02 

•  13 

.01 

1.11 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.29 

.12 

•  19 

.06 

•  05 

T 

.01 

•  86 

6EST  LOCK  3 

1.39 

.08 

•  25 

.13 

•  08 

T 

.85 

GLASGOW 

2.74 

.15 

.12 

.95 

•  32 

1.20 

GLASGOW  WKAY 

3.51 

.48 

T 

U03 

.36 

.05 

.06 

1.53 

GLENDALE 

1.99 

.07 

.12 

.48 

•  35 

.05 

.03 

.69 

GOLDEN  POND  fl  N 

3.10 

T 

1.74 

.05 

.36 

.95 

GRANT  DAM  38 

1.61 

.05 

.01 

T 

.02 

.03 

.62 

•  04 

.21 

.03 

T 

.60 

GRAYSON 

.75 

•  14 

.04 

.16 

•  04 

.09 

.28 

GREENSflURG 

1.95 

.13 

•  04 

.80 

•  10 

.05 

.83 

GREENSHURG  MIWAV  61  BR 

1.64 

.13 

•  02 

.95 

•  07 

.03 

.44 

GREENUP  0AM  30 

.24 

.06 

T 

.08 

.02 

T 

T 

T 

.02 

•  01 

.03 

.02 

T     T 

T 

GREENVILLE  2  W 

3.50 

.08 

1.38 

.67 

.03 

1.34 

HARTFnRD  6  NW 

3.46 

.07 

.02 

T 

.67 

.55 

.60 

.16 

1.39 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.22 

.12 

•  01 

.06 

•43   .02 

T 

T 

.17 

T 

.41 

MEIOELRERG  LOCK  16 

2.02 

.20 

T 

T 

T 

•  30   T 

.02 

•  57 

T 

.93 

HENDERSON  A  SW 

2.47 

.09 

T 

T 

1.18 

.40 

.16 

.64 

MlCKMAN  1  E 

3.35 

1.82 

•  IS 

•  83 

.09 

.43 

HICKSVILLE 

3.23 

1.54 

.48 

•  59 

.14 

.48 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

1.01 

.11 

T 

T 

.15 

•  06 

T 

.69 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

.68 

.22 

.02 

.03 

.04 

.11 

.01 

.45 

HOPKINSVILLE 

3.61 

T 

.15 

•  90 

•  82 

•  74 

.02 

.98 

HYDEN 

2.50 

T     T 

T 

•  60 

T 

T 

1.90 

INEZ 

1.27 

.47 

.23 

.06 

•  03 

.04 

.06 

.38 

IRVINGTON 

2.37 

.05 

•  78 

.01 

•  37 

.15 

T 

1.01 

JACKSON 

1.47 

.05 

.30 

.07 

.38   .11 

•  06 

.06 

.06 

.38 

JEREMIAH 

1.13 

•  20 

•  29 

.24 

.40 

KEENE  2    N 

.92 

.05 

•  02 

T 

•  06 

.07 

.72 

KENTUCKY  DAM 

2.76 

U08 

.41 

•  67 

.01 

.15 

.44 

LANCASTER 

1.36 

.14 

•  41 

•  02 

.12 

.67 

LAURA 

1.33 

.66 

T 

.25 

T 

d 

.15 

T 

.11 

T 

.16 

LEITCHFIELO 

2.55 

.15 

.12 

.35 

.47 

.48 

•  03 

.95 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

1.68 

.18 

T 

T 

T 

.21 

•  03 

T     .22 

T 

.01   T 

1.03 

LIBERTY 

1.82 

•  10 

.02 

.02 

.55 

.07 

.01 

1.05 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

1.43 

•  10 

.28 

T 

.25 

T 

.80 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.45 

.04 

T 

T 

•  30 

.16 

.10 

T 

T 

•  85 

LOUISA  2 

.86 

•  26 

.02 

.22 

T 

•  13 

.05 

•  18 

•  02 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

2.02 

.02 

T 

T 

T 

T 

.74 

.01   .24 

.11 

.02   T 

.63 

.25 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.89 

•  01 

T 

.18 

■  55 

.24 

.01 

.09 

.01 

.80 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

liBe 

T 

T 

.65 

.01   .20 

•  06 

T 

.82 

.12 

LOVELACEVILLE 

2.90 

1.48 

1.10 

.08 

.24 

MAOISONVILLE  1  SE 

2.80 

.05 

T 

.85 

•  40 

.40 

.22 

.88 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.16 

•  20 

.96 

.62 

T 

.09 

T 

1.29 

MANCHESTER  4  SE 

2.26 

•  82 

.03 

.34 

1.07 

MAYFIELO  SUBSTA 

2.93 

1^42 

.28 

.65 

.18 

.40 

MAYFIELD  2  S 

3.19 

K92 

.61 

.16 

.50 

MAYSVILLE  DAM  33 

1.18 

05 

T 

.16 

.03 

.12 

.12 

.15 

.01 

.06 

.48 

MC  KEE 

2.38 

.16 

.48 

T 

T 

.62 

T 

1.12 

MI00LES80RO 

2.09 

T     .01 

.35 

.64   .01 

.20 

.21 

.04 

.63 

MIDWAY 

1.22 

.10 

•  25 

.10 

.01 

T 

.76 

MILLERSTOWN 

2.64 

.14 

.09 

•  21 

•  52 

.38 

.18 

1.12 

MONTKELLO 

2.70 

.30 

•  64 

.10 

.22 

1.24 

MOUNT  STERLING 

2.88 

.20 

T 

T 

J 

.35 

•  05 

.08 

T 

T 

2.20 

munfordville 

3.27 

.16 

.08 

.16 

•  94 

•  55 

.10 

.05 

T 

1.23 

MURRAY 

3.46 

T 

T 

1.98 

•  61 

•  34 

.02 

.51 

OLNEY 

3.53 

•  05 

.90 

.38 

•  54 

•  32 

1.34 

ONEONTA  DAM  35 

1.42 

.04 

.02 

.05 

T 

.20 

•  13 

.16 

.17 

.56 

OnENSeORO  2  W 

2.86 

.14 

.03 

.80 

.30 

•  38 

•  31 

.90 

0WENS80R0  DAM  i.6 

2.99 

T 

.18 

T     T 

.75 

.35 

.42 

.30 

.99 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

2.77 

T 

T 

1.35 

•  86 

•  12 

.42 

.02 

PAOUCAH 

_ 

1.22 

.29 

•  68 

_ 

.27 

PAINTSVILLE 

.91 

.43 

T 

.25 

.06 

T 

T 

.17 

T 

T 

T 

T     T 

PIKEVILLE 

1.33 

.30 

.20 

.04 

.12 

.06 

•  04 

.10 

.01 

.46 

PINEVILLE 

2.06 

T     .04 

.24 

T 

T 

T 

.68   .01 

.08 

.26 

.03 

.72 

PRINCETON 

3.48 

1.50 

.51 

•  30 

.23 

.94 

RAVENNA  LOCK  12 

1.58 

.23 

.24 

.05 

.04 

1.02 

RICHMOND 

1.44 

.12 

T 

T 

.30 

.05 

.02 

.95 

ROCHESTER  LOCK  3 

3.32 

.11 

.02 

.52 

.75 

.64 

.10 

1.18 

RUMSEY  LOCK  2 

2.47 

•  02 

.45 

.57 

.45 

.22 

.76 

Sm  ilaf*rasca  NoIm  FoUowIng  StaUon  Indwc 
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Table  3-Continued 


Station 

•3 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4   5   6 

7  1  8  1  9 

10  I  11   12 

13  1  14   15 

16 

17  1  18 

19   20  1 

21 

22   23  1  24 

25   26  1  27 

28   29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE 

3.19 

.52 

.93 

.61 

.05 

1.08 

RU5SELLVILLE  SUBSTA 

3.17 

T 

.10        T 

T 

.75 

.78 

.59 

.05 

.90 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.59 

.08 

.24 

■  50 

.42 

.05 

T 

1.30 

SALVISA  LOCK  6 

1.2* 

.16 

T     T 

T 

•  21 

.07 

.03 

T 

.01 

.76 

SALYERSVILLE  7 

1.90 

.56 

.04   .09   .02 

•  32 

.06 

.04 

.26 

.52 

SCOTTSVILLE 

3.61 

.28 

1.23 

.68 

.09 

1.33 

SESREE  WATER  WORKS 

3.19 

• 

1^21 

.61 

T     .20 

1.17 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.63 

1.27 

•  20 

.95 

.10 

•  11 

SHEL6YV1LLE  2  W 

1.73 

.02 

.10 

•  33 

.25 

.16 

•  01 

T 

•  86 

SHEPMEROSVILLE 

l.S<. 

T 

.19 

•  44 

.26 

T 

•  03 

•  92 

SOMERSET  1  N 

2.15 

.09 

•  49 

•  02 

.23 

.22 

.03   .01 

1^06 

SPRIN6PIEL0 

l.'.O 

T 

•  30 

.08 

•  M 

STEARNS  ?  N 

3.95 

.45 

1.00 

.60 

.10 

.90 

.  •« 

SUMMER  SHADE 

- 

.24 

- 

•  21 

•  05 

- 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.57 

.15 

.12 

1.09 

•  25 

•  11 

.85 

TAVLORSVILLE 

2.34 

.08 

T 

.05 

.42 

.32 

.35 

•  01 

l.ll 

TOMPKINSVILLE  2 

2.96 

.38 

.98 

•  25 

.04 

1>3I 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.50 

1.47  - 

.63 

.54 

.03 

.30 

.S3 

TYRONE  LOCK  5 

1.89 

.11 

.18 

.90 

.02 

.68 

UNIONTOWN  DAM  49 

2.34 

T     T 

T 

.70 

.61 

.53 

.12 

.21 

•  17 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.50 

.10 

.22 

T 

.43 

T 

•  75 

VANBUREN 

2.35 

.12 

T 

.43 

.16 

.20 

.04 

T 

1.40 

VANCEBURG  0AM  32 

.99 

.13 

T     .23   .05 

.08   T 

.05 

.09 

.02 

.07 

•  27 

WflYNESRURG  6  E 

1.75 

.13 

.42 

.09 

.03 

T 

1.08 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.06 

.70 

.10 

•  25 

.10 

.08 

.08 

.75 

WE ST PORT 

1.92 

T     T 

.03 

•  81 

.16 

T 

.05 

.85 

WILLIAMSBURG 

3.02 

.16 

.80 

•  05 

.05 

.56 

1.40 

WILLIAMSTOWN 

.99 

T 

•  16 

.10 

.11 

.02 

.60 

WILLOW  LOCK  13 

2.26 

.23 

•  30 

.03 

.44 

1.26 

WOLF  CREEK  DAM 

2.40 

T 

.20 

1^00 

.06 

.01 

.11 

1.02 

WOODBURY  LOCK  t. 

2.87 

.06 

.07 

.39 

•  74 

.53 

.03 

l.OS 

• 
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Table  5 

D 

AI 

LY 

T] 

EW 

[PE 

:rj 

\T 

UR 

ES 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1«S* 

Station 

Day 

0<  Month 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

58 
25 

51 
39 

49 
29 

44 
24 

43 
29 

42 
29 

40 
19 

47 
17 

55 
22 

67 
26 

52 
26 

33 
12 

57 
19 

59 

50 

72 
60 

67 

41 

57 
35 

55 
26 

64 
33 

67 

47 

58 
43 

65 
26 

50 
30 

52 

37 

59 
31 

65 
33 

70 
36 

64 
35 

66.6 
31.6 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 
MIN 

58 
25 

55 

33 

45 
36 

41 
24 

41 
32 

39 
24 

37 

18 

35 
19 

43 
29 

61 
23 

48 
37 

37 
21 

53 

24 

72 
37 

78 
49 

71 
56 

50 
37 

70 
32 

65 
26 

69 
46 

63 

40 

59 
36 

71 

30 

65.3 

31.9 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

62 

16 

63 
36 

59 

38 

49 
25 

41 

33 

42 
32 

41 
24 

42 
12 

51 
24 

70 
22 

71 
32 

45 
15 

54 

20 

56 
31 

70 
45 

59 

44 

55 
35 

56 
26 

62 

25 

66 
58 

68 
43 

51 
33 

67 
25 

69 
42 

54 

40 

61 
27 

67 
26 

73 
40 

59.6 
31.1 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

58 
23 

60 
29 

52 
31 

45 
27 

44 
30 

43 
30 

43 
20 

45 
17 

59 
24 

68 
25 

67 

35 

44 
14 

57 
21 

69 
51 

74 
59 

72 
54 

59 

35 

57 
29 

64 
32 

58 
48 

64 

41 

56 
28 

62 

31 

56 
31 

70 
34 

70 
33 

69 

37 

69 
35 

59.5 
32.3 

BAXTER 

MAX 
MIN 

47 
20 

56 
20 

56 

31 

44 
25 

40 
29 

40 
33 

40 
26 

40 
15 

42 

16 

57 
24 

56 
26 

53 
20 

35 
18 

53 
22 

62 

50 

73 
52 

66 
36 

40 
29 

60 
28 

62 

30 

63 
42 

57 
33 

59 

27 

65 
29 

54 
27 

66 

29 

46 
31 

70 
33 

54.0 
28.6 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

60 
26 

60 
28 

55 
36 

51 
27 

52 
27 

44 
31 

39 
26 

50 
20 

62 
26 

66 
29 

58 
35 

36 

17 

59 
22 

70 
51 

73 
60 

66 

44 

51 
35 

57 
24 

66 
34 

68 
49 

61 
40 

59 
34 

58 
38 

55 

31 

73 
33 

71 
31 

73 
37 

69 

34 

59.5 
33.0 

BENHAM 

MAX 
MIN 

49 
20 

55 
32 

55 
34 

41 
26 

37 
26 

36 
25 

36 
20 

38 
14 

41 
18 

55 

24 

61 
26 

50 
18 

35 

17 

63 
22 

64 
40 

74 
50 

67 
33 

39 
28 

60 
28 

58 
29 

58 
36 

54 
30 

58 
26 

65 
29 

53 

27 

65 

31 

54 
28 

65 
31 

63.1 
27.6 

8EREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

59 
28 

54 
36 

44 
32 

39 
27 

40 
32 

39 
27 

34 
19 

42 
19 

53 
28 

67 
34 

48 
25 

31 
14 

59 
16 

66 
48 

75 
57 

59 
35 

43 
33 

58 
26 

64 

37 

59 
52 

62 

43 

57 
37 

59 
32 

63 
38 

72 
38 

64 

34 

71 
37 

65 
32 

66.0 
32.8 

B0MLIN6  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
24 

61 
29 

45 
30 

50 
26 

50 
26 

42 
29 

38 
21 

48 
20 

63 
30 

70 
28 

51 
25 

37 
19 

59 
22 

66 

51 

71 
60 

66 

40 

48 
31 

56 

29 

67 

34 

67 
45 

61 

40 

61 

33 

60 

34 

54 
30 

70 
33 

46 
36 

72 

35 

51 
34 

57.0 
32.0 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

58 
26 

58 
32 

55 
34 

44 

31 

43 
28 

44 
32 

»6 
22 

45 
20 

59 

25 

65 

26 

60 
36 

44 
16 

59 
21 

67 
47 

75 
55 

70 
52 

56 

35 

58 

30 

65 

37 

66 
49 

67 
42 

59 

31 

67 
33 

53 

32 

70 
33 

67 
34 

70 
37 

67 
31 

58.9 
33.2 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

55 
26 

53 
34 

48 
34 

45 
26 

42 
32 

41 
28 

36 
20 

47 
18 

52 
22 

66 
24 

52 

33 

35 

15 

56 
20 

66 

48 

72 
59 

70 
56 

59 
36 

55 
24 

52 

26 

59 

45 

65 

45 

56 
29 

64 
30 

59 
39 

67 
32 

65 

33 

69 
36 

68 
36 

57.4 
32.5 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

61 

19 

60 
28 

52 
28 

46 
24 

44 
25 

43 
25 

38 
20 

49 
14 

56 

20 

68 
23 

64 
35 

44 
9 

60 
15 

69 

74 
59 

70 
53 

55 
35 

58 
22 

66 
25 

68 

46 

67 
42 

60 
26 

60 
26 

55 
35 

70 
31 

68 
33 

73 

30 

66 
34 

59.6 
29.7 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
18 

57 
34 

48 
30 

40 
27 

41 
32 

41 
29 

36 
16 

44 
12 

59 
23 

69 
24 

51 
27 

35 
13 

56 
15 

65 
37 

74 
54 

65 

41 

41 
35 

60 
27 

64 
25 

64 
52 

54 
41 

60 
29 

57 
26 

66 
36 

70 
36 

51 

30 

70 
29 

65 
32 

56.4 
29.7 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
32 

46 

33 

45 
27 

36 
27 

37 
30 

34 
22 

36 
15 

44 
22 

47 
25 

59 
28 

42 
22 

30 
15 

53 
23 

55 

49 

70 
56 

65 

35 

50 
33 

54 
31 

62 
35 

65 

44 

54 
43 

56 

33 

67 
35 

47 
34 

64 
35 

47 
31 

66 
36 

69 
30 

51.4 
31.6 

C-'NTHIANA  2 

MAX 
MIN 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

45 
29 

57 
33 

55 
34 

42 

30 

40 
32 

42 

31 

39 
20 

37 
20 

43 
24 

55 
29 

57 
36 

49 

15 

33 

15 

58 
23 

67 
52 

74 
56 

63 

34 

48 
28 

57 
29 

64 

35 

65 

43 

56 
35 

59 
33 

57 
35 

53 

35 

70 
34 

60 
34 

74 
40 

64.7 
32.0 

DEWEY  0AM 

MAX 
MIN 

52 

16 

60 
35 

55 
36 

46 
24 

39 

27 

42 
32 

37 
25 

34 
14 

44 
23 

55 
22 

59 
22 

52 

24 

5* 
16 

62 

32 

73 
57 

75 
59 

72 
36 

45 
35 

56 
23 

67 
25 

70 
49 

70 
32 

60 
25 

70 
26 

66 
29 

70 
29 

47 
26 

66 

40 

56.4 
30.0 

01  X  0AM 

MAX 
MIN 

56 
27 

55 
33 

49 
34 

42 

30 

40 
33 

40 
31 

34 
20 

43 
22 

54 
29 

65 
31 

59 
33 

34 
15 

58 
19 

66 
46 

75 
50 

62 

54 

57 
34 

58 
30 

64 
33 

66 
49 

65 
42 

66 
35 

68 
33 

56 
33 

70 
35 

67 
34 

70 
36 

55 
34 

57.0 
33.4 

FARMERS 

MAX 
MIN 

59 
20 

57 
27 

50 
33 

47 
22 

40 
32 

39 
29 

38 
13 

42 

13 

51 
19 

66 
20 

52 
38 

43 
16 

58 
15 

71 
47 

75 
58 

73 
53 

58 
35 

59 
24 

65 
26 

73 
41 

66 

45 

59 
29 

69 
26 

66 
40 

71 
37 

69 

35 

72 
29 

71 
35 

99. T 
30.6 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

60 
30 

61 
32 

59 
39 

50 

30 

55 
32 

47 
31 

34 
29 

51 
21 

61 

31 

64 
33 

58 
35 

35 
19 

50 
26 

58 
54 

74 
64 

59 
42 

47 
33 

54 
30 

57 
40 

61 
46 

61 
41 

69 

34 

56 

45 

56 
36 

74 
40 

67 
31 

71 
41 

46 
34 

68.1 
3S.T 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

46 
22 

59 
26 

50 
31 

47 
26 

42 
30 

44 
33 

38 
21 

39 

18 

46 
16 

55 
23 

57 
23 

49 
15 

35 

14 

57 
22 

68 

51 

75 
61 

67 
35 

53 
25 

57 
24 

64 
26 

67 
46 

67 
32 

58 

26 

64 
28 

64 
35 

70 
32 

49 
34 

71 
40 

55. 3 

29.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

60 
28 

59 
29 

53 
32 

49 
28 

46 
26 

45 
30 

45 
26 

47 
18 

60 
26 

66 
30 

52 
38 

39 

17 

59 
25 

67 
51 

72 
62 

68 
48 

49 
35 

57 
33 

55 

41 

68 
50 

64 
45 

57 
33 

65 
32 

52 

31 

59 

34 

56 
35 

71 
37 

68 
33 

68.6 
34.3 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

62 
27 

63 

27 

61 
39 

54 
25 

55 
26 

51 
29 

37 
30 

52 

15 

62 

26 

69 
26 

63 

37 

43 

17 

61 
20 

71 
54 

71 
64 

70 
44 

50 
33 

60 
24 

67 
32 

63 

47 

53 

40 

62 

31 

56 
36 

65 

27 

76 
31 

71 
34 

75 
42 

69 

34 

61.1 
32. B 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

60 
21 

55 
28 

48 
37 

40 
21 

37 
29 

37 
26 

38 
27 

42 

14 

50 
21 

67 
26 

48 

31 

32 
20 

56 
15 

71 
44 

77 
56 

70 
56 

55 
36 

57 
27 

65 
22 

72 

37 

52 
43 

58 
31 

50 
25 

58 
38 

68 
26 

66 
35 

74 
26 

72 
34 

96.9 
30.6 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

49 
20 

59 
25 

60 
29 

44 
30 

46 
29 

46 
29 

n 

40 
17 

46 
20 

62 

25 

68 
26 

63 
16 

35 

16 

50 
21 

66 

50 

76 
62 

55 
36 

49 
27 

59 

28 

57 
30 

66 
44 

69 

30 

60 
29 

66 
32 

66 

30 

71 
36 

49 
32 

73 
38 

57.2 
29.8 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

61 
28 

61 
29 

56 
36 

51 
27 

54 
28 

46 
32 

35 
27 

50 

17 

62 

30 

69 

31 

54 
37 

36 

17 

60 
22 

71 
51 

71 
62 

57 

44 

46 
34 

57 
26 

65 

33 

65 

49 

61 

40 

60 
35 

65 
29 

73 
36 

67 
32 

74 
38 

70 
33 

69.6 
33.4 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

60 
18 

58 
28 

55 

37 

45 
24 

40 
33 

42 
34 

39 
25 

44 
12 

56 

19 

69 
20 

65 
32 

47 
17 

58 
14 

70 
31 

75 
41 

72 

44 

55 
34 

60 
27 

67 
24 

70 
39 

69 
39 

50 
30 

69 
23 

66 

40 

71 
26 

70 
37 

72 
27 

72 
33 

60.6 
28.9 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

60 
33 

56 
35 

52 
36 

49 

31 

51 

30 

46 
29 

36 

28 

52 

29 

62 

36 

67 
35 

52 

35 

37 
18 

58 
20 

72 
50 

71 
65 

69 
44 

52 

33 

50 
30 

65 
30 

54 

35 

62 

37 

68 
33 

54 

44 

65 
42 

72 
46 

67 
32 

70 
39 

57 
31 

68.1 
35.2 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

52 
25 

62 
29 

64 
38 

55 

24 

60 
23 

62 
25 

50 
22 

46 
17 

52 
20 

68 
34 

59 
35 

56 
16 

40 
20 

50 
28 

56 
52 

74 
50 

60 
28 

50 
28 

55 
34 

65 

40 

54 
35 

62 

30 

50 
35 

69 

30 

56 
33 

70 
30 

59 
34 

74 
28 

99.4 
30.2 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

42 
15 

67 

19 

56 
28 

44 
22 

40 
26 

40 

31 

40 
10 

42 
12 

54 

19 

67 
20 

50 
18 

33 

13 

55 
20 

69 
49 

74 
55 

72 
32 

40 
26 

60 
23 

65 
24 

59 

43 

60 
26 

59 
20 

69 
25 

55 
23 

69 
25 

48 
24 

74 
27 

96.1 
25.1 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
28 

61 
31 

60 
31 

43 
29 

53 
30 

54 

31 

42 
27 

37 
19 

50 
22 

55 

30 

67 
30 

46 

18 

37 
19 

59 
25 

64 
53 

70 
52 

58 

34 

45 
30 

57 
33 

62 

42 

66 

39 

62 

35 

60 
36 

60 
31 

57 
34 

74 
34 

50 
34 

77 
34 

56.7 
31.8 

INEZ 

MAX 
MIN 

61 
18 

55 
28 

49 
35 

40 
22 

42 
25 

36 
28 

40 
20 

42 
12 

54 
20 

68 
19 

52 
25 

38 
20 

58 

15 

65 
32 

76 
46 

74 
52 

62 
36 

51 
30 

65 
23 

58 
35 

72 
46 

57 
34 

71 
23 

50 
42 

70 
33 

67 
37 

69 
40 

74 
39 

69.2 
29.8 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

60 
29 

53 
32 

51 
32 

50 
30 

45 
26 

46 
33 

40 
26 

49 
22 

63 
26 

72 

31 

54 
32 

36 

14 

58 
24 

65 
49 

72 
60 

57 
44 

53 
35 

55 
30 

63 
35 

67 
49 

60 
41 

50 
31 

57 
35 

65 
37 

66 

36 

67 
33 

70 
39 

67 
35 

68.0 
33.8 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

60 
28 

59 
34 

53 

33 

48 
29 

49 
26 

46 
35 

37 
27 

48 
22 

60 
30 

60 
35 

57 
37 

38 

17 

57 
23 

65 
49 

70 
59 

55 

45 

56 
35 

55 
30 

64 
36 

56 
50 

59 
40 

57 
33 

59 

34 

53 
33 

68 
35 

67 
33 

69 

40 

66 
36 

67.8 
J4.9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
30 

49 
31 

45 
29 

39 
29 

40 
31 

36 
26 

35 

18 

42 
20 

51 
26 

63 

31 

46 
21 

11 

57 
21 

67 
46 

74 
55 

63 
36 

49 
33 

59 
31 

64 

36 

66 

43 

58 

41 

68 
34 

65 
35 

53 
34 

59 
34 

50 
33 

66 

35 

66 

31 

64.0 
31.7 

LOUISVILLE  H8  AP 

MAX 
MIN 

57 
29 

49 
36 

47 
34 

45 
33 

44 
32 

38 
30 

37 
25 

47 
24 

56 
26 

67 
29 

45 
24 

34 
19 

57 
23 

66 
52 

71 
52 

67 
37 

52 

34 

55 
31 

64 
33 

67 
48 

56 

44 

56 
37 

68 
36 

52 

39 

69 
37 

51 
34 

69 
39 

52 

37 

54.6 
34.4 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

57 
34 

49 
39 

46 
35 

44 
34 

44 
33 

37 
29 

37 
24 

47 
26 

56 

33 

65 
36 

46 

24 

33 

20 

56 

24 

66 

53 

70 
64 

56 

37 

50 
37 

64 
35 

53 
39 

66 

48 

58 

44 

56 
37 

56 
40 

51 

40 

56 
41 

50 
34 

59 

40 

52 
36 

94.1 
36.4 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

63 
27 

64 
25 

61 
40 

57 
24 

58 
25 

53 
33 

37 
27 

55 

17 

65 
29 

71 
27 

64 

37 

40 
20 

59 

23 

67 
52 

73 
62 

70 
44 

54 
30 

59 
31 

65 
36 

60 
45 

64 
39 

51 

30 

68 

40 

55 

30 

72 
36 

66 
33 

72 
41 

57 
35 

60.8 
33.9 

HAOISONVILLE  1  Se 

MAX 
MIN 

60 
26 

60 
29 

58 
38 

51 
28 

52 
28 

50 
32 

35 
29 

50 
20 

64 
28 

69 
28 

62 
36 

37 
16 

59 
20 

59 
57 

73 
65 

69 
44 

49 
35 

57 
25 

55 

31 

64 
48 

70 
41 

51 
32 

55 
36 

55 
30 

73 
34 

70 
33 

79 
41 

69 
36 

60.2 
33.8 

5«e   reference   ootea   follovlnf;  Stetlon   Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
FEBRUARY  1954 

Table  5  ■  ConHnued 

Day 

Of  Month 

t3 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30   31 

< 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

60 
23 

60 
31 

56 
34 

46 
.29 

49 
27 

47 
37 

40 
27 

48 
16 

63 
28 

67 
29 

66 
38 

44 
13 

59 
19 

69 

51 

72 
60 

68 
50 

50 
36 

57 
24 

65 

31 

67 
50 

65 

41 

59 
31 

61 
31 

54 
30 

70 
36 

69 
34 

72 
38 

72 
34 

59.9 
33.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 

MIN 

62 
15 

58 
30 

55 
36 

43 
24 

40 

33 

41 
32 

40 
23 

43 

12 

59 
21 

70 
23 

56 
32 

45 

14 

57 
15 

68 
37 

74 
56 

71 
53 

55 
34 

63 
27 

66 
25 

66 
43 

64 

44 

60 

31 

68 
25 

65 
42 

70 
26 

68 
36 

71 
26 

67 
32 

59.5 
30.3 

MAYFIELD  2  5 

MAX 
MIN 

61 
33 

62 

31 

58 
37 

55 
28 

62 
29 

52 
33 

36 
26 

51 
21 

65 

35 

68 
36 

62 

37 

41 
19 

58 
26 

67 
50 

71 
61 

69 

44 

53 
33 

56 

31 

64 
39 

61 
39 

61 
37 

60 
35 

57 
45 

53 

33 

71 

41 

67 
33 

73 
42 

57 
33 

59.7 
35.3 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

42 
22 

55 
30 

50 
35 

45 
21 

37 
28 

39 
31 

33 
14 

34 

14 

42 

21 

47 
21 

64 
21 

42 
20 

30 
18 

56 
25 

69 

50 

76 
60 

66 
37 

47 
28 

55 
29 

62 

27 

70 
45 

56 
32 

54 
30 

66 
33 

51 
31 

68 
30 

44 
32 

71 
37 

52.6 
29.4 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

5B 

17 

64 

34 

57 
36 

46 
24 

41 
34 

43 
31 

43 
28 

44 
13 

64 

24 

74 
22 

67 
33 

50 
19 

53 

17 

63 
45 

73 
54 

67 
52 

54 
37 

61 
25 

65 
25 

63 

50 

61 
42 

63 

35 

67 
24 

64 

44 

66 
27 

65 
39 

70 
36 

67 
35 

59.8 
32.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

58 
24 

52 
32 

43 
34 

39 
26 

39 

31 

38 
27 

35 
16 

40 
17 

51 
25 

66 

30 

56 

34 

36 

14 

56 
17 

69 

44 

75 
55 

68 

50 

58 
34 

60 
29 

66 
34 

69 

45 

63 
42 

57 
35 

68 

30 

53 
38 

59 
33 

64 
33 

70 
32 

64 
32 

56.5 
31.9 

MURRAY 

MAX 

MIN 

64 
28 

65 
29 

66 
30 

57 
28 

58 
28 

50 
30 

37 
28 

52 

20 

69 
36 

70 
30 

60 
38 

45 
20 

61 
26 

71 
54 

72 
63 

69 
45 

52 

34 

60 
29 

67 
39 

61 

47 

64 

39 

64 

34 

55 
41 

57 
32 

75 
42 

74 
35 

75 
44 

62 
34 

61.9 
35.1 

OWENSRORO  2    W 

MAX 
MIN 

58 
30 

55 
35 

50 

37 

47 
30 

50 
31 

45 
34 

38 
28 

45 
24 

60 
29 

67 
32 

59 

37 

38 
20 

55 
26 

68 
45 

72 
60 

67 
42 

54 
35 

59 
31 

64 
39 

65 
46 

61 
41 

56 
34 

58 
41 

54 
36 

70 
37 

67 
33 

68 

40 

64 
35 

57.7 
35.3 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
35 

63 
32 

46 
30 

53 
31 

57 
30 

40 
29 

37 
23 

53 
23 

65 

38 

70 
32 

51 
26 

40 
20 

59 

27 

67 
55 

73 
63 

68 

41 

51 
34 

31 

66 

40 

58 
39 

62 

39 

60 
34 

55 

34 

55 
34 

72 
38 

52 

35 

72 
38 

44 
31 

57.4 
34.4 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

51 
26 

62 

24 

64 
35 

45 
29 

5? 
32 

56 
28 

40 
28 

52 
20 

53 
24 

64 
30 

68 

30 

46 
20 

38 

20 

59 
27 

66 
57 

73 

56 

.64 
35 

51 
33 

56 
33 

66 

41 

58 

40 

62 
36 

60 

34 

58 
34 

56 
36 

74 
35 

53 
33 

73 
35 

57.9 
32.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

60 
23 

56 
35 

46 
38 

39 
29 

40 
35 

40 
33 

39 
28 

44 
16 

59 
26 

72 
25 

56 
31 

38 
26 

60 
20 

73 
34 

76 
43 

73 
54 

56 
37 

64 
35 

69 
28 

71 
54 

64 

47 

63 
35 

70 
28 

55 
45 

74 
31 

69 
39 

77 
29 

70 
42 

59.8 
33.8 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

62 
22 

62 

24 

55 
37 

54 
24 

56 
24 

51 
29 

34 
20 

52 
15 

66 
24 

62 
24 

59 
38 

41 
14 

62 
22 

66 
52 

71 
62 

68 
43 

51 
30 

57 
21 

68 
33 

60 
45 

64 
39 

60 
30 

64 
31 

57 
25 

72 
30 

67 
33 

74 
41 

61 
33 

60.6 
30.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

44 
25 

57 
32 

54 
35 

44 
25 

39 
29 

39 
31 

37 
19 

35 
19 

42 
26 

54 
29 

66 
36 

48 
17 

44 
19 

56 
34 

66 

50 

74 
60 

64 
30 

46 
29 

59 
26 

64 

40 

69 

47 

65 
33 

57 
29 

67 
39 

52 
37 

70 
34 

52 
30 

70 
40 

54.8 
32.2 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

62 
25 

62 
28 

53 

30 

51 
26 

53 
29 

43 
28 

38 
27 

50 
19 

63 
31 

67 
31 

50 
30 

36 

17 

61 
24 

71 
52 

70 
59 

67 
42 

46 
34 

56 
26 

66 

37 

67 
45 

61 

40 

58 
32 

60 
36 

55 
29 

75 
39 

66 
33 

75 
38 

70 
33 

59.0 
32.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

MIN 

47 
21 

58 
27 

55 
28 

44 
29 

46 
25 

45 
26 

42 
22 

37 
19 

47 
21 

58 
23 

67 

24 

46 

13 

34 

14 

56 
21 

66 
48 

72 
55 

64 
29 

49 
28 

55 
29 

64 
37 

66 

39 

57 
31 

57 
32 

59 

34 

53 

31 

66 
33 

48 
31 

70 
34 

54.6 
28.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

62 
28 

61 
30 

57 
37 

51 
30 

50 
28 

46 
32 

39 
27 

48 
19 

61 

33 

66 
36 

55 
38 

36 

18 

60 
23 

68 
52 

74 
59 

70 
54 

56 

37 

58 
26 

66 

37 

68 

51 

65 
42 

60 
34 

64 
36 

54 
33 

71 
39 

67 
35 

74 
39 

72 
34 

60.1 
35.3 

SHELBYVILLE  2     W 

MAX 
MIN 

58 
27 

53 
33 

47 
32 

43 
26 

41 
30 

41 
29 

38 
19 

46 
20 

53 
23 

66 
28 

60 
32 

34 
15 

56 
21 

66 
47 

72 
57 

69 
55 

57 
35 

57 
28 

64 

34 

66 

45 

65 

42 

56 
32 

60 
34 

52 

34 

68 
32 

66 
33 

70 
36 

67 
34 

56.9 
32.6 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

50 
21 

58 
28 

53 
33 

42 
27 

43 
33 

43 
31 

37 
21 

42 

15 

59 
26 

68 
25 

57 
38 

37 
15 

60 
18 

67 
44 

73 
52 

67 
42 

54 
35 

60 
28 

65 
28 

65 
47 

61 

41 

59 
31 

69 

27 

54 
27 

72 
26 

64 

35 

70 
31 

66 
32 

58.0 
30.7 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

60 
24 

60 
26 

53 
30 

47 
24 

48 
35 

43 

34 

37 
24 

46 

15 

60 
25 

66 

30 

49 
32 

35 
16 

60 
20 

67 
45 

75 
55 

66 
42 

45 
34 

59 
26 

65 

34 

67 
48 

59 

40 

58 
29 

66 
32 

53 

31 

70 
35 

66 

33 

71 
33 

62 

30 

57.6 
31.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

56 
24 

54 
34 

47 
32 

40 
23 

38 
27 

36 
26 

36 

15 

41 
15 

47 
20 

64 
20 

51 
31 

32 

17 

55 
U 

70 
34 

78 
58 

73 

57 

59 
33 

55 
29 

62 
28 

70 

40 

65 

40 

57 
30 

68 

30 

55 

40 

67 
32 

65 
33 

70 
31 

65 
37 

56.3 
30.3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

50 
15 

55 
30 

55 

30 

50 
25 

40 
25 

44 
22 

40 
20 

38 
16 

50 
20 

55 
20 

70 
23 

54 
15 

35 
16 

60 
30 

70 
42 

75 
50 

70 
29 

45 
30 

60 
20 

66 
25 

72 
37 

61 
28 

65 
25 

70 
30 

56 
20 

74 
23 

55 
22 

73 
38 

57.5 
25.9 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

62 
20 

61 

31 

59 
41 

43 
26 

43 
26 

43 
28 

44 
25 

45 
15 

62 
26 

72 
26 

62 
30 

46 

17 

55 
17 

67 
45 

74 
52 

70 
51 

56 

35 

60 
27 

64 
26 

64 
52 

62 

41 

62 
34 

68 
27 

66 

42 

70 
29 

69 
29 

70 
32 

65 
32 

60.1 
31.5 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

40 
26 

52 
33 

49 
30 

46 
29 

36 
29 

38 
25 

31 
11 

34 
20 

42 
21 

49 
25 

62 

30 

45 
14 

32 

16 

58 
22 

66 
50 

77 
57 

63 
31 

52 
30 

56 
32 

62 
39 

65 

41 

54 
30 

54 
33 

60 
34 

50 
34 

65 
30 

46 
31 

69 
35 

51.9 

30.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

51 
21 

62 
22 

61 

31 

47 
26 

46 
30 

47 
35 

44 
27 

40 
16 

46 
17 

64 
24 

69 
25 

54 

17 

37 
15 

62 

1° 

67 
54 

74 
62 

66 

37 

46 
28 

60 
29 

65 

30 

68 

46 

60 
33 

62 
30 

70 
31 

56 
30 

72 
29 

50 
30 

71 
32 

57.8 
29.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l°l 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 
WIND 

8 

.14 
29 

.09 
37 

.03 
28 

.06 
71 

.05 
29 

66 

* 
39 

* 
37 

23 

• 
9 

* 
79 

* 
36 

1.07 
66 

.20 
90 

.09 
95 

.26 
109 

* 
14 

.07 
43 

.08 
27 

.17 
118 

.16 
33 

.04 
14 

.11 
63 

.10 
21 

.25 
118 

.04 
19 

.18 
121 

4.49 

1305 

1  following  Sta 

.   20   ^ 


T»ble7 

s^ 

JO 

WI 

A] 

LL 

A] 

S[D 

S 

NC 

)W 

0 

N 

GI 

^O 

m 

ID 

KENTUCKY 
FEBRUARY   1954 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND   DAM    29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

BENE  AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 

BOWLING  GREEN  CAA   AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

CORBIN  CAA   AP 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

L3.0 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

.6 
1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

DOTEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

2.0 

T 

T 

FARMERS 

SNOWALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM   50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

HEIDELBERG  LOCK   14 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

LOUISVILLE   WB   AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE   PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

MAYSVILLE  DAM   33 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 
T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

HURRAY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

OWENSBORO   2  W 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

? 

T 

PADUCAH  CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Statio 


ANCMOfiAGE 

ASHCAHO 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVlLLE 

dAHDSIOWN  S.J.  PREP  SCI 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENNAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT  DAM  3t> 

BROWNSVILLE  LOCK  B 
BURDINE  2  NE 
BURG  IN  01 X  DAM 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 

CAMP6ELLSV1LLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 
CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTMIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DAVELLA 
DELPMIA  1  E 


OUNNVILLE 

DYER 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FLEMINGSeuRG  2 
FORD  LOCK  10 

FORDS  FERRY  DAM  SO 
FHV*KFORT  LOCK  » 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREE BURN 
FRENCHBURG 


O'.go 

0595 
0611 


County 


BOYD 

KNOX 

NELSON 
HARLAN 

OHIO 
HAftCAN 
MARSHALL 
MADISON 
MO  1  SON 


l^RREN 
kRREN 
0909; WARREN 

I  WARREN 
0978  CAMPBELl 


0904 


1206  TRIGG 

1256  TAYLOR 
1345|CARR0LL 

1439  muhlenberg 
1611 Ibullitt 


16 


HlCi 


GEORGETOWN  WATi 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE 

GOLDEN  PONO  a  I 
GRANT  DAM  3B 
GRAVSON 
GREENSBUR6 
GREENSBURG  HIW. 


HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  U 
HENDERSON  k    SW 
HERNDON 

HlCKMi^N  1  E 

hicksville 

high  bridge  lock  7 

hindman  settlement  scl 

h0d6enville  mat  park 

mopkinsvIllE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  2   N 
KENTUCKY  DAM 
LANCASTER 
LAURA 

LETCHFIELO 


toaIestill 

722  AOAIR 

IBOl  jWHITLEY 
less  BOONE 
1969  WHITLEY 

1995  I HARRISON 
2003  HARRISON 
2040' BOYLE 
2053 ImARTIN 
2132  PERRY 

2139'knOTT 
2160  FLOYD 
2214iMEBCER 
t  2356 lOHIO 
2366. MUHLENBERG 

l2374!cASEY 

I239I JBRECKENAIDGE 

12445 'lYOH 

2469  METCALFE 
2526  PIKE 


'2961 iCRlTTENDEN 
3026  FRANKLIN 
5036  SIMPSON 

,3046|P1K£ 
3062  MENIFEE 

3194  SCOTT 

I3203HFNRY 
3241  BARREN 
13246  BAJ^REN 

3252  HARDIN 

J3295  TRIGG 
13356  BOONE 
13391  CARTER 

3430  GREEN 

34)5  GREEN 

13443  GREENUP 
3451  MUHLENBERG 
3539  CHRISTIAN 
3652  OHIO 


'3762  HENDERSON 
'3798  CHRISTIAN 
3816  FULTON 

13621  GRAVES  j 
,3837  JESSAMINE 

; 3899, KNOTT  I 

I  3929  LARUE  I 

4093' LESLIE        I 
4134  MARTIN 
4165  BRECKINRIDGE 
4196; BREATHITT    , 

4256; LETCHER 

4369  JESSAMINE 
i4414iLlVIN0STON 
I 4620i GARRARD 
I  4642  MART  IN 
,4703  GRAYSON 


36  56 
39  04 
36  50 


37  03 
37  00 
37  IB 


85  S3 

62  26 
62  36 
83  53 

65  26 
S3  20 

86  52 

82  57 

66  20 


87  00 

64  58 
86  13 
86  OS 

65  37 
82  21 

84  20 


64  S2 
66  34 

82  08 

83  39 

84  33 
64  43 

85  55 
B5  SS 
85  55 

68  00 


82  51 
87  12 
B7  20 


63  22 
62  32 
86  17 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  OEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
E  AUXIER 
BARRET 

MAHY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST,  JOSEPH  PREP  5CH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H,  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  GAFFARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

-639 
CIVIL  AERO.  ADM. 

BOWLING  GREEN 
OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 

1AMS 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALVA  HC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

AMES  F.  PRICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  B.PICKETT 

ADM. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 
MARSHALL  K.  HILL 
R.  P.  COLD  I  RON 
BERTHA  DE  LONG 
DEE  A.  MAYS 

HATTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  W.  MILLIAMS 
J.  L.  HUFF 
N.  D.    GIVENS 

LINNIE  D.  TARTER 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
IOHN  E .  MORAN 
MRS  KELSie  SCaWELL 

FRANK  M.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 
MRS.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  HERMAN  0.  NEAL 

L  JOHN  E.  TANNER 

L  FRENCHBURG  SCHOOL 

ATKINS 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  EMILY  M.  BEAN 
'  RADIO  STATION  WK>Y 
.  DAVID  W.  BELL 

.  WLOLF  REFUGE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  SHIRLEY  I.  STATEN 
,  HOWARD  PICKETT 
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to 
tables 


.    MRS.    AOi 


COX 


.  CORPS  OF  ENGINEERS 

«.  LOVELL 
I  CLEATUS  €.  BHINKLEY 
.  DAVID  K.  CARSON 

A.  BAILEY 

.  BURCHELL  muncy 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 

Ht    STREET 

*.  KEATTS 

.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
.    ELIZABETH  WATTS 
I  ERNEST  L.  WRIGHT 

NEWELL  F.  SMITH 

'  MRS. FOREST  CAMPBELL 

NITED  FUEL  GAS  CI 
'  FLOYD  G.  ROBBINS 

.  MAE  JETT 
'  HOBART  I SON 

.  HUGH  J.  CARROLL 

'A-379-A 
.  KENTUCKY  UTIL  CO 
.   JAMES  A.  FIELD 
.  GEORGE  D.  LITSEV 


t       1-BIC  SANDY.   2-CtJMBERLAND,   3-CREEN ; 
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A 

LEXINGTON  HB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

■  ID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9   7  C 

ILIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  55 

7A  PALLIA  L.  HANKL* 

3       C 

[LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

560 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

[LOCKPORT  LOCK  2 

4657 

HENRY 

38  2ft 

64  56 

485 

ftA  ICORPS  OF  CM6INEUS 

3 

Iloglick  1  S 

4882 

CLARK 

37  SI 

84  02 

- 

NID  ^Ri.     N.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SW 

4693 

LAUREL 

37  Oft 

84  OB 

1217 

MID  U.S.  FCREST  SERVICE 

C 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

SB  07 

82  37 

584 

8A  JULIUS  M.  RANKIN 

C 

LOUISA  2 

4946 

LJkWRENCE 

36  07 

82  37 

600 

7A  EDDIE  L.  YOUNG 

1 

.LOUISVILLE  BOHNAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

36  13 

85  40 

558 

HID ICORPS  OF  ENGINEERS 

C 

ILOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85*4 

474 

HID 

MID  U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  19   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4«S 

JEFFERSON 

38  17 

85  48 

403 

&A (CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4936 

JEFFERSON 

38  15 

85  4ft 

457 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  19     C 

LOVELACEVILLE 

4»67 

BALLARD 

36  58 

88  50 

370 

ftp 

ftp  BLAINE  MALONE 

2  3  9 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

HID  WILLARD  E.  FOSTER 

C 

HAOISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

439 

5P 

7A  HOMER  WELBORN,  JR. 

2  15     C 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

600 

5P 

9P  NATIONAL  PAflK.    »VC 

2  3  9   7 

MANCHESTER  4  SE 

3111 

CLAY 

37  06 

88  41 

850 

ftp 

TaInORA  S.  WHITE 

2  1  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

7A  TVA-5-A 

9 

MAYFIELD  2  S 

5212 

GRAVES 

36  42 

88  38 

5P 

5P;mRS.  JOE  PAYNE 

2  3  9 

KAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  36 

83  42 

524 

ftA 

ftA  CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15   7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

64  00 

1000 

7A{nRS. MINNIE  E.  MORAN 

3 

,MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  96 

84  16 

HID 

EDWARD  C.  GIFFORO 

C 

MIDDLESBORO 

5369 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

LOH  L-  HERRELL 

2  3  5   7 

MIDDLESIORO  RR  STA 

5394 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

HID 

SNEED  C.  FRIAR 

C 

, MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

3S  09 

84  41 

BA 

CITY  OF  HIDWAY 

3 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

SB  16 

84  09 

_ 

HID 

OAVIO  C.  BAILET 

C 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

SBO 

NRS.  0.  H.  LAWLER 

3 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

B*  51 

910 

7* 

E.  0.  COOPER 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

38  11 

63  16 

770 

MID 

H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTHILL 

2  1  5 

MUNFOHDVILLE 

5684 

HART 

37  16 

85  53 

600 

7A 

HUBERT  E.  MCOGES 

3       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

ftp 

6P 

HURRA.-  WATER  SYSTEM 

2  3  5   7 

OLIVE  HILL  1  NW 

6012 

CARTER 

38  18 

63  11 

752 

HID 

LOTTA  ORA  HOOPER 

C 

OLNET 

6020 

HOPKINS 

37  1* 

380 

ART  D.  MILLIAMS 

ONEONTA  DAM  35 

6  OSS 

CAMPBELL 

36  58 

64  16 

497 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

ftp 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5   7 

OWENSBORO  DAM  4« 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  06 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  0* 

86  46 

398 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9   7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

86  37 

340 

ftA 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  9 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

86  35 

344 

■  ID 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

4353 

PIKE 

37  29 

82  31 

ftBft 

5P 

6P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9   7  C 

■PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

999 

7* 

F.  PARTIN 

3 

1  PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  N.  MARVILL 

2  3  9 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

ftSl 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICHMOND 

6605 

MADISON 

37  4* 

84  18 

1085 

8A 

BA 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

■ RUMSEy  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  32 

67  16 

38* 

ftA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66  53 

590 

ftp 

MN.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

66  54 

976 

7A 

TVA-683 

3 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

36  23 

84  33 

974 

HID 

STANLEY  WILSOJ 

e 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  H.  HELITINA 

2  15    7 

ST  HARy 

7  096 

MARION 

37  35 

B5  21 

7S0 

HID 

ST  MARY  COLLEGE 

c 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

87  56 

84  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1 

SALYERSVlLLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  03 

659 

HID 

STANLEY  GARDNER 

c 

SALYERSVILLE  2 

7134 

K4G0FF1N 

37  45 

63  04 

900 

7A 

FORREST  C.  MILLIS 

3 

SCCTTSVILLE 

7216 

ALLEN 

36  45 

66  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

SEBREE  WATER  WORKS 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

SftO 

SEBREE  WATER  MCRKS 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

17  09 

355 

7A 

TVA-709 

3       C 

SHELBYVILLE  2  M 

732* 

SHELBY 

38  13 

65  16 

6ZS 

ftp 

7A 

WILL*  S.  A.  RATTA 

2  3  3 

SHEPHEROSVILLE 

733* 

BULLITT 

38  00 

65  44 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELD  4  S 

7*73 

SHELBY 

SO  20 

85  16 

662 

HID 

F.  H.  SIMPSON 

C 

SOMERSET 

7506 

PULASKI 

37  06 

1050 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

ftp 

ftp 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

65  14 

738 

8A 

MH.  M.  COATLEV 

3 

STEARNS  2  N 

7677 

MC  CHEAHY 

2! 36  43 

B4  29 

7A 

FAYE  PAULINE  SHITH 

3       C 

SUMMER  SHADE 

7600 

METCALFE 

3  36  53 

65  43 

_ 

6P 

ftp 

CHAS.  H.  HC  HURTREY 

' 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7605|METCALFE 

sisft  53 

65  40 

3 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

8137  52 

65  09 

- 

MID.R.  C.  OEDMAN 

C 

TAYLORSVILLE 

SPENCER 

38  02 

65  21 

7A  DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

65  41 

899 

midIjahes  T.  PHILPOTT 

C 

TOMPKINSVILLE  2 

6065 

MONROE 

36  42 

85  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  45 

68  05 

350 

7A 

TVA-680 

3 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

36  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

ftA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6246 

JESSAMINE 

37  51 

64  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  BUREN 

6250 

ANDERSON 

8 

37  56 

85  10 

550 

7A 

HRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

6259 

LEWIS       )  7 

36  39 

83  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAyNESBURG  6  E 

6466 

LINCOLN 

2 

37  22 

64  34 

1215 

7A, FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WK5 

8551 

MORGAN 

37  55 

83  15 

600 

7* 

7A|J0HN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

6567 

OLDHAM 

7|36  29 

65  29 

475 

7A! GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

2 

36  44 

84  10 

9B0 

ftp 

6P  GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

6714 

GRANT 

5 

38  38 

84  34 

9ft7 

6A 

6a! MYRTLE  WEBB 

2  3  9   7 

WILLOW  LOCK  IS 

6724  LEE 

37  36 

83  50 

646 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

565 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  1  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

3 

37  n 

86  36 

50* 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

NEW  STATIONS 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

3 

37  13 

86  54 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 
CKINC;   6-IIISSlSSlPPI: 

7-OHl 

0;   8-SALT; 

9-Tl 

ENMESS 

lE 

REFERENCE  NOTES 

Tbe  four  digit  Ideot if Icatlon  ounbers  In  tbe  iodex  nuaber  colunn  of  the  station  lodex  are  asslgoed  on  a  state  baslB.   There  vlll  be  no  duplication  of  ouabers  withlo  a  state. 

rigares  and  letters  follovtng  the  statloo  Dane,  suck  as  12  SSW,  indicate  distance  In  nlles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  tlaes  given  lo  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  tlse. 

D>laT«d  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

■Mthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  nontbs  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dlnenstonal  units  used  lo  this  bulletin  are:  temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  Id  Inches,  and  wind  wovement  In  nllea.  Degree  days  are  based  on  a  daily 
average  of  65^  F.   Evaporation  is  measku-ed  In  the  standard  Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 

Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  averages  Id  Table  1,  begloalng  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  Id  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.U.  C.S.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In 
Table  7  means  tbe  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  ground  Is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  tbe  snowpack  result  in  apparent  Incoosletencles  la  the  record. 

-   No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

O  Data  in  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing:   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:   15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  SI. 50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  tbe  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 

ould  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.  4/1/54  775 
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KENTUCKY  -  MARCH  1954 
K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


The  weather  conditions  during  the  month 
were  characterized  by  considerable  temp- 
erature fluctuations  and  very  light  rain- 
fall.  Weekly  average  temperatures  fluc- 
tuated from  considerably  below  normal 
to  much  above  normal  from  week  to  week, 
with  the  overall  average  for  the  month 
more  than  one  degree  below  normal. 
Precipitation  was  infrequent  and  light, 
with  the  amount  for  the  state  as  a 
whole  less  than  60%  of  the  mean.   Snow- 
fall averaged  above  normal  but  was 
confined  mostly  to  the  eastern  third 
of  the  state.   Considerable  damage  to 
utility  and  communication  facilities 
resulted  from  a  snowstorm  in  the  eastern 
part  of  the  state  with  the  estimated 
amount  exceeding  $200,000.   There  also 
was  some  damage  locally  from  windstorms 
but  the  amount  was  comparatively  minor. 
The  weather  during  the  month  was  gener- 
ally favorable  for  farm  work  but  the 
below  normal  temperatures  and  lack  of 
moisture  retarded  growth  of  crops. 

The  temperature  averaged  below  normal 
over  all  sections  of  the  state  with 
the  eastern  division  showing  the 
largest  departure.   The  month  opened  near 
seasonal ,  but  unusually  cold  weather 
moving  in  on  the  2nd  brought  daily 
average  temperatures  down  as  much  as  16 
degrees  below  normal  for  the  next  5  days. 
It  was  during  this  period  that  most 
locations  recorded  their  lowest  reading 
for  the  month.   Beginning  with  a  slow 
moderation,  temperatures  began  to  climb 
so  that  by  the  13th  the  daily  average 
temperature  was  just  as  much  above  normal 
as  it  was  below  the  previous  week.   Most 
locations  in  the  western  two-thirds  of 
the  state  recorded  their  highest  temper- 
ature for  the  month  during  this  warm 
period.   On  the  14th,  temperatures  took 
a  sudden  drop,  and  for  the  next  4  days 
the  weather  continued  cold.   Following 
this  period  and  to  the  end  of  the  month, 
temperature  changes  were  frequent  with 
the  warm  and  cold  spells  of  short  duration. 
The  period  of  the  24th  to  the  26th  was 
quite  warm,  and  most  locations  in  the 
eastern  third  of  the  state  recorded  their 
highest  temperature  for  the  month  during 
this  interval.   The  mean  temperature  for 
the  state  was  44.7°  which  is  1.7°  below 
normal.   The  monthly  mean  temperature 
ranged  from  49.4°  at  Murray  to  39.7°  at 
Covington  WB  Airport.   The  highest  temp- 
erature for  the  month  was  88°  at  Pike- 
ville  on  the  25th;  the  lowest  was  7°  at 
Hindman  Settlement  School  on  the  2nd  and 
Clermont  ISSE  on  the  6th. 

Precipitation  was  unusually  light  and 
rather  infrequent  with  measurable  amounts 
occurring  only  on  an  average  of  6  days. 
Practically  all  locations  showed  a 


negative  departure  from  the  normal  preci- 
pitation.  The  pattern  of  rainfall  gener- 
ally followed  a  progression  from  northwest 
to  southeast  with  the  smaller  amounts  in 
the  northwest.   Monthly  amounts  were  mostly 
under  2  inches  in  the  northwest ,  between  2  ^ 
and  3  inches  in  the  central,  and  3  to  4 
inches  in  the  eastern  counties'.   A  few 
locations  in  the  southeastern  counties 
received  over  4  inches.   Practically  all 
the  precipitation  came  in  the  form  of 
scattered  showers  with  the  exception  of 
that  recorded  on  the  1st  in  the  eastern 
section  of  the  state.   The  large  amounts 
in  that  area  were  due  to  a  combination 
of  snow  and  rain.   About  the  only  other 
period  of  large  rainfall  amounts  was  the 
period  of  the  24th  to  26th.   Snowfall 
averaged  above  normal  mainly  as  a  result 
of  the  snowstorm  in  the  eastern  part  of 
the  state  at  the  beginning  of  the  month. 
The  average  precipitation  for  the  state 
was  2.73  inches  which  is  2.04  inches 
below  normal.   The  total  amounts  record- 
ed at  the  various  locations  ranged  from 
7.17  inches  at  Benham  to  0.85  inch  at 
Dunnville.   The  greatest  precipitation 
in  24  hours  was  4,20  inches  at  Hindman 
Settlement  School  reported  on  the  1st. 
The  monthly  average  of  snowfall  was 
2.5  inches  which  is  0.7  inch  above  normal. 
The  greatest  monthly  amount  of  snowfall 
was  18.5  inches  at  Benham.   The  greatest 
depth  on  the  ground  was  15  inches  at 
Benham  on  the  1st . 

A  severe  snowstorm  struck  the  eastern 
section  of  the  state  at  the  beginning 
of  the  month.   Rain  which  began  on 
February  28  turned  to  snow  that  evening 
and  continued  on  the  1st  of  March. 
Before  the  storm  abated,  snowfall  amounts 
of  up  to  18  inches  were  reported  in  the 
area.   Utility  and  communication  faci- 
lities were  paralyzed  and  many  areas 
were  without  these  services  for  several 
days.   Some  of  the  firms  affected  indi- 
cated the  storm  to  be  the  worst  in  their 
experience  in  that  area.   The  estimated 
damage  ran  to  almost  $275,000. 

The  weather  during  the  month  was  generally 
favorable  for  farm  work,  but  the  below- 
normal  temperatures  and  lack  of  moisture 
retarded  growth  of  permanent  pastures  and 
fall  seeded  grains  and  grasses.   By  the 
end  of  the  month,  topsoil  moisture  was 
generally  adequate  to  start  spring  growth, 
but  subsoil  moisture  was  extremely  short 
over  much  of  the  state.   There  were 
scattered  reports  of  damage  to  small 
grains  and  cover  crops  due  to  alternate 
freezing  and  thawing  but  damage  was  small. 
The  principal  activities  during  the  month 
were  spring  plowing,  preparing  and  seeding 
tobacco  beds,  and  seeding  spring  oats, 
grasses,  and  clovers.   -  W.S. 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    iiumidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 
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LEXINGTON   WB   AP 
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NW 
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10.4 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Piecipitabon 

Tear 

1 

1 

1 

.3 

ID 

> 
< 

11 

1889 

40.5 

84 

18 

1.52 

1890 

41.2 

78 

4 

8.34 

1891 

41.8 

71 

9 

8.08 

1892 

40.6 

82 

7 

4.08 

_ 

1893 

45.0 

89 

5 

2.76 

- 

1894 

50.8 

86 

10 

2.72 

_ 

1895 

45.0 

88 

15 

3.17 

- 

1896 

41.1 

80 

8 

6.16 

- 

1897 

49.6 

86 

20 

7.94 

0.2 

1898 

50.7 

84 

16 

7.59 

1.0 

1899 

43.9 

80 

-    3 

8.10 

2.4 

1900 

42.8 

81 

-    3 

2.58 

3.9 

1901 

46.4 

87 

3 

3.50 

0.5 

1902 

47.2 

82 

7 

4.44 

6.1 

1903 

52.5 

85 

19 

4.43 

T 

1904 

47.7 

88 

12 

6.26 

0.5 

1905 

52.2 

86 

22 

4.45 

T 

1906 

39.2 

75 

3 

6.37 

2.0 

1907 

54.9 

92 

18 

2.28 

0.8 

1908 

51.8 

88 

19 

5.42 

0.6 

1909 

44.8 

74 

17 

5.14 

T 

1910 

55.0 

91 

H 

0.79 

0.3 

1911 

46.0 

87 

7 

2.57 

0.6 

1912 

41.3 

88 

10 

6.22 

6.6 

1913 

46.5 

85 

9 

7.22 

0.5 

Temperatu] 

e 

Precipitation 

Year 

•a 

< 

1 

1 

.3 

1 
1 

II 
11 

1914 

41.8 

78 

2 

3.62 

6.4 

1915 

37.8 

65 

11 

2.11 

3.5 

1916 

43.5 

84 

4 

3.39 

3.7 

1917 

45.9 

84 

0 

6.52 

8.1 

1918 

51.6 

85 

17 

1.97 

T 

1919 

47.6 

81 

16 

5.65 

T 

1920 

46.3 

88 

-    1 

4.85 

0.6 

1921 

56.7 

87 

19 

5.75 

T 

1922 

49.4 

83 

19 

8.11 

0.5 

1923 

45.6 

80 

8 

5.27 

T 

1924 

41.5 

81 

14 

3.05 

1.8 

1925 

49.2 

84 

4 

3.59 

0.4 

19  26 

40.2 

84 

4 

2.80 

2.3 

1927 

48.4 

82 

10 

6.04 

3.5 

1928 

45.6 

85 

12 

2.64 

2.7 

1929 

52.0 

94 

9 

4.17 

1.2 

1930 

44.5 

76 

9 

2.17 

1.2 

1931 

41.4 

73 

18 

3.66 

1.9 

1932 

41.2 

80 

4 

4.95 

1.5 

1933 

46.0 

78 

10 

5.52 

T 

1934 

43.6 

80 

5 

4.83 

2.1 

1935 

54.6 

86 

20 

9.56 

0.3 

1936 

50.7 

81 

19 

4.85 

3.2 

1937 

42.2 

77 

e 

1.43 

2.3 

1938 

53.7 

86 

11 

6.29 

T 

Year 

Temperatiue 

Precipitation 

1 

i 

1 

< 

l| 
li 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1954 

49.4 
43.9 
40.5 
48.3 
43.0 

45.2 
56.5 
56.1 
38.6 
49.8 

45.8 
43.1 
45.4 
45.6 
48.8 

44.7 

90 
81 
74 
85 
80 

84 
91 
85 
77 
87 

86 
88 
79 
84 
80 

88 

15 

11 

2 

15 

-   6 

5.78 
5.04 
1.65 
4.48 
7.63 

5.50 
7.06 
4.47 
2.36 
6.26 

5.17 
3.74 
4.99 
7.25 
5.49 

2.73 

T 
1.9 
1.1 
2.2 
3.0 

0.5 

T 
0.2 
10.8 
0.1 

1.1 
0.3 
6.2 
0.2 
0.9 

2.5 

8 

20 

16 

-    1 

8 

10 

7 
13 

9 
19 

7 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  vlth  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2 


IIENTUCICY 
MARCH   195« 


Temperature 


1-^ 


1^ 


Precipitation 


eg 


Snow,  Sleet.  Hail 


No.  ot  Days 


WESTERN  DIVISION 

REAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  i.  SW 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

MURRAY 

OWENSeORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

RUSSELLVILLE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 
DANVILLE 
DIX  DAM 
FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 
GREENS8URG 
IRVINGTON 
LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELRYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  2Q 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

RENHAM 

BEREA  COLLEGE 

CORRIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

MIODLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

DIVISION 

STATE 


59.3 
57.8 
61.3 
58.5 
57.4 


57.3 
59.3 
59.6 
59.1 

61.8 
57.6 
56,2 
57,2 
60.5 


55,9 
58,5 

57,1 
57,1 
55,7 

59,0 


56,4 
54,7 

57,7 
56,8 
57,8 
57,4 
53,5 

54.4 
53,2 
58,7 
53,5 
60,0 

56,5 
57,6 
57.2 
51.2 
57.9 


55.4 
59.7 
54.8 
54,5 
55,9 

55,8 

56,5 
55. 5M 
56. 2M 

58.7 
56.8 
58,1 
58.4 
53.0 

59,8 
56,0 


33.6 
35.6 
33.9 
34,0 
35  i  3 

32.4 
33,6 
35.0 
34.3 
37.0 

37.0 
35.3 
34.8 
33.7 
32.7 

34.9 


31  .4 
33.0 
34,1 
33*8 
31,4 

29,5 
29,8 
32,1 
33,4 
29.8 

35.0 
32.0 

33,5 
34.3 
32,1 

33.0 
33.9 
33.4 
29.9 
36.4 

32.4 
32.1 
32.3 
29.2 
31.3 


31.5 
32.7 
30.6 
30,4 
33,6 

31,3 

29,6 
30,4 

30. IM 

31,2 
27,3 
31.5 
31.3 
28.8 

34.2 
32.1 
34.2 
32.2 

30.3 

26.6 


46.5 
46.7 
47.6 
46.3 
46.4 

45.4 
45,5 
47,2 
47,0 
48.1 

49.4 


45.5 
46.6 


43.7 
45.8 


43.6 

44.3 
39.7 
43.0 
44.9 
42.3 

46.4 
44.4 
45.7 
45.9 
42.8 


43.6 
46.1 
41.7 
48.2 

44.5 
44.9 
44.8 
40.2 
44.6 

44.2 


43.5 
46.2 
42.7 
42.5 
44.8 

43.6 

43.1 
43. OM 
43. 2M 

45.0 
42.1 
44.8 


46.6 

43.1 


41  .6 
46.7 


43.9 
44.7 


1.4 

1.1 


1.3 

.7 


3.5 
1.4 


2.0 
3.2 


2.4 
2.9 


534 

570 
571 


546 
550 
521 

480 
569 
398 


654 
587 
594 
597 
657 

6  35 
777 


591 
586 
680 

651 
655 
580 


633 
617 
628 


664 
582 


693 

674 


624 
623 


556 
641 
570 


0|  0 
Oj  0 
0  !  0 
0  j  0 
0 


15  1  0 

14  ,  0 

17  i  0 

15  0 
13  I  0 

18  I  0 

15  ,  0 

16  \  0 

16  ;  0 

12  I  0 

13  i  0 

13  \  0 

14  !  0 

15  I  0 

16  I  0 


0  0 

0  '  0 

0  I  0 

0  1  0 

0  0 


19  i  0 

15  I  0 

19  :  0 

16  :  0 
14  I  0 
16  0 

16  0 

14  '  0 

15  '  0 

20  0 


0  17 
3  20 
0  |l9 

I 


18 

1 
0 

16 

0 

18 

0 

18 

0 

16 

0 

17 ; 

0 

19 

0 

17 

0 

17  1 

0 

16 

0 

20 

0 

16  ■ 

0 

16 

0 

19  ! 

0 

16 

0 

15 

0 

14 

0 

15 

0 

18 

0 

19 

0 

16 

0 

1.30 
1.62 
2,32 
1,47 
2,28 

3,80 
2.51 
1.87 
1.49 
3.53 

2.99 

1.76 
1,79 
1,71 
1.98 


2.02 
1.41 
1,90 

2.33 
2.41 
2.07 
2.26 
2.05 

1.42 
2.10 
1.67 
1,80 
2,38 

1.25 
2.08 
1.85 
2.13 
2.25 


3.89 
3,02 
3,95 
7,17 
2,61 

2,93 

3.60 
3.09 
2.74 


3.66 
3.23 


2.49 

3.45 


2.56 
3.06 


3.22 
2.98 


7.00 
3.64 
1.99 


1.63 
2.70 


3.22 
3.09 
3.02 
2.08 

3.42 
2.59 
4.12 
2.76 


3.98 
3.31 
3.79 

3.54 

2.11 

3.78 
2.73 


.61 

.36 

1.57 

1.40 
.57 


.78 
.68 


1.23 
,54 
,55 


1,59 
1,00 
1,55 
3,78 
,58 

•  72 

1.90 

1.25 

.75 

1.12 
4.20 
1.29 
1.73 
1.39 

1.93 

1.66 
1.32 

1.05 


.0 
.6 
1.0 
.0 
.0 


1.0 

T 


.3 

T 
1.0 

.5 
1.0 


6.5 

5.3 

12.2 

18.5 

3.2 

4.6 

7.0 
6.0 
6.0 

5.3 
11.5 
8.0 
8.0 
3.0 

8.6 


4.0 

4.5 
6.7 
2.5 


See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 

Station 

^ 

2  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1  8    9 

10  1   11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1 

26   27 

28  1  29   30 

31 

ADDISON  DAM  43 

1.71 

.30 

.18 

T 

T 

T 

.35 

.04 

.07 

.07 

.48 

•  22 

AOOLPHUS  1  N 
ALRikNY 

2.86 

.20 
.76 

.10 
.11 

.02 

.04 

.86 
.33 

.03 
.06 

.32 

.12 

.08 

.14 
.24 

.92 

.10 
.55 

•  15 

•  57 

7 
.06 

•  01 

ALLEN 

2.76 

.78 

.20 

.05 

.OS 

.03 

.16 

.06 

.09 

.15 

.52 

•  53 

•  12 

ANCHORAGE 

1.53 

T 

.15 

.og 

.03 

.45 

7     .14 

'' 

.38 

•  29 

ASHCAMP 

3.3B 

1.04 

.03 

.66 

.60 

.65 

•  30 

•  10 

ASMLANO  DAM  29 

3.80 

1.59 

.25 

.10 

T 

.02 

.57 

.03 

.44 

T 

T 

.15   7 

.08 

7 

.24 

•  42 

7 

BARROURVILLE 

3.02 

1,00 

.35 

•  10 

.25 

.30 

.20 

.72 

•  10 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCM 

2.»0 

.47 

.09 

.06 

.13 

.02 

.48 

.41 

.06 

.31 

.34 

.03 

BAXieR 

3.95 

1.55 

.30 

.05 

* 

.80 

T 

.35 

.17 

.08 

7 

.60 

.05 

7 

BEAVER  DAM 

1.30 

.29 

•  36 

7     .04 

.10 

.43 

•  06 

.02 

BENHAM 

7.17 

3.78 

.37 

.67 

.02   .03 

T 

.43 

.23 

.06 

,02 

.35   .05 

.18 

.03 

.57   .08 

.27 

.08 

BEREA  COLLEGE 

2.61 

.31 

.12 

.17 

.56 

T 

.26 

.14 

.22 

.35 

•  30 

.14 

BERGA  WATER  WORKS 

3.40 

1.25 

.14 

.08 

•  66 

.03 

T 

T 

.32 

.23 

7 

.41 

•  24 

.04. 

ROWLING  GREEN 

1.38 

.10 

.05 

•  03 

.04 

.45 

.03 

.21 

.48 

.02 

.15 

•  02 

T 

BOWLtNG  GREEN  SURSTA 

1.76 

.18 

.17 

.04 

.03 

.40 

.11 

.17 

.41 

.02 

.21 

•  02 

7 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

2.07 

.18 

T 

.09 

T 

.64 

.15   .45 

.15 

.12 

•  12   T 

.12 

BRENT  DAM  36 

2.82 

.24 

.12 

.01 

.20 

.69 

.10 

T 

.22 

.53 

.07 

.07 

.29 

.28 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1.97 

.15 

.26 

.07 

.49 

.03 

.14 

.23 

.50 

.10 

BUROINE  2  NE 

3.20 

1.15 

.20 

.25 

.60 

.05 

.55 

.25 

.15 

BURKESVILLE 

2.20 

.46 

.10 

T 

.U 

.02 

T 

,08 

.08   T 

.23 

.47 

.04 

.50   7 

7          .11 

7 

CADIZ  LOCK  E 

2.84 

.32 

.43 

.23 

1.43 

•  43 

CAMPBELLSVILLE 

1.41 

.16 

T 

T 

T 

.36 

.03 

.33 

.07 

T     .16 

.06 

.09 

7 

.15 

CARROLLTON  LOCK  1 

1.90 

.15 

.06 

•  22 

T 

.40 

.10 

.20 

•  37 

.40 

CLERMONT  I  SSE 

2.33 

.13 

.16 

T 

T 

T 

.06 

.87 

.14 

7 

.42 

.54 

.01 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

3.79 

.99 

.11 

.04 

1.02 

.04 

T 

.18 

.22 

.47 

.72 

COLUMN [A 

2.85 

.35 

.10 

.12 

.20 

T 

.60 

.20 

.70 

.22 

.26 

.10   7 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

2.93 

.39 

.28 

.01 

T     T 

.72 

.03 

T 

.30 

.07   .21 

.07 

.70 

.07   .05 

.08 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

2.41 

.01 

.13 

X 

T     .50 

.47 

T 

.02 

T 

.82 

7 

.04   T 

7 

.21 

7     .21   7 

CUMSERLAND  FALLS  ST  PK 

2.75 

.42 

.25 

•  31 

.15 

.27 

.28 

.40 

.41 

.08 

.18 

CVNTHIANA 

3.25 

.35 

.03 

.OS 

.07 

1.13 

.11 

T 

T 

.05 

.59 

.15 

.01 

.35 

.36 

CVNTHIANA  2 

RECORD 

MISSING 

DANVILLE 

2.07 

.20 

.09 

T 

.11 

.73 

.09 

T 

.08 

.16 

.17 

7 

.15 

.28 

.01 

OELPHIA  1  E 

_ 

- 

.25 

.34 

.37 

.17   .02 

.52 

.11   .05 

.09 

DEHA 

4.06 

1.68 

.15 

.67 

.32 

.12 

.50 

.46 

.16 

OEWEV  DAM 

3.60 

1.90 

.03 

.03 

T 

T 

.46 

T 

T 

.14 

.05 

7 

.47 

.52 

7 

OIX  DAM 

2.26 

.16 

T 

.83 

T 

.39 

.25 

.15 

.48 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  BR 

1.52 

.32 

.02 

.50 

.10 

.08 

.10 

.30 

.10 

OUNMOR 

1.89 

.23 

.04 

.05 

•  45 

.07 

.45 

.40 

.04 

.16 

DUNNVIlLE 

.85 

T 

T 

T 

.65 

* 

.20 

EDDYVILLE  LOCK  F 

1.46 

.21 

.30 

•  03 

.85 

.02 

.05 

EDMONTON 

2.55 

.25 

.05 

.10 

.82 

•  13 

.48 

•  20 

.35 

.12 

.05 

ELKHORN  CITY 

3.29 

1.80 

T 

.30 

T 

.25 

T 

T 

.14 

.17 

7 

7 

.35 

.20 

.08 

PALMOUTH 

3.35 

.39 

.09 

T 

.15 

.38 

.02 

.13 

T 

T 

.09 

.73   7 

.1? 

.02 

.29 

.94 

FARMERS 

3.09 

1.25 

T 

.08 

T 

.01 

.35 

.48 

.06 

T 

.03 

.16 

T 

.01 

.35 

.31 

FLEMING5BURG 

4.06 

.76 

.13 

T 

.12 

.46 

.21 

.09 

,06 

.01 

.07 

.77 

.22 

.02 

.23 

.91 

FORD  LOCK  10 

2.38 

.44 

.06 

T 

.08 

.69 

.02 

T 

T 

T 

.18 

.26 

7 

.14 

.51 

7 

FORDS  FfPRY  DAM  50 

1.62 

.01 

.25 

T 

T 

T 

T 

.32 

.02 

.37 

.01 

.62 

.02 

FRANKFORT  LOCK  A 

2.05 

.20 

.06 

.03 

T 

.19 

.04 

T 

.02 

.66 

.14 

7 

.02 

.42 

.27 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

1.82 

T 

T 

T 

T 

.25 

7 

1.25 

.37 

FREEBURN 

- 

- 

. 

_ 

-     -     _ 

-    _    _ 

_ 

_ 

_ 

- 

. 

_     _     _ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-     .     - 

. 

FRENCH8URG 

4.01 

1.41 

T 

T 

.02 

1.03 

.02 

T 

T 

T 

.24 

.20 

T 

.35 

.72 

.02 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

2.12 

.22 

.10 

.05 

.02 

.04 

.11 

.56 

.22 

.25 

.30 

.25 

GEST  LOCK  3 

2.48 

.22 

.04 

T 

.13 

.52 

.06 

.38 

.13 

.12 

.40 

.46 

GLASGOW 

1.65 

.25 

.25 

.04 

.02 

.02 

•  40 

.06 

.18 

.38 

.03 

.02 

GLASGOW  WKAY 

1.42 

.05 

.03 

.55 

T     .18 

.36 

.18 

7 

.07 

GLENDALE 

2.56 

.22 

.13 

.0? 

T 

.12 

.08 

T 

.55 

.38 

.13 

.03 

7 

.45 

.45 

GOLDEN  POND  8  N 

2.32 

.32 

.33 

T     .35 

.72 

.60 

7 

GRANT  DAM  38 

2.54 

.17 

.09 

T 

.15 

.46 

.22 

.68 

.04 

7 

.38 

.03        .30 

GRAYSON 

2.74 

.75 

.05 

.03 

.53 

.36 

T 

T 

T 

.14   T 

.09 

7 

T 

.29 

.50 

7 

GREENSBURG 

2.10 

.49 

.07 

.02 

.21 

.07 

.33 

.41 

.20 

.12 

.10 

.08 

7 

6REENSBURG  HIWAY  61  BR 

1.89 

.46 

T 

.07 

.21 

.44 

.31 

.70 

.10 

.10 

GREENUP  DAM  30 

2.93 

1.04 

.12 

.07 

T     T 

•  10 

.29 

.05 

.17 

T 

T 

.30   T 

.13 

.01 

.22 

.43 

GREENVILLE  2  W 

1.47 

.29 

.30 

.02   .16 

T 

.56 

.08 

.06 

HARTFORD  6  NW 

.98 

.22 

T 

T 

T 

.41 

.09 

.04 

.02 

.20 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.65 

1.41 

T 

.26 

.04 

T 

.57 

.09 

T 

T 

T 

.25 

.18 

7 

T 

•  49 

.33 

.03 

HEIDELBERG  LOCK  1*. 

3.08 

1.12 

.04 

.11 

T 

.06 

.20 

.08 

•  02 

T 

.20 

.18 

.02 

•  50 

.55 

7 

HENDERSON  4  5W 

2.28 

.29 

T 

T 

•  55 

.02   .01 

.08 

.68 

•  07 

.58 

HICKMAN  1  E 

3.80 

.33 

.04 

•  23 

•  65 

1.84 

.45 

•  20 

.06 

HICK^VILLE 

2.84 

.23 

•  27 

1.63 

•  13 

.58 

HIGH  fiRIOGE  LOCK  7 

2.37 

.31 

.01 

.09 

.57 

.06 

.01 

•  04 

.43 

•  22 

.01 

.26 

.34 

7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

5.85 

4.20 

.13 

.35 

.10 

T 

.02 

.20 

•  20 

.02 

.55 

.04 

.04 

HOPKINSVILLE 

2.51 

.33 

T     .03 

T 

.05 

.38 

.03 

.13 

1.04 

.02 

.36 

7          .12 

.02 

MYDEN 

- 

- 

.50 

.72 

T 

•  58 

.89 

•  20 

INEZ 

3.19 

1.29 

.09 

.57 

.36 

.15 

.27 

•  46 

IRVIN6TON 

1.67 

.28 

T 

T 

.32 

T     .05 

7 

.34 

.68 

JACKSON 

4.26 

1.92 

.06 

.15 

T 

.32 

.12 

,06 

T 

.22   T 

.21 

.01 

.59   T 

.01   .55 

.04 

JEREMIAH 

3.33 

1.20 

.21 

.40 

•  29 

•  10 

.25 

.20 

.25 

.33 

•  10 

KEENE  2  N 

2.16 

.13 

•  12 

•  30 

T 

•  22 

.35 

.24 

.20 

•  60 

7 

KENTUCKY  DAM 

1.82 

.21 

•  30 

.06 

.76 

T 

.49 

LANCASTER 

2.77 

.35 

.24 

1.14 

.08 

.16 

.24 

.21 

•  34 

.01 

LAURA 

4.32 

1.66 

.14 

.12 

.56 

.10 

T 

.20 

.10 

.44 

UOO 

7 

LEITCHFIELD 

1.80 

.02 

.16 

.02 

.10 

.48 

.09 

.08 

.03 

.44 

•  31 

.02 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

2.38 

T 

.08 

T     .29 

T 

.17 

.02 

T 

.75 

7 

.15   .03 

.01 

.27 

.48   .13 

7 

LIBERTY 

1.67 

.25 

.15 

.01 

.12 

.05 

.10 

•  37 

.27 

.05 

.23 

.07 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

2.18 

.26 

.06 

T 

.05 

.56 

T 

.06 

•  21 

.29 

.01 

.10 

.55 

.01 

LOCKPORT  LOCK  ? 

2.60 

.22 

.05 

.42 

.06 

T 

T 

•  08 

•  50   T 

.13 

7 

.52 

.62 

LOUISA  2 

3.04 

1.40 

.09 

.26 

.48 

•  13 

.02 

7 

.30 

.36 

7 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

1.25 

.19 

.01 

T.     ,06 

T 

T 

•  36 

.06   7 

.04 

.38 

.15   7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

1.74 

.04 

.17 

.01 

.06 

.05 

.09 

•  37 

•  14 

.12 

.02 

.03 

.39 

.25 

LOUISVILLE  W6  CITY      R 

2.08 

.17 

.01 

T     .10 

T 

T 

•  74 

.07   .01 

.04 

.49 

.45   7 

LOVELACEVILLE 

1.87 

.26 

.22 

.31 

.61 

•  47 

MAOISONVILLE  1  SE 

1.49 

.29 

.02 

T 

T 

.33 

.05 

.35 

.36 

.07 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

1.85 

.11 

.22 

.03 

.78 

7     .14 

.22 

•  24 

.06 

.03 

MANCHESTER  *.  SE 

4.44 

1.73 

.16 

.11 

1.02 

.07 

•  30 

.74 

.72 

.09 

MAYFIELO  SUeSTA 

3.31 

.29 

T 

.20 

.32 

1.80 

.70 

MAYFIELO  ?  S 

3.53 

.31 

.24 

7     .65 

1.57 

.71 

.05 

MAYSVILLE  DAM  33 

4.42 

1.39 

T 

.10 

.02 

•  13 

.35 

.72 

.11 

.02 

.60   .04 

.21 

.05 

.31 

.37 

MC  KEE 

5.27 

2.B4 

.18 

.52 

.12 

.35 

.27 

7 

.60 

.39 

7 

MrODLESRORO 

4.81 

1.93 

.03   T 

T 

•  75 

T 

T 

.39 

.21 

.31 

.08 

.61 

.03 

.03 

MIDWAY 

1.80 

.18 

.OS 

.02 

.08 

.02 

.08 

.54 

.25 

.16 

7 

.03 

.25 

.11 

MILLERSTOWN 

1.59 

.20 

T 

T 

•  49 

.09 

.11 

.06 

.54 

.10 

7 

MONT  I CELLO 

2.58 

.27 

.10 

.08 

•  29 

.02 

•  02 

.37 

•  31 

.33 

.01 

.53 

•  24 

•  01 

MOUNT  STERLING 

- 

- 

T 

.45 

.64 

J 

T 

•  25 

.27 

.23 

•  56 

•  04 

MUNFORDVILLE 

2.61 

.25 

.15 

.05 

T 

.30 

.17 

T 

•  67 

.25 

.20 

.18 

.35 

•  04 

MURRAY 

2.99 

.05 

.12 

T 

•  38 

7 

7     .65 

1.40 

.39 

7 

OLNEY 

1.80 

T 

.30 

.04 

•  33 

.56 

7 

.37 

•  18 

ONEONTA  DAM  35 

3.68 

.83 

.10 

T 

.13 

.57 

T 

.16 

T 

T 

.01 

.87 

.08 

.55 

7     •38 

0WENS60R0  2  W 

1.76 

.2? 

•  30 

.10 

.04 

.53 

•  57 

OMENSBORO  DAM  kb 

1.92 

T 

.25 

T 

T 

•  30 

.02 

.11 

•  04 

.01 

.65 

.54 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

1.79 

.23 

T 

T     .01 

T 

.08 

.14 

.04   .49 

.12 

.67 

7 

.01 

PADUCAH 

1.71 

.17 

T 

T 

•  18 

.02 

.90 

.44 

PAINTSVILLE 

3.96 

1.86 

T 

.30 

T 

T 

T 

•  39 

T 

T 

.17 

.14 

7 

.63 

.47 

PIKEVILLE 

3.98 

1.A6 

T 

•  50 

.07 

T 

•  07 

.06   7 

.20 

.38 

.18 

•  58 

•  28 

PI  NEVILLE 

4.98 

2.19 

7 

.25 

.01   T 

T 

T 

.32 

.37 

T 

T 

.30 

.15 

.24 

.01 

.75 

•  38 

.01 

PRINCETON 

1.98 

.32 

•  29 

.09 

.73 

.42 

■  13 

RAVENNA  LOCK  12 

2.71 

1.45 

.37 

.28 

.24 

• 

•  31 

.06 

RICHMOND 

3.31 

.58 

.15 

.06 

1,32 

T 

•  06 

.05 

.27 

T 

.24 

•  55 

.03 

ROCHESTER  LOCK  3 

1.88 

.27 

.01 

.10 

.32 

.21 

.38 

.02 

.48 

•  09 

RUMSEY  LOCK  2 

1.56 

.35 

.02 

.40 

.10 

.20 

.44 

•  05 
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Table  3— Continued 


■g 

Day  of  month 

Station 

•5 

(2 

1    2 

3 

4  1  5    6 

7    8  1  9 

10  I  u  1 

12 

13   14  1  15 

16   17   18 

19  1 

1 

20   21 

22  23 

24 

25 

26   27 

28   29   30 

31 

RUSSEULVILLE 

3.06 

,35 

.66 

.48 

.21 

•  95 

(02 

.36 

aOl  t 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

2.66 

.30 

,62 

.48 

.20 

.90 

T 

.36 

T 

ST  JOHN  RETHLEHEM  ACAD 

2.13 

.13 

T 

.66 

.30 

.12 

T 

.50 

T         .40 

SALVISA  LOCK  6 

2.56 

.22 

.09 

T 

.11 

,06   ,14   T 

.22 

.55   T 

.22 

T 

T 

.26 

.71 

T   • 

SALVERSVILLE  ? 

A. 35 

1.A7 

.62 

,02   ,29 

,07   .04 

.02 

.15 

.12 

.66 

.66 

.03  • 

SCOTTSVILLE 

2.25 

.09 

.31   .03 

.35 

.19 

1.08 

,15 

.05  • 

SEflREE  WATER  WORKS 

1.59 

T 

.26 

T 

,10 

T 

T 

.36 

.05   .16 

.56 

.10 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

1.71 

.17 

.20 

.71 

.63 

SHEL8YVILLE  2  w 

2.26 

.19 

T 

.15 

.02 

.05 

.15   T 

.53 

.11 

.14 

T 

.02 

.52 

.36 

SHEPHERDSVILLE 

1.65 

.17 

.17 

,10 

.44 

.07 

.12 

.05 

.41 

.32 

SOMERSET  1  N 

2.32 

.26 

.09 

.12 

^ 

,20   ,05 

.22 

.36 

.16 

.07 

.48 

.12 

.13  > 

SPRINGFIELD 

2.15 

.30 

.10 

T 

.29 

.61 

.07 

.22 

.56 

T    1 

STEARNS  2    N 

A. 15 

.32 

.17  1.17 

.33 

.24 

.45 

.82 

.50 

.15  I 

SUMMER  SHADE 

3.06 

.05 

.13 

1.23   T 

.82 

.33 

.31 

.18 

.03 

SUMMER  SHADE  SUPSTA 

3.26 

.27 

.08 

T 

1.26   T 

.16 

.54 

.25 

.43 

.17 

.06 

TAYLORSVILLE 

1.92 

.23 

.09 

T 

T     T 

.50 

.26 

.12 

T 

.10 

.38 

.24 

TOMPKINSVTLLE  2 

1.71 

.10 

T 

.05 

.20 

.80 

.05 

.46 

.03 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.02 

.02 

.30 

.02 

.43 

.25 

1.64 

.03 

.33 

TYRONE  LOCK  5 

2.01 

.26 

.02 

T 

,07 

T     ,12 

T 

.76 

.16 

T 

.03 

.16 

.43 

UNIONTOWN  DAM  4q 

1.16 

T 

.20 

.02 

.33 

.01 

.09 

.02 

.44 

.05 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.09 

.25 

.05 

T 

.05 

.57   ,05   T 

T 

.23 

.24 

T 

.10 

.55 

VANnUREN 

2.16 

.33 

T 

T 

T      T 

.51 

.39 

.10 

.01 

.32 

.50 

VANCEBURG  DAM  37 

3.79 

1.05   , 

0   .10 

.01 

■  10 

.36 

.46   ,07   T 

.34 

.14 

.05 

.42 

.55 

WAYNESeURG  6  E 

2.37 

.A5 

.11 

.04 

.36 

.56 

.23 

.03 

.36 

.18 

.03  > 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

3.5A 

.85   ,05   ,05 

.10 

.75   T     T 

.19 

.35 

T 

.60 

.40 

WESTPORT 

2.22 

.06 

^ 

.01 

.52 

T 

.50 

.19 

.14 

T 

.40 

.36 

WILLIAMSBURG 

2.11 

.A5 

.34 

.35 

.05 

.06 

.54 

.20 

.12  • 

WtLLIAMSTOWN 

2.63 

.AO 

.09 

.15 

.41 

.03 

.49 

.17 

.15 

.40 

.54 

WILLOW  LOCK  13 

2.64 

1.12 

.20 

.05 

.11   .04 

.16 

.22 

.46 

.25 

.03  . 

WOLF  CREEK  DAM 

2.34 

.4A 

.10 

T 

.25 

.02 

.20 

.26 

.33 

.03 

.55 

.16 

T    . 

WOODBURY  LOCK  A 

1.73 

.02 

.19 

T 

.05 

.49 

,10 

.30 

.46 

.10 

• 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MARCH  19S4 


Day  Oi  Month 
16 


ANCHOk'AGE 


ASHLANO    DAM    29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN    S    J    PREP    SCH 
i       BAXTER 

BEAVER    DAM 
I        BENHAM 

BEREA   COLLEGE 

BOWLING    GREEN    CAA    AP 

j 

!   CAMPBELLSVILLE 

CARROLL  TON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

I   CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 


FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON 

GREENSRURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 


1.5   56   4B 
?8   26   24 


43   49   46 
31   25   30 


45   51   51 
28   18   29 


53   33   45 
29   17   17 


45   57   53 
28   27   25 


39   51   44 
27   28   26 


46   56   36 
29   28   23 


42   55   52 
25   26   25 


46   54   50 
30   29   26 


46   57   53 
22   21   27 


39   50   44 
30   28   18 


55   33   51 
31   13   13 


27   28   27 


39   49   47 
29   15   30 


48   59   52 
27   38   26 


44   58   54 
28   26   26 


47   60   58 
19   29   28 


39   56   44 
31   16   26 


40   45   56 
29   25   30 


46   57   55 
24   26   24 


39   51   50 
30   19   31 


49   50   58 
23   28   20 


57   35   51 


26   26   26 


48   55   48 
26   30   26 


44   52   52 
26   30   26 


44   55   37 
30   30   23 


50   55   44 
23   32   26 


46   57   55 
29   29   25 


34   38 
17   14 


35   40   43 


37   33   35 
17   15   15 


37   41 
20   21 


17  17 

34  38 

17  16 

37  40 

17  9 

34  37 

19  14 

29  33 


15 


16 


33   35 
19   17 


39   46 
21   22 


34   37 
16   10 


32   36 
20   13 


36   38 
20   22 


35   39 
21   16 


37   43 
20   20 


32   38 

20   15 


35   38 
20   17 


36   40 
19   21 


36   40 
22   13 


36   40 
18   18 


35   40 
15   18 


33   38 
18   20 


38   45 
20   22 


59   68 
77   31 


66   67 
24   27 


60   66 
26   35 


66   70 
32   34 


64   65 
29   36 


60   58   66 


64   65 
26   29 


57   57   63 


69   72 
35   40 


63   68   60 
29   35   39 


67   65   76 


61   57   69 
39   42   44 


59   74 
43   51 


71   62   42 
53   28   16 


70   35 
34   2  5 


72   55 
52   27 


70   40 
36   25 


72   60   40 
59   2B   21 


65   50 
34   36 


65   56 
31   39 


67   66   73 
43   40   49 


48   36 
26   20 


64   35   34 
35   25   25 


41 
16 

59 
30 

61 
32 

55 

40 

52 

40 

54 
42 

69 

43 

69 
26 

49 
24 

59 

24 

62 
25 

68 

30 

64 
39 

60 
41 

64 
43 

75 
31 

59 
23 

60 
30 

67 
35 

53 
36 

55 
40 

70 
42 

69 
57 

59 
27 

59 
16 

60 
22 

65 
26 

65 
31 

60 
38 

57 
40 

73 
44 

65 
29 

62 

30 

57 
30 

62 

34 

64 
41 

58 
43 

80 
49 

74 
46 

42 
26 

41 
15 

60 
25 

60 
25 

67 
29 

67 
36 

55 
39 

55 

42 

70 
30 

59 

30 

65 

31 

57 
36 

57 
38 

66 
42 

74 
49 

73 
57 

57 
29 

63 
25 

66 
30 

67 

30 

70 
41 

67 
44 

61 
52 

78 
54 

55 
30 

59 

17 

66 
Z2 

25 

61 

52 
36 

58 
37 

77 
40 

62 
30 

44 
19 

59 
27 

65 
29 

66 
32 

57 
40 

54 
45 

74 
46 

69 
31 

63 
28 

65 
33 

68 
32 

68 
41 

65 

44 

75 
47 

73 
45 

48 
27 

60 
14 

62 
24 

67 
25 

65 
35 

52 
41 

54 
42 

75 
46 

66 
30 

62 
32 

59 
34 

67 
34 

60 
39 

60 

40 

77 
46 

73 
47 

47 
27 

50 
26 

63 
29 

65 
30 

65 
38 

55 
45 

65 
46 

78 
50 

68 
22 

40 
10 

55 
22 

62 
24 

65 
27 

67 
37 

62 

39 

71 
46 

75 
30 

46 
26 

64 
33 

57 
34 

66 

37 

68 
44 

69 
44 

78 
54 

63 

27 

59 
13 

61 
22 

69 
25 

66 
34 

63 
42 

62 
42 

77 
47 

67 
32 

62 

26 

61 
32 

66 
33 

50 
38 

57 
41 

72 
43 

70 
50 

50 
27 

61 
26 

62 

31 

68 
36 

62 
42 

58 

41 

72 
45 

70 
53 

58 
28 

56 
25 

58 
31 

65 
38 

57 
35 

58 
36 

64 
40 

69 
36 

36 
25 

59 
29 

59 
32 

68 
33 

56 
37 

58 

41 

69 

42 

70 
33 

35 
28 

58 
33 

57 
35 

67 
39 

56 

37 

56 
40 

65 
42 

58 
33 

33 

28 

64 
30 

64 
32 

56 
30 

57 
41 

61 

44 

77 
52 

74 
47 

47 
26 

61 

27 

64 
31 

67 
32 

58 
39 

55 
42 

78 
48 

76 

46 

51 
26 

52   57 

17  22 


49   57 
25   22 


35   46 
23   21 


50   56 
21   21 


23   20   23 


45   55 
21   24 


50   57 
21   23 


49   58 
20   23 


66   55   54   45 


53  I  54 
26  1  30 


45   55 
19   16 


47   53 
23   25 


39   48   55 
23   25   30 


37  49  50 

23  20  20 

47  55  65 
22  26  36 

46  56  65 

22  18  29 

49  58  69 
25  27  31 

41  51  55 

22  20  21 

48  51  5  7 
19  22  29 

50  60  68 
17  16  26 

46  54  55 

22  20  31 


20  21  29 

47  55  65 

25  23  30 

46  56  68 

19  17  26 

51  54  61 

24  25  34 

50  55  58 

21  23  25 

35  46  58 

20  16  23 


50   58 
24   28 


54   59   66 

20   23   31 


59   5  7 
24   26 


48   53   65 
22   26   35 


50   57 
25   25 


50   56   66 
27   32   37 


52   58 
20   24 


67   45 
41   26 


60   48 
38   24 


50   40 
40   22 


52   47 
35   26 


46   39   23 


46   42 
27   22 


66   63   47 
33   44   23 


58   58   51 

31   41   27 


66   56   45 
48   39   24 


61   47   42 
46   29   22 


66   49   45 

48   30   26 


55   49   44 
48   29   25 


67   60   48 
51   40   28 


68   61   47 
46   39   26 


49   52 
22   38 


51   56 
21   39 


52   56   66 


36   55 
18   24 


22   41 
53   53 


50   55 
23   40 


40   54   54 


42 
22 

52 
23 

53 
40 

68 
45 

43 
25 

53 
15 

55 

40 

72 

38 

45 
27 

48 
30 

57 
41 

69 

45 

46 
23 

46 
21 

51 
21 

55 
41 

46 
23 

50 
26 

52 

44 

53 

47 

48 
27 

52 
25 

53 

44 

70 
47 

44 
25 

54 
17 

55 
41 

57 
37 

53 

24 

46 
22 

52 

30 

56 

42 

46 
25 

50 
24 

52 

41 

67 

45 

44 
26 

55 
15 

54 
42 

70 
42 

47 
24 

46 

30 

53 

40 

57 

45 

50 
25 

50 
30 

49 
36 

53 
42 

52 
26 

44 
14 

58 
23 

54 
40 

49 
26 

50 
26 

52 

33 

54 

43 

45 
27 

47 
16 

56 
36 

76 
39 

47 
21 

49 
24 

61 
40 

65 

44 

48   57   64 


51   53 
25   40 


49   47 
30   40 


70   57   65 


86   63   52 
52   49   39 


71   60   66 


65   61   67 


70   61   70 


70   83   65 


77   66   67 
55   40   45 


56   61   68 
53   42   43 


72   58   66 


70   62   63 
60   39   33 


70   65   69 
53   40   36 


SI   61   63 


67   73   59 
46   43   40 


74   66   66 

41   54   42 


74   58   65 
55   41   41 


83   60   55 
58   44   37 


59   64   70 


70   72   57 


70   59   67 

57   41   43 


75   64   70 


85   62   52 

51   46   3  7 


73  61  67 

55  40  40 

83  65  67 

53  46  41 

72  63  66 

56  38  40 

75  66  60 

49  40  42 

73  87  76 

45  44  39 

71  69  51 

49  42  42 

86  66  63 

55  46  41 

70  60  58 

59  39  40 

70  58  67 

56  40  40 

73  56  65 

53  41  40 

70  55  67 
51  42  40 

71  54  66 

50  42  39 

71  64  71 
58  40  42 

72  63  70 


72 
43 

68 

49 

64 
34 

46 
32 

75 
34 

76 
47 

70 
37 

40 
33 

71 

40 

75 
38 

73 
43 

50 
38 

73 
45 

73 
50 

70 
34 

43 
32 

61 

36 

59 
38 

69 

48 

62 

41 

73 
45 

72 
46 

70 
34 

45 
34 

66 
36 

70 
42 

70 
49 

61 
39 

74 
44 

74 
50 

55 
35 

37 
31 

71 
43 

71 
49 

49 

38 

41 
33 

70 
44 

70 
48 

66 
35 

40 
33 

71 
40 

76 
52 

67 

34 

46 
26 

73 

44 

71 
50 

68 

33 

47 
32 

73 
38 

70 
39 

63 
39 

40 
30 

68 
45 

64 

34 

35 
26 

44 
27 

64   75 
33   35 


73   73 
50   5  3 


71   70 
47   52 


73   72 
32   41 


66   72 

40   45 


72   71 
47   50 


72   70 
50   53 


64   75 
30   34 


56   75 

43   49 


72   76 
32   45 


71   69 
46   50 


71   71 
45   47 


69 
35 

42 
33 

36 

41 
34 

54 
34 

47 
35 

70 
35 

39 
33 

67 

38 

39 
35 

74 
36 

47 
36 

58 
37 

39 
33 

72 

39 

43 
36 

66 
33 

45 
34 

71 
39 

43 
36 

55 
34 

48 
31 

70 
29 

50 
30 

74 
43 

55 
35 

74 
35 

50 
30 

60 
36 

38 
35 

66 
33 

48 
32 

66 

35 

42 
33 

47 
34 

43 
30 

39 

34 

47 
33 

36 
32 

45 
32 

7,0 
34 

50 
33 

71 
35 

56 
35 
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Table  5  •  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
MARCH  1954 

Day 

Of  Month 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

^J 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

45 
28 

56 
24 

54 
27 

37 
20 

40 
17 

43 
19 

61 
24 

65 

29 

68 

37 

67 

37 

65 
42 

73 
47 

70 
46 

59   42 
30   20 

51 
17 

58 

2a 

67 
28 

67 
46 

59 
40 

52 
24 

51 
19 

55 
42 

63 
46 

71 
56 

60 
42 

68 
40 

71 
46 

70 
50 

70 
36 

41 
35 

58.7 
33. ^ 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

38 
29 

52 

14 

48 
28 

35 
19 

37 
12 

40 
16 

59 

15 

65 
24 

68 
26 

67 
34 

64 
35 

73 
46 

74 
54 

65   37 
29   24 

44 
18 

57 
19 

67 
26 

60 
35 

60 
42 

26 

55 

18 

53 
41 

77 

82 

57 

64 
46 

65 
41 

73 
37 

73 

37 

70 
41 

45 

37 

56.- 
31  .1 

MAYFIELD  2  5 

MAX 

MIN 

49 
26 

57 
33 

51 
25 

37 
19 

44 
23 

48 
27 

61 

41 

65 
38 

64 
38 

65 
42 

65 
54 

76 
59 

76 
49 

51   45 
24   22 

50 
24 

57 
29 

66 
33 

66 
51 

60 
39 

47 
27 

47 
31 

51 
42 

73 
45 

73 
56 

63 

41 

68 
42 

68 
48 

71 
53 

70 
33 

48 
32 

50.  1 

37. y 

MAY5VILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

52 

31 

40 
24 

50 
24 

35 
21 

32 

18 

37 
16 

39 

18 

58 

25 

63 
24 

65 
27 

63 
31 

59 
37 

63 
38 

70   35 
32   27 

35 
24 

45 
23 

50 
22 

64 

34 

60 
42 

46 
26 

42 

20 

51 
20 

50 
35 

63 
35 

75 
44 

55 
35 

62 

35 

70 

37 

69 
36 

42 
33 

53.0 
28.8 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

42 
29 

49 
19 

47 
31 

39 
20 

41 
19 

44 
23 

58 
15 

67 
23 

70 
24 

74 
33 

70 
42 

73 
57 

74 
60 

63   37 
31   25 

49 
23 

6U 
18 

68 
27 

66 

37 

56 
45 

48 
29 

51 
17 

61 
41 

68 
48 

80 
54 

70 
45 

65 
44 

70 
41 

70 
46 

69 
53 

53 
41 

59.8 
34.2 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

39 
26 

42 

31 

49 
24 

33 
18 

37 

14 

38 
16 

60 
21 

63 
28 

66 
29 

57 
36 

61 
36 

60 
39 

72 

50 

61   37 
27   23 

46 
20 

55 
25 

68 
34 

59 
45 

57 
39 

43 

21 

53 
21 

54 
40 

72 

41 

60 
50 

60 
42 

65 
38 

74 
44 

71 
47 

65 

34 

40 
33 

56.0 
32.1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

51 
27 

61 
34 

60 
27 

41 
22 

48 
25 

50 

29 

65 
29 

68 
33 

70 
34 

68 

40 

68 
56 

79 

60 

75 
51 

52   47 
26   22 

52 
22 

59 
26 

69 
29 

69 
53 

57 
39 

50 
29 

54 
29 

52 
45 

73 
46 

74 
52 

62 

44 

72 

44 

74 
50 

74 
53 

71 
36 

51 
36 

61.8 
37.0 

0WENS80R0  2    W 

MAX 
MIN 

45 
29 

55 
33 

52 
29 

35 
20 

37 
22 

44 
21 

60 
30 

61 
33 

67 

34 

62 
39 

67 
41 

75 
46 

71 
49 

49   43 
28   24 

51 
24 

55 
25 

66 
33 

66 

46 

57 

36 

50 
24 

46 
27 

53 
38 

66 
54 

69 

64 

61 
39 

70 

40 

71 
46 

70 
50 

66 
34 

46 
32 

57.6 
35.3 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
26 

59 
32 

35 
25 

36 
21 

43 
23 

42 
28 

64 
33 

62 

35 

65 
36 

68 
42 

63 
45 

77 
51 

69 
32 

40   44 
27   22 

50 
22 

56 
26 

66 

30 

65 
49 

48 
36 

47 
28 

47 
30 

50 
40 

73 
47 

73 
51 

56 
41 

69 
42 

69 

51 

72 

38 

39 
35 

48 
34 

56.2 
34,6 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

47 
27 

48 
28 

60 
29 

35 
22 

37 
22 

43 
24 

47 
30 

64 
33 

63 

33 

67 
33 

67 
43 

65 
43 

80 
54 

64   42 
27   24 

45 
21 

52 
23 

59 
28 

68 
32 

68 
46 

48 
28 

46 
27 

50 
36 

52 

40 

75 
47 

70 
42 

57 
42 

70 
44 

71 

50 

73 
35 

39 
33 

57.2 
33.7 

PIKEVIULE 

MAX 
MIN 

35 
33 

52 
19 

37 
32 

39 
24 

42 
16 

43 
19 

61 
18 

66 
26 

70 
29 

69 
39 

59 

41 

66 

44 

76 
50 

59   40 
33   29 

50 
25 

56 
22 

70 
31 

60 
38 

58 
45 

48 
31 

56 

21 

55 

43 

77 
44 

66 
55 

70 
50 

65 

44 

76 
37 

77 
40 

58 
44 

44 
39 

58.9 
34.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

49 
24 

59 
27 

55 
26 

39 
20 

44 
20 

44 
20 

69 
21 

67 
29 

61 
29 

69 
39 

67 
40 

61 
49 

75 
46 

52   41 

27   13 

53 
15 

60 
19 

69 
25 

68 

53 

58 
37 

51 
25 

52 
22 

54 
38 

66 

46 

72 
57 

62 

36 

72 

41 

73 
46 

72 
49 

69 
35 

49 
34 

60.5 
32.7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

50 
28 

40 

18 

51 
21 

33 

19 

34 

15 

38 

16 

42 
25 

59 
30 

60 
33 

65 
38 

60 

41 

56 
42 

70 
46 

69   34 
28   23 

37 

20 

47 
23 

54 
30 

66 
43 

61 

47 

54 
23 

42 
20 

53 
33 

51 
43 

67 
48 

76 
43 

59 
39 

64 

43 

72 

49 

71 
36 

40 
34 

54.0 
32.2 

RUS5ELLVILLE 

MAX 
MIN 

48 
29 

58 
29 

55 
26 

38 
20 

46 
22 

46 
24 

63 
27 

67 
36 

72 

34 

69 
39 

71 
49 

77 
54 

72 
36 

42   44 
28   22 

50 
22 

59 
23 

68 
28 

70 
48 

56 
39 

47 
26 

54 
29 

54 
43 

68 

46 

70 
55 

62 

41 

69 
42 

74 
46 

73 
49 

68 

35 

43 
34 

59.8 
34.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

40 
25 

43 
26 

55 
26 

31 
12 

32 

10 

37 
12 

41 
18 

59 

30 

61 
31 

67 
32 

58 
38 

55 
40 

71 
42 

67   37 
26   21 

40 
18 

48 
22 

55 
28 

66 

40 

65 
43 

46 
22 

44 
24 

48 
28 

57 
40 

70 
42 

68 
39 

56 
39 

66 
41 

70 
48 

68 
32 

36 

31 

53.5 
29.9 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

46 
30 

60 
32 

56 
27 

37 
21 

41 
21 

44 
26 

58 
27 

68 
33 

69 
35 

71 
43 

70 
47 

75 
50 

73 
59 

59   42 
29   23 

49 

21 

67 
24 

69 
33 

67 
50 

66 

40 

48 
26 

55 
26 

53 
44 

64 
48 

71 
57 

61 
43 

69 

72 
45 

71 
49 

66 
39 

40 
36 

60.0 
36.4 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 

MIN 

44 
28 

53 
27 

52 
26 

34 

17 

37 

14 

41 
14 

59 
25 

59 
29 

67 
33 

63 
34 

60 
38 

62 

40 

68 

50 

60   39 
28   23 

49 

21 

56 
23 

66 
32 

64 

46 

61 
39 

44 
22 

48 
23 

54 
38 

65 

41 

70 
58 

60 
40 

65 
37 

71 
44 

69 
49 

67 
33 

46 
32 

56,5 
32,4 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

45 
26 

55 
19 

55 
28 

36 

18 

38 

16 

41 
21 

59 

20 

64 
26 

66 
29 

68 
38 

65 
41 

72 
46 

71 
55 

56   39 

29   20 

47 
18 

56 
19 

68 

27 

60 
47 

57 
28 

44 
24 

54 
20 

53 
40 

63 
45 

76 
54 

63 
46 

64 
42 

72 
42 

73 
40 

65 
36 

40 
34 

57.6 
32.1 

(    SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

44 
25 

57 
26 

49 
25 

35 
18 

39 
16 

42 

21 

60 
22 

61 
28 

67 
30 

69 
37 

70 
46 

74 
52 

72 
53 

53   41 
26   20 

48 
16 

58 
21 

67 
27 

57 
46 

58 
34 

45 
24 

47 
23 

53 
40 

64 
45 

72 
51 

60 
40 

67 

41 

72 
41 

71 
45 

64 
33 

38 
29 

57.2 
32.3 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

41 
28 

50 
21 

45 
27 

30 
19 

37 
14 

38 
15 

58 
23 

55 
23 

65 
31 

61 
29 

50 
35 

47 
34 

72 
42 

62   37 
27   25 

46 
23 

54 
21 

63 

31 

60 
41 

59 
39 

42 
23 

54 
20 

51 
38 

65 

34 

80 
51 

62 

42 

61 
35 

73 
35 

71 
50 

70 
34 

44 
30 

54,9 
30.3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

52 
35 

45 
10 

47 
15 

45 
10 

42 

8 

38 
8 

40 
10 

60 
20 

60 
25 

62 
30 

62 

35 

60 
36 

61 
37 

75   40 
28   20 

42 

20 

50 
24 

58 
28 

69 

40 

60 
35 

50 
22 

54 
12 

55 
20 

58 
35 

70 
45 

75 
30 

70 
35 

65 
40 

70 
45 

70 

38 

50 
30 

56.6 
26.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

40 
29 

50 
28 

54 
28 

37 
19 

38 
18 

42 
24 

61 
18 

67 
25 

68 
27 

74 
39 

72 
41 

75 
55 

75 
59 

60   38 
30   23 

49 
23 

59 

20 

68 
27 

64 
37 

63 

34 

46 
26 

53 
19 

59 
41 

62 

47 

83 

57 

66 
46 

64 
43 

70 
42 

74 
39 

70 
43 

50 
36 

59.8 
33.6 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

37 
25 

41 
28 

49 
25 

30 
17 

31 
18 

35 
12 

40 
19 

56 
29 

58 
36 

63 

37 

62 
33 

60 
36 

61 

30 

66   32 
20   18 

37 
20 

47 
21 

54 

30 

62 
32 

60 
39 

41 
22 

42 
24 

47 
25 

46 
37 

69 

44 

71 
45 

54 
36 

64 
40 

70 
49 

65 

30 

35 
27 

51.2 
29.2 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

44 

30 

44 
26 

56 
26 

37 

23 

38 

16 

41 

18 

44 
18 

61 

19 

66 
28 

66 
28 

71 
39 

69 
42 

73 
50 

73   39 
31   24 

41 
19 

49 
19 

57 

21 

70 
29 

65 

46 

53 
27 

47 
22 

57 
23 

53 

69 

49 

76 
46 

64 
45 

67 

39 

75 
39 

74 
45 

55 

37 

57.9 
31.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

WOU  CREEK  DAH 

EVAP 
WlflD 

.05 
70 

.06 
42 

.18 
97 

* 
121 

* 
60 

30 

39 

.44 

24 

.04 
10 

.17 
37 

.10 

17 

.04 
17 

.17 
61 

.09 

85 

* 
100 

69 

18 

.41 
26 

.16 
43 

.06 
101 

.11 
84 

.07 

46 

.15 
14 

.01 
9 

.04 

45 

.05 

56 

.25 
31 

.09 
66 

.16 
20 

.19 
49 

.04 
58 

3.13 
1545 

S««   reference   aotes  folloviog  Static 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
MARCH   1954 


Staaon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAJI   29 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

2.0 
2 

4.5 

4 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

EENBAU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14.5 
15 

1.0 
12 

T 
4 

2.0 
4 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

BOWLING  GREEN  CAA   AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

CORBIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

14 

5 

.2 
T 

.4 

T 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH   EQUIV 

.1 

1 

.3 

.1 

T 

T 

T 

T 
T 

.1 

T 

T 

T 

DAHTILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

DEWET  OAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

1.0 
5 

T 

1 

T 
T 

T 

T 

rUtHERS 

SNOWFALL 
SN  ON  CM) 

6.0 

6 

T 
3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

FORDS  FERRY  DAD   50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

HEIDELBERG  LOCK   14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.9 
5 

.4 
3 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BIHDMAN  SETTLEMENT  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11. £ 

i; 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

T 

tUJOIOTH  CAVE   PARE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

■ATSVILLE  DAM   33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.6 
5 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

MDRRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0WEN3BOR0  2   W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PASDCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PIKBVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.8 
5 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

ST  JOHN   BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SCOTTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

See  leference  notea  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Statio 


ADO  I  SON  01 
ADOLPMUS  ; 
ALBANY 


ashcamp 

ASmlANO  dam  2  9 
SARBOuRVIlLE 
BAROSTDWN  S.J.  I 


BEAVER  DAM 

SENHAM 

BENTON 

6EREA  COLLEGE 

BESEA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
eOMLiNG  GREEN  SuBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 


County 


BRECICINRIDGE 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 
JEFFERSON 


03g">ELSt>l 


0*.90|OHJ0 

0595. MARL AN 

0611 'MARSHALL 

0619 i MAD] SON 
0624 ! MADISON 


BOWLING  GREEN  WT 
8REMI  0AM  36 

R  WKS 

09U|  WARREN 
0976  CAMPBELL 

BROWNSVILLE  LOCK 
BUROINE  2  NE 
euRGIN  Oix  DAH 

BU()<eSVlLLE 

CADIZ  LOCK  e 

6 

1046  EDMONSON 
1120  PIKE 
IIJ?  MERCER 
113  7  CUMBERLAND 
1206  TRIGG 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  J  SSe 
:LlNTag 

1 

1256  TAYLOR 
1 345  CARROLL 
1430  MUHLENBERG 
1611  BULLJTT 

COLLEGE  MILL  LOCPC  1) 

COLUMBIA 

CORflIN  LAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PR 

1704, ESTILL 
i:-?;  ADAIR 
IBOl  :WMITLE> 
165S  BOONE 
1969  WMITLEY 

CYNTHIANA 

DANVILLE 
DAVELLA 
DELPMJA  1  E 

199S 'HARRISON 
2003 'HARRISON 
2040  BOYLE 
2053  MARTIN 

2132  PERRY 

DEMA 

DEWEY  DAM 

DIX  0AM 

DUNDEE  BARRETTS 

OUNMOR 

FORD  BR 

2139  <;NOrT 
2iea:FL0YD 
2214  MERCER 
Z356  0HI0 
2366  MUHLENBERG 

OUNNVILLE 
OVER 

eodvville  lock  f 
edmonton 
elkmorn  city 

2374  CASEY 

2391  BRECKENRIDGE 

2445  LYON 
2469  METCALFE 
2528  DIKE 

•^ALMDUTM 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 
FLEMINJSBURG  : 
FORO  LOCK  10 

2775  PENDLETON 
2  791  ROWAN 
2903 'FLEMING 
290B  FLEMING 
2953  MADISON 

FORUS  FERRY  DAM  50 

^-RANItFORT  LOCK  4 

PRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

i^RENCMBURG 

2961  CRITTENDEN 

3028  FRANKLIN 
3036  SIMPSON 

304b, PIKE 
3052  MENIFEE 

GEORGETOWN  WATER 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAy 
GLENDALE 

WORKS 

3194  SCOTT 

3203  HFNBY 

3241  BARREN 
3246  BARREN 
3252  HARDIN 

GOLDEN  POND  e   N 
GRANT  DAM  33 
GRAYSON 

GREENSBURG 
GREENSBURG  MIWAY 

3295  TRIGO 
3356  BOONE 
3391  CARTER 
3430  GREEN 
3435  GREEN 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 
MALEYS  MILL 
HABTFOBD  6  NW 
HAZARD 

3443  GREENUP 
3451  MUHLENBERG 
3639  CHRISTIAN 
3652  OHIO 
3709  PERRY 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  U 
HENDERSON  k   SW 
HERNDON 

3T14  PERRY 

3741  LEE 

3762  HENDERSON 

3793  CHRISTIAN 
3816  FULTON 

HlCKSVlLLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
H0PK1NSVILLE 

3821  GRAVES 
3837  JESSAMINE 
3899  KNOTT 
3929, LARUE 

3994'CHRISTIAN 

HTOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

4093 1  LESLIE 
4134  MARTIN 
4165  BRECKINRIDGE 
4196  BREATHITT 
4255' LETCHER 

KEENE  2  N 
KENTUCKY  0AM 
LANCASTER 
LAURA 

LETCMFIELO 

4369  JESSAMINE 
4414  LIVINGSTON 
4620  GARRARD 
4642, MARTIN 

4703iGRAY50N 

62    26 

82  36 

83  53 


B? 

57 

20 

84 

18 

84 

16 

86 

26 

86 

26 

36  58 

84  08 

39  04 

36  50 

84  19 

36  23 

84  16 

38  23 

84  17 

37  39 

84  46 

37  46 

62  32 

37  02 

83  07 

88  OS 
85  37 
82    21 


36    40|     84    2C 


38    12      84    33 
38   25      84    53 


37 

00 

85 

55 

17 

00 

H*, 

•>'> 

3' 

36 

65 

55 

36 

5* 

Bfl 

00 

18 

S9 

64 

4<i 

38 

19 

82 

57 

15 

65 

30 

3/ 

15 

65 

30 

36   37  1    62   51 


66 

54 

83 

12 

83 

11 

63 

46 

6  7 

3/ 

87 

14 

89 

10 

86 

30 

A4 

8? 

^9 

87 

30 

83 

22 

82 

32 

84   35i     1032 


Obser 

vatioD 
time 


CORPS   OF    ENGINEEI 
IDELL    M.    DEARING 
MRS. BARBARA    M.    COOL 
NANNIE   AUXIER 
C.    E.    BARRET 

MARY    S.     RAIL  IFF 
CORPS   OF    ENGINEERS 
UNION   COLLEGE 
ST.    JOSEPH   PREP   SCf 

C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKEH 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  OAFFARD 

JAMES  R.  EDWARDS 


RPS  OF  ENGINEERS 

INSON  SKAGGS 
WIN  E.  JOHNSON 
W.  WILLIAMS 

MARVIN  H.  LEE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  MC  KINLEY 

'S  OF  ENGINEERS 

S  F.  PRICE 

BERNHEIM  FOUNDATION 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
S.MA2EL  B.PICKETT 
VIL  AERO.  ADM. 
S.  WEATHER  BUREAU 
OEPT  OF  CONS. 

MARSHALL  HILL 

iHPLL  <  .    HILL 
'.  COLD  I  RON 

BERTHA  DE  LONG 

GENE  T.  HILTON 


D.  GIVENS 

NNIE  0.  TARTER 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lOMN  E.  MORAN 
MRS  KELSIE  SCAMMELL 

FRANK  H.  LAWSON 

C.  C.  STAMPER 
JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 

Y  M.  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  W.  BELL 

I  £,  WLDLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

'LEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 

CORPS  OF  ENGINEERS 

:.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 


8URCHELL  MUNCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RANK  STREET 

.  W.  KEATTS 
MRS.  NELL  S.  CALVI^ 


CORPS  OF  ENGINEER: 

IZABETM  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 


lEWELl 


SMITi 


FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 

LOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  ISON 

HUGH  J.  CARROLL 

-379-A 
KENTUCK1'  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 
GEORGE  0.  LITSET 


CLOSED  11/53 


Statio: 


LEXINGTON  KB  AIRPORT 

IBERTY 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 

.ONDON  3  SH 
iLOUISA 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
,  LUCAS 
MADISONVILLE  1  SE 

'MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 

'MC  KEE 

IMC  KINNEYSBUR6 
HIOOLESBORO 
MIDDLESBORO  RR  STA 
MIDWAY 

:MILLERSfiURG 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 
' MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 
OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 

PAOUCAM  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  ARMORY 

PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

j  RICHMOND 

Irumset  lock  2 
russellville 
russellville  substa 

, SADIcVILLE 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 


SALYERSVILLE  2 

SCOTTSVILLE 
SEBREE  WATER  WORKS 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SMELBYVILLE  2  W 
|ShEPHERDSV1LLE 

SMITHFIElD  4  s 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS  2  N 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
lATHAM  SPRINGS 
■ TATLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

■ TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

i  TYRONE  LOCK  6 
UNIONTOWN  DAM  49 

1  VALLEY  VIEW  LOCK  9 

, VAN  BUR EN 
VANCEBURG  DAH  32 
! WAYNESBURG  6  E 
I  WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

IwESTPORT 
I 

IWILLIAMSBURG 
'  WILLIAMSTOWN 
'willow  LOCK  13 

WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 

j     NEW  STATIONS 
, ROCHESTER  LOCK  3 


Coiinty 


YETTE 
CASEY 
JESSAMINE 
HENRY 

CLARK 


954  I  JEFFERSON 

955  I  JEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 

5002, BARREN 
HOPKINS 


EDMONSON 


CARTER 
HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 


7091  HARDIN 
7096  MARION 
21  MERCER 
29  MAGOFFIN 
34  MAGOFFIN 


ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

7800  METCALFE 
7805  METCALFE 

WASHINGTON 

7946J  SPENCER 
8060; MONROE 

8065  MONROE 

144  TRIGG 
I79I ANDERSON 
1971  UNION 
8246| JESSAMINE 

8250J  ANDERSON 
8259! LEWIS 

LINCOLN 
MORGAN 


38  02  I  64  36 


84  08 
82  37 
62  37 


Obser- 
vation 
time 


IID  U.S.  HEATHER  BUOEAU 
7A  PALLIA  F.  HANKLA 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
(A  CORPS  OF  ENGINEERS 
MID  IhRS.  H.  BURGHER 


HID 


85  40 

558 

66  44 

474 

65  *8 

403 

65  46 

45V 

68  50 

370 

66  02 

67  29 

435 

86  06 

800 

63  43 

650 

88  39 

364 

5  36  : 

2  |36  : 
2  '36  : 

4  36  09 


36  56   64  18 


37  04   66  46 


i>9  62  48 

1 137  29  82  31 

2  .36  45  63  42 

2  I  37  06  6  7  53 


37  32   67  16 


36  51 

66  53 

36  5C 

66  54 

36  23 

64  33 

37  42 

65  59 

37  35 

65  21 

37  56 

64  49 

37  43 

63  05 

37  45 

63  04 

84  29 

65  43 

85  40 
65  09 
65  21 
85  41 

85  41 


Refer 

to 
tablea 


2  3  S   T  C 


CREST  SERVICE  I 
8A  JULIUS  M.  RANKIN 
7A  EDDIE  L.  YOUNG 
IID  CORPS  OF  ENGINEERS 
iIDIU.S.  WEATHER  BUREAU  | 


CORPS  OF  ENGINEERS  : 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
BLAINE  MALONE 
WILLARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELBORN,  JR. 


TIONAI 


'ARK  SVC 


64 

34 

1215 

15 

800 

65 

29 

47  5 

84 

10 

980 

84 

34 

967 

63 

50 

646 

65 

09 

5BS 

5P  I  5P  MRS.  JOE  I 
6A  CORPS  OF  I 


MRS. WINNIE  E.  MORAN , 
EDWARD  C.  GIFFORD 
LON  L.  HERRELL 
SNEED  C. 


6A   CITY   OF   MID 


I  ms 


BAILEY 
I.    LAWLER 

LVIN  L.  BfRTRAM 

I.  C.  HAGGAN 
RED  CARTMILL 


i   HUBERT  E.  HOOGES 
•  MURRAY  WATER  SYSTEM 
I  LOTTA  OHA  HOOPER 
L  ART  D.  WILLIAMS 
L  CORPS  OF  ENGINEERS 

L  VIRGIL  0.  CLARK 
I  CORPS  OF  ENGINEERS  ' 
I  CIVIL  AERO.  ADM.    : 
L|WESTERN  P.  LACKEY 


CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  C.  MERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WM.  B.  PORTER 
TVA-66S 

STANLEY  WILSON 


7A 

SISTER  H.  HELITINA 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HID 

STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SEBREE  WATER  WWKS 

7A 

TVA-709 

7A 

WILLA  S   A.  RATTA 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  COATLEY 
FAYE  PAULINE  SMITH 

CHAS.  H.  MC  HURTREY 

TVA-664 

R.  C.  DEDMAN 

DEWEY  HARRIS 

JAMES    T.    PHILPOTT 

ORVILLE    F.     HALL 

TVA-660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS.  BRADLEY  LOvE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T.  JOHNSTON 

GEORGE  W.  WARREN 
HYRTLE  WEBB 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 


~BIG  SANDY;   2-CUlIBERLAND;   3~GIl£EK; 


S-LICKINC;   B-HISSISSIPPI:   7-OBIQ;   8-! 


9-TENNSSSBE 


REFERENCE  NOTES 

Th«  four  digit  Ideatlflcatlon  nuabers  Id  tbe  iDdex  nunber  coltwn  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be 

Plsures  and  letters  following  the  station  naae.  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  frou  the  post  office. 

Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delajed  data  and  corrections  will  be  cmrrled  only  in  the  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 

■enthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  In  tbe  June  issue  of  this  bulletin 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  nissing  or  received  too  late  to  be  Incli 

ITBless  otherwise  indicated,  dlnensJonal  units  used  In  this  bulletin  are:   tenperature  In 
average  of  65^  F.   Evaporation  is  measured  In  the  stnndard  Heather  Bureau  type  pan  of  4 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Anounta  in  Table  3  are  fron  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Sdo«  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  tine  for  all  except  Heather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In 
Table  7  neans  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equlv.-ilent  samples  nre  necessarily 
taken  fron  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-  NO  record  in  Tables  3,  6.  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Anount  included  lo  following  measurement,  tine  distribution  unknown. 

©  Data  In  the  column  formerly  he.ided  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1.  1954. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  colunn  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Hater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  lnc&~^water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  sli^tly  fron  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  anount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  uontb. 

Subscription  Price:   15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  Sil.SO  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  noney  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 

;ton  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUIOLARY 


In  contrast  to  April  of  last  year  which 
was  unusually  cold,  April  1954  was  except- 
ionally warm.   The  average  temperature 
for  the  state  was  the  second  highest  for 
April  since  the  beginning  of  records  and 
the  highest  since  1896.   Throughout  most 
of  the  month,  both  daytime  and  nighttime 
temperatures  were  well  above  those 
expected  at  this  time  of  the  year.   With 
the  exception  of  the  first  few  days, 
frost  or  freezing  temperature  was  a  rare 
occurrence.   Maximum  daily  temperatures 
in  the  80 's  were  rather  frequent. 
Precipitation  averaged  below  normal  but 
amounts  were  generally  sufficient  for 
most  farm  activities.   Only  a  very  few 
locations- recorded  any  snowfall  and  the 
amount  at  these  'locations  did  not  exceed 
a  trace,  with  none  remaining  on  the 
ground.   As  a  result  of  numerous  thunder- 
storms, there  was  considerable  damage 
to  property,  mainly  due  to  the  destructive 
effects  of  lightning  and  wind.   Except 
for  the  first  week  of  the  month,  the  warm 
weather  was  unusually  favorable  for 
spring  farm  work  and  plant  growth. 

The  temperature  averaged  from  3°  to  8° 
above  normal  in  all  parts  of  the  state 
with  the  three  divisions  showing  an 
almost  equal  excess.   The  month  opened 
rather  cold  with  a  state-wide  hard  freeze 
on  the  morning  of  the  1st.   This  cold 
spell  continued  for  four  days  but  by  the 
afternoon  of  the  5th  temperatures  at 
many  locations  were  in  the  80 's.   It  was 
during  this  early  period  that  all  loca- 
tions recorded  their  lowest  reading  for 
the  month.   From  the  5th  to  the  end  of 
the  month  with  but  few  exceptions  tempera- 
tures were  more  typical  of  the  middle  and 
end  of  May  than  of  April.   Average  daily 
departures  showed  plus  departures  of  as 
much  as  16°  during  this  warm  spell.   The 
interval  of  the  20th  through  the  27th 
was  the  warmest  of  the  month  with  several 
stations  reaching  at  least  80°  on  each 
day.   Practically  all  locations  reached 
their  highest  temperature  for  the  month 
during  this  period.   The  mean  temperature 
for  the  state  was  61.9°  which  is  5.7° 
above  normal .   The  monthly  mean  tempera- 
ture ranged  from  64.8°  at  Murray  to  58.2° 
at  Frankfort  Lock  4  and  Williamstown. 
The  highest  temperature  for  the  month  was 
91°  at  Pikeville  on  the  20th;  the  lowest 
was  19°  at  Clermont  1  SSE  and  Williamsburg 
on  the  1st . 

Precipitation  averaged  about  1/4  inch 
below  normal  with  22  days  in  which  some 
rain  was  reported  from  one  location  or 
another.   Generally  rainfall  was  well 


distributed  in  most  areas ,  even  though 
the  falls  were  mostly  in  the  form  of 
showers.   The  largest  falls  were  reported 
in  a  three-county  area  in  the  extreme 
south-central  with  amounts  of  6  to  8 
inches  and  the  smallest  amounts  were  in 
the  extreme  north  and  east  with  totals 
of  from  1-1/2  to  3  inches.   During  the 
first  5  days  scattered  showers  were 
reported  from  most  sections  with  great- 
est totals  recorded  on  the  afternoon  and 
night  of  the  5th  from  stations  near  the 
Ohio  River.   Showers  or  scattered  thunder 
storms  were  reported  from  some  sections 
of  the  state  on  5  of  the  following  7  days 
with  general  rainfall  on  the  6th  and 
again  on  the  afternoon  and  night  of  the 
10th.   Totals  during  this  period  were 
the  largest  recorded  at  individual  sta- 
tions since  the  end  of  February.   The 
following  week  again  saw  numerous  showers 
with  most  stations  recording  totals 
between  1  and  2  inches  with  the  extreme 
east  receiving  lesser  amounts.   The 
balance  of  the  month  was  characterized 
by  widely  scattered  showers  or  thunder- 
showers  with  a  wide  variation  in  total 
amounts.   The  average  precipitation  for 
the  state  was  3.73  inches  which  is  0.22 
inch  below  normal.   The  total  amounts 
recorded  at  the  various  locations  ranged 
from  8.04  inches  at  Glasgow  WKAY  to 
1.62  inches  at  Brent  Dam  36.   The 
heaviest  rainfall  in  any  24  hours  was 
3.01  inches  at  Summer  Shade  reported 
on  the  16th.   The  monthly  average  of 
snowfall  was  a  trace. 

Three-day  rainfall  from  showers  and 
thunderstorms  averaged  near  2  inches 
over  the  Green  River  valley  during  the 
period  April  15-17.   This  rainfall 
resulted  in  a  rise  on  the  Green  River 
but  flood  stage  was  reached  only  at 
Woodbury.   No  flood  damage  resulted 
from  this  rise. 

Except  for  the  first  week,  the  warm 
weather  was  unusually  favorable  for 
spring  work  and  plant  growth.   Surface 
moisture  was  mostly  adequate  for  growth 
and  the  rains  only  temporarily  checked 
field  work  in  most  areas.   Progress 
with  farm  work  and  growth  of  vegetation 
were  more  advanced  than  usual  by  the 
end  of  the  month.   During  the  month, 
pastures  improved  phenomenally  as  a 
result  of  the  favorable  weather.   Tobacco 
beds  were  in  good  condition  and  plants 
were  well  advanced.   Much  corn  had 
been  planted  as  well  as  cotton,  soybeans, 
and  annual  grasses.  -  W.S. 
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Slatioii 

Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitatioD 

1   .  I 

Hi 

Hi 

1 

III 

1 
< 

1    . 
11 

§       1 

li 

,1 

m 

P. 
gg 

a" 

1 

s 

3 

s 

8! 

i 

1 

f2 

LSXIHGTON  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  AP 

1 

sst 

SI 

21 
16 

13.3 
9.8 

50 

sw 

26 

76 
75 

80 
81 

53 
53 

60 
58 

3 
3 

4 
7 

6 
6 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

14 
16 

69 

6.3 
6.0 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

1 

1 

2 

1 

e  s 

If 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

57.0 
57.0 
58.0 
56.0 
58.0 

56.0 
57.2 
63.6 
55.5 
52.4 

57.2 
56.2 
50.9 
54.2 
55.4 

50.8 
56.7 
59.5 
48.2 
59.8 

56.1 
55.4 
53.8 
58.4 
55.3 

89 
92 
92 
88 
94 

94 
94 
96 
90 
86 

96 
90 
91 
93 
90 

85 
91 
94 
87 
89 

96 
88 
90 
87 
89 

24 
28 
24 
22 
21 

23 
22 
24 
25 
19 

20 
15 
23 
22 
22 

16 
23 
23 
19 
23 

21 
23 
20 
25 
27 

1.61 
4.04 
2.52 
7.12 
6.99 

3.54 
3.18 
1.65 
6.03 
3.38 

3.16 
2.15 
4.01 
2.65 
4.43 

2.83 
3.00 
1.40 
2.78 
6.56 

5.98 
5.14 
7.06 
7.90 
2.73 

T 
1.1 

0.3 

T 
2.6 
0.1 

T 

1.7 
0.2 

0 
0.2 
0.8 

T 
0.7 
T 

T 
T 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

1 

? 

1 

If 

! 

■& 

t 

e 

■i 

a 

3 

■s 

■%s 

1914 

55.7 

91 

13 

3.62 

T 

1915 

60.1 

96 

17 

0.96 

0 

1916 

54.0 

89 

23 

2.64 

1.4 

1917 

55.8 

90 

19 

5.02 

0.5 

1918 

53.9 

87 

25 

4.07 

0.3 

1919 

56.7 

89 

19 

3.51 

0 

1920 

50.8 

89 

22 

6.16 

0.2 

1921 

58.2 

90 

22 

4.09 

T 

1922 

59.5 

88 

25 

4.25 

0 

1923 

54.8 

90 

13 

4.88 

0 

1924 

57.4 

93 

19 

3.41 

0.1 

1925 

61.2 

98 

23 

3.16 

0 

1926 

51.6 

87 

16 

3.17 

T 

1927 

58.7 

92 

22 

6.39 

T 

1928 

52.9 

83 

21 

4.20 

0.6 

1929 

60.1 

90 

23 

3.57 

0 

1930 

58.9 

94 

21 

1.31 

0 

1931 

55.9 

89 

25 

4.52 

0.1 

1932 

56.4 

86 

25 

3.88 

T 

1933 

55.7 

87 

27 

4.74 

0 

1934 

56.9 

90 

24 

2.16 

T 

1935 

55.3 

92 

24 

4.42 

T 

1936 

53.1 

90 

19 

4.79 

0.1 

1937 

55.9 

91 

22 

4.38 

0 

1938 

59.3 

91 

22 

2.85 

T 

Year 

Temperature 

Precipitation 

1 

1 

1 

3 

e 
< 

II 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1954 

53.7 
54.1 
60.0 
58.1 
54.1 

55.6 
58.6 
59.6 
58.0 
60.4 

53.9 
52.3 
53.8 
55.8 
53.6 

61.9 

91 
89 
93 
95 
87 

89 
89 
92 
90 
94 

86 
91 
92 
91 
94 

91 

21 
19 
27 
18 
20 

17 
22 
24 
28 
24 

22 
17 
23 
22 
22 

19 

6.07 
4.88 
2.89 
3.01 
3.93 

4.73 
4.36 
2.13 
4.84 
5.49 

3.52 
2.98 
3.30 
2.72 
3.90 

3.73 

T 

0.1 

0 

T 

T 

0.2 
0 
T 
T 
0 

T 

T 
0.4 

T 
0.3 

T 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  lor  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  39  - 
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V 

.XIJ 

N^J 

UV^ 

v:rx 

\^rL 

b 

Ui 

rvj 

in 
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Temperature 

Precipitation 

ll 

^1 

Ij 

« 

> 

< 

i! 

1 

s 

Q 

1 

J 

1 

1 
1 

No.  of  Days 

3 

I2 

1 
£ 

6 

1 

Snow. 

Sleel.  HaU 

No 

of  Day* 

StiSon 

Max. 

Min. 

1 

II 

• 

<3 

~6~ 
0 

s 

°  ° 

°  2 

•=l 

5 

2! 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  A  SW 

75. A 

75.8 

77.5 

7A.9M 

73.6 
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4.10 

.05 

.10 

.15 

.75 

.25 

.24 

.12 

1.35 

48 

.30 

.27 

.04 

OUNMOR 

3.71 

.96 

.12 

.19 

.18 

.90 

42 

.36 

.40 

.09 

.10 

DUNNVILLE 

3.92 

.40 

T 

.25 

1.40 

68 

.72 

.47 

EDDVVILLE  LOCK  F 

3.26 

.05 

1.12 

.09 

.25 

.02 

.12 

.56 

18 

.77 

.07 

.43 

.10 

T 

EDMONTON 

7.03 

.15 

.54 

.35 

.25 

.36 

.72 

1.63  1 

00 

.05 

.35 

1.25 

.39 

ELKMORN  CITY 

RECORD  MISSING 

FALMOUTH 

3.72 

T 

T 

•  02 

.05 

.06 

.04 

.03 

.87  1 

19 

.98 

T 

.02 

.09 

.37 

FARMERS 

3.71 

.03 

.25 

.23 

•  05 

.27 

.26 

81 

.13 

.01 

.03 

1.50 

.14 

FLEMINGS8URG 

2.39 

T 

T 

T 

.11 

.22 

.07 

.22 

84 

.18 

.11 

.74 

FORD  LOCK  10 

2.77 

.06 

T 

T 

T 

,38   T 

.02 

.29 

.65 

73 

•  28 

.11 

T 

.12 

.13 

FORDS  FERRY  DAM  50 

4.16 

T 

.81 

.91 

.30 

.12 

.36 

.66 

09 

.03 

•  09 

T 

.60 

•  15 

.04 

FRANKFORT  LOCK  i. 

3.75 

T 

.14 

.40 

.04 

.13 

.18 

.76 

93 

•  03 

T 

.78 

.26 

.OS 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3.94 

T 

.55 

.25 

.30 

.38 

.82 

59 

.54 

.51 

FREEBURN 

_ 

- 

_ 

_ 

T 

.12 

- 

_ 

.15 

.04 

_ 

FRENCHBURG 

5.00 

.23 

.31 

.14 

.18 

.48 

T 

1.01 

82 

.10 

.21 

.03 

.39 

.60 

.30 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.45 

.11 

.20 

.15 

T 

.05 

.99 

86 

.19 

.52 

.3<1 

GEST  LOCK  3 

2.21 

T 

.07 

.15 

.03 

.05 

.02 

.40 

98 

.06 

.02 

.41 

.02 

GLASGOW 

7.10 

.04 

.13 

.64 

.38 

.56 

.08 

1.36 

1.28 

80 

.45 

.01 

,06 

.40 

GLASGOW  WKAY 

8.04 

.15 

.74 

.30 

.13   .57 

1.32 

.36 

1.43 

20 

.01 

1.39 

.11 

.62 

•  22 

.03 

.4ft 

GLENDALE 

3.79 

.11 

.07 

.63 

.20 

.28 

.04 

T 

1  .18 

4n 

.20 

T 

.39 

.21 

GOLDEN  POND  B  N 

3.79 

T  • 

.97 

.17 

.22   .28 

.05 

T 

l.BO 

.70 

.07 

.07 

.79 

.15 

GRANT  DAM  38 

2.34 

T 

.20 

.02 

.15 

T     .08 

.06 

.07 

.74 

73 

.37 

T 

T 

T 

T 

.43 

GRAYSON 

2.58 

.07 

T 

.20 

.04 

.27 

T 

T 

' 

•  26 

60 

.28 

.08 

•  06 

•  63 

.09 

GREENSBURG 

4.56 

.11 

.09 

.09 

.50 

.38 

.27 

.17 

1.00  1 

00 

T 

.85 

.09 

.01 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

5.64 

.16 

.19 

.44 

.37 

.31 

.19 

.97 

05 

.10 

1.86 

.10 

GREENUP  DAM  30 

2.66 

T 

.26 

.82 

.06 

.03   .06 

T 

.16 

.01 

.47 

64 

T 

.06 

.03 

T 

.09 

GREENVILLE  2    W 

4.38 

1.00 

.16 

T     .16 

.11 

1  .4(1 

.70 

.10 

.06 

.0? 

.12 

.40 

.03 

HARTFORD  6  NW 

3.65 

.09 

.18 

T 

T 

.89 

.33 

.34 

.21 

.73 

50 

.20 

.09 

■^ 

■^ 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.97 

.10        T 

T 

.03 

.16 

.12   .13 

.02 

.01 

.10 

82 

.15 

.57 

1.29 

.19 

.16 

T 

.1? 

HEIDELBERG  LOCK  14 

2.94 

.16 

T 

T 

T     .16 

.09 

.26 

.28 

90 

T 

.05 

.10   T 

T 

.85 

.10 

HENDERSON  4  SW 

3.84 

.19 

.08 

.91 

.19 

.22   .05 

.10 

.01 

.80 

•  30 

.07 

.06   .10 

.71 

T 

.05 

HICKMAN  1  E 

4.10 

.03 

.02 

.93 

.35 

.08 

.06 

.40 

.95 

02 

.16 

.25 

.71 

.14 

HICKSVILLE 

3.17 

.56 

•  14 

.47 

20 

1.31 

.21 

.28 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.70 

.06 

.02 

.18 

.32 

.23 

.27 

.78  1 

47 

.10 

.17 

.10 

.05 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

1.73 

.01 

.01 

.20 

.20   .02 

.03 

.10 

.03 

65   .02 

.01 

.40 

.05 

HOPKINSVILLE 

5.46 

1.00 

.14 

.40 

.04 

.45 

7.40 

75 

.15 

.49 

.10 

.04 

HYDEN 

2.80 

T 

T 

T 

1.55 

.44 

.51   T 

.30 

T 

T 

INEZ 

2.57 

.15 

.05 

.10 

85 

•  41 

.11 

.32 

.50 

.03 

.05 

IRVINGTON 

3.99 

.01 

.09 

.65 

.03 

.06   .19 

•  11 

1.51 

T 

.18 

.56   .17 

.37 

.01 

.05 

JACKSON 

3.53 

.13 

T 

.30 

T     .09 

.13 

96   T 

.46 

.75 

T     ,3*. 

T 

.71 

.09 

.07 

JEREMIAH 

2.16 

.30 

.10 

.40 

.10 

63 

.44 

.17 

KEENE  2  N 

3.17 

.10 

.15 

.32 

T 

1.20 

90 

.30 

.17 

T 

T 

.03 

T 

KENTUCKY  DAM 

3.15 

.12 

.70 

.04 

.12 

.07 

•  5? 

18 

.03 

T 

1.14 

.23 

T 

LANCASTER 

4.07 

.54 

•  38 

.04 

•  71  1 

20 

.28 

.90 

T 

.02 

LAURA 

2.60 

.14 

.20   .10 

•  06 

.40 

.09 

T 

58 

.28 

.30 

.15 

.30 

LEITCHFIELO 

4.09 

.03 

.16 

.01 

.66 

.25 

•  33 

.02 

U43 

45 

.06 

•  33 

.36 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.79 

T 

.01 

.23 

.20 

.05   .29 

T 

.09 

U99 

T 

.20 

•  42 

.07 

.24 

LIBERTY 

3.99 

.20 

.17 

.15 

.27 

.06 

.07 

.05 

•  85  1 

40 

.03 

.62 

.03 

.07 

.02 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.54 

.11 

T 

.02 

.61 

.03 

.  12 

T 

•  75  1 

23 

.11 

.15 

.26 

.23 

LOCKPORT  LOCK  2 

2.50 

T 

.05 

.03 

.23 

.02 

•  02 

.43 

88 

.02 

.07 

.56 

.19 

LOUISA  2 

3.16 

.17 

.24   .13 

.01 

.05 

T 

.10 

55 

.47 

.03 

.26 

T 

.55 

.60 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

3.05 

.02 

.18 

.43 

.02 

.01 

.14   .02 

T 

.31 

1.00 

T 

.10 

T     .45 

.08 

.06 

.05 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

3.07 

.01 

.03 

.48 

.35 

.17 

.02 

T 

.90 

45 

.04 

.02 

.24 

.36 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

2.64 

T 

T 

.45 

.18 

T 

.11   T 

.01 

.46 

1.20 

.04 

T 

.02 

.15 

.02 

LOVELACEVILLE 

3.96 

.10 

.47 

.22 

.08 

T 

.80 

1.08 

.60 

.24 

.37 

MADISONVILLE  1  SE 

3.29 

7 

.02 

.10 

1.11 

.15 

.11 

.03 

.78 

24 

.24 

.16 

.30 

.05 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

4.41 

.14 

T 

.73 

.67 

.03   .40 

.34 

.05 

1.41 

01 

.06 

.15 

.16 

.18 

MANCHESTER  4  SE 

4.06 

.20 

.32   .04 

.06 

.10 

•  15  1 

06 

.17 

1.17 

•  60 

.19 

MAYFIELO  SUBSTA 

4.29 

.35 

•  29 

.05 

.09 

.03 

•  71 

05 

.68 

1.76 

.24 

.04 

MAYFIELD  2  S 

3.72 

.34 

.07 

.23   .07 

.26 

T 

.81 

.64 

T 

1.06 

.24 

MAYSVILLE  DAM  33 

2.21 

.02 

T 

.19 

.18 

.06 

T 

.38 

87 

.00 

.02 

.03 

.07 

.30 

MC  KEE 

3.21 

.38 

.03 

.35   T 

.08 

.32 

.77  1 

no 

.08 

.05 

.09 

.06 

T 

•  48 

MIOOLESBORO 

3.95 

.20 

.09 

.25 

.04   .15 

.11 

.04 

.21 

73 

.25 

T     .19 

.70 

.73 

.26 

MIDWAY 

3.92 

T 

T 

T 

.14 

.34 

.21 

.03 

.07 

1.08 

80 

.28 

.07 

.61 

.34 

MILLERSTOWN 

3.98 

.17 

.03 

.60 

.53 

.33 

.^4 

67 

.34 

.08 

.14 

.0« 

•  05 

MONTICELLO 

4.31 

.04 

.22 

.25 

.32   .03 

.02 

.27 

.25 

•  26  1 

35 

.13 

.53 

.59 

•  05 

MOUNT  STERLING 

4.38 

.06 

.15 

.01 

.46 

.35 

.09 

1.34 

.37 

.06 

.93 

.73 

.34 

MUNFOROVILLE 

4.59 

T 

.16 

T 

.27 

.38 

.73 

T 

.25 

1.12 

76 

.52 

.15 

.15 

.06 

MURRAY 

4.97 

T 

.41 

T 

.08 

.32 

T 

.96 

•  98 

."5 

T 

.05 

1.32 

.44 

.36 

OLNEY 

3.99 

.02 

.01 

.70 

.35 

.27 

.23 

T 

.02 

.77 

12 

.48 

.14 

.20 

.60 

.06 

ONEONTA  0AM  35 

2.07 

T 

T 

.38 

.03 

.01 

.03 

.07 

.06 

.14  1 

03 

.01 

.06 

•  03 

.2? 

OWENSRORO  2  W 

4.47 

.22 

.77 

.22 

.18 

.47 

T 

.6? 

34 

.06 

1.25 

.77 

.03 

.04 

OWENSBORO  DAM  46 

4.79 

.21 

.01 

.16 

.83 

.14 

.48 

.06 

.08 

.65 

31 

.05 

1.45 

.31 

T 

.03 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

2.41 

T 

.50 

.08 

.05 

T     .02 

T 

.45 

.31 

.37 

.13 

.10 

T 

.15 

.30 

PADUCAH 

2.69 

.02 

T 

.62 

.08 

.02 

T 

.01 

.80 

10 

.38 

.12 

•  01 

.12 

.32 

.09 

PAINT5VILLE 

3.12 

.16 

.16 

.10   T 

T 

.23 

T 

00 

.53 

T 

T 

T 

1.04 

PIKEVILLE 

2.75 

.13 

T 

.08 

.10 

.21 

.04 

.20 

32 

•  87 

.34 

J 

.06 

.05 

.40 

T 

PI  NEVILLE 

4.23 

.13 

.16 

.26 

•10   .16 

.02 

.30 

.01 

.57 

93 

.70 

.lA 

.13 

.09 

.04 

PRINCETON 

4.24 

1.20 

.13 

.38 

1.19 

•  50 

.68 

.16 

RAVENNA  LOCK  12 

3.47 

.19 

.32 

T 

.20 

•  36  1 

25 

.no 

•  78 

."fft 

RICHMOND 

3.82 

.13 

.01 

.03 

.60 

•  04 

.22 

.60  1 

01 

.13 

.11 

.05 

•  54 

.35 

ROCHESTER  LOCK  3 

4.31 

.07 

.05 

.67 

.26 

•  24 

.04 

.36 

1.20   , 

49 

.06 

.13 

.44 

,07 

.06 

RUMSEY  LOCK  2 

4.47 

.22 

.05 

T 

1.20 

.46 

.08 

.20 

35 

•  6Q 

.25 

.05 
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Table  3— Continued 


3 

Day  of  month 

Station 

o 

tJ 

1   2  1  3 

4  1  5 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1 

12 

13  I  14  {  15 

16 

17  1  18 

19  I  20  1  21 

22 

23 

24 

25  1  26  1  27 

28 

29 

30 

31 

RUSSELLVILLE 

5.03 

1.07 

.15 

.36 

.oe 

.37 

.69 

.41 

•  58 

.8i 

.44 

•  07 

RUSSELLVILLE  SURSTA 

<..83 

1,10 

.15 

.36 

.35 

.61 

•  26 

•  70 

.61 

.40 

•  10 

ST  JOHN  qfTHLEHEM  ACAD 

A.  24 

T 

.16 

T 

,52 

.30 

.20 

T 

T 

1.12 

•  50 

•  20 

•  48 

.16 

•  12 

.41 

'. 

SALVISA  LOCK  6 

3. 34 

T 

.01   T 

T 

,21 

.27 

.19 

.04 

T 

1.01 

•  97 

.01 

.i: 

T 

.35 

T 

.11 

SALYEH5V1LLE  2 

2.53 

.26 

•  08 

.12 

•  20 

.21 

.50 

.46 

.2; 

•  46 

.o; 

SCOTTSVILLE 

6.2T 

.79 

.34 

.71   .62 

.68   ,21 

1.86 

.16 

.26 

.14 

.0: 

•03  .o; 

•  38 

.03 

.o; 

SEHREE 

4.33 

.15   T 

.50 

.84 

.70 

.19 

T 

.14 

.73 

.30 

T  . 

.36 

•  3( 

.i; 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2. IS 

.30 

.82 

.07 

.65 

.03 

.13 

.18 

SHELPVVILLE  2  w 

3.22 

.02 

.33 

•  40 

.30 

.09 

.78 

.64 

.15 

.07 

.o: 

•  30 

.1; 

SHEPHEROSVILLE 

3.40 

.02 

.07 

.36 

•  04 

.21 

.08 

.67 

•  51 

.17 

.01 

.40   .31 

•  31 

.1! 

SOMERSET  1  N 

3.94 

.17 

.12 

•  25 

.21 

T 

1,57 

.31 

.03 

.5< 

.02 

.7( 

SPRINGPIELD 

4.58 

,05 

T 

.25 

.23 

.59 

T 

1.30 

.80 

.40 

•  OS 

.31 

.33 

.2( 

STEARNS 

4,14 

,10 

.07 

.30   .24 

.05 

.32 

.16 

.20 

1.20 

.03 

.6: 

.28   .04 

.37 

•  K 

SUMMFR  SHAOE 

7.56 

,12 

.63 

.26 

.03   .57 

.69   .19 

3.01 

•  11 

1.18 

.18       .-H 

•  20 

T 

•  01 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7.38 

,03 

T     ,10 

.74 

.38 

.33 

.25 

.68 

1.98 

U23 

l.K 

•  50 

T 

TAYLORSVILLE 

3.14 

T 

,02 

.06 

•  37 

•  08 

.14 

,07 

.68 

•  56 

.22 

•  It 

•  14 

•  16 

.24 

TOMPKINSVILLE  2 

4.74 

.51 

.36 

.20 

.73 

1.08 

■  •55 

.17 

•  14 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

5.49 

,03 

.03 

1.25 

•  07 

.19 

.01 

.17 

1.05 

.17 

.29 

1.56 

.01 

•  54 

•  10 

.02 

TYRONE  LOCK  5 

4.02 

T 

T 

,14 

•  24 

.06 

•  16 

.68 

.88 

.52 

T 

•  49 

.65 

UNIONTOWN  0AM  f>9 

3.50 

.13 

.64 

1.12 

.11 

.02 

T 

.06 

,74 

.07 

'' 

.09 

.37 

.12 

•  03 

VALLEY  VIEW  LOCK  q 

3.10 

,10 

■r 

,01 

.32 

.12 

.19 

T 

•  65 

1.03 

.11 

.Of 

T 

.19 

•  30 

VAN0UREN 

2,47 

T 

.03 

*22 

.20 

1,02 

•  76 

.05 

.0"^ 

•  10 

VANCERURG  0AM  32 

2.53 

.15   .07 

.12 

.09 

.08 

•  30 

•  68 

.16 

.15 

.05 

•  19 

•  47 

WAYNESfuRO  6  E 

3,88 

,16 

.03   .06 

,13 

.32 

.11 

.10 

,78 

1^01 

.43 

.36 

.14 

.19 

•  Od 

«<EST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.66 

.09 

.06 

.43   T 

T 

.35 

.06 

• 

.75 

.0? 

.e« 

.11 

WESTPORT 

2.55 

T     T 

.38 

,03 

.23 

1.00 

,32 

.02 

T 

.02 

•  20 

T 

.3! 

*ILLIAMSflURG 

4.01 

.18 

.58 

.50 

.32 

.10 

•  60 

.42 

.45 

.25 

.30 

•  20 

•  11 

WtLLIAMSTOWN 

2.46 

.29 

.06 

.19 

,72 

•  60 

.06 

.06 

.26 

•  2C| 

WILLOW  LOCK  13 

3.55 

,15 

.37   .12 

.06   .38 

.22 

U05 

.10 

.03 

.33 

.55 

.17 

• 

WOLF  CREEK  DAM 

4.98 

.06 

.11 

,46 

.16 

.04 

.27 

.38 

.56 

1^51 

.34 

.33 

.59 

•  151      . 

WnOOBURY  LOCK  *. 

3.90 

.07 

.56 

.51 

.27 

.04 

.66 

.80 

•  36 

.07 

.38 

.11 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
APRIL    1«S* 


Day  Of  Month 


ANCHORAGE 

ASHLAND  0AM  29 

BARROURVILLF 

BAROSTOWN  5  J  PREP  SCM 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELL5VILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  I  5SE 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  R  AIRPORT 

CVNTHIANA  2 


FORDS  FERRV  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON 

6REENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  5W 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  WB  CITV 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  5E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65   81 
31   39 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


51   67   67 
24   2  7 


46   54 
31   27 


52   69   66 
24   27   38 


43   54 
30   25 


53   69 
29   27 


52   65 
25   27 


56   66 
24   29 


39   50 
26   25 


48   66 
27   29 


50   66 
22   22 


54   69 
26   32 


51   67 
24   23 


53   69 
22   29 


53   70 
24   23 


53   54 
24   30 


46   53 
27   30 


58   66 
25   23 


51   67 
24   31 


50   62 
26   30 


48   64 
27   31 


51   68 
26   29 


50   6  7 
31   35 


56   68 
23   29 


66   81 
35   50 


59   83 
35   45 


67   81 
38   45 


65   80 
33   47 


60   79   76 


60   57   84 


56 
35 

81 
45 

55 

33 

83 
39 

66 

40 

62 
49 

53 

35 

56 
36 

67 
37 

79 
49 

59 
32 

83 
36 

60 
36 

65 
36 

68 
38 

77 
48 

59 

31 

64 
36 

61 
36 

79 
53 

64 
40 

76 
46 

66 

30 

55 
35 

60   79 

34   45 


75 
47 

68 
33 

75 
47 

67 
53 

62 
53 

68 
35 

81 
41 

74 
58 

63 
52 

75 

37 

81 
55 

78 
60 

82 
48 

70 

35 

71 
49 

70 
58 

78 
48 

62 

36 

75 
37 

77 
57 

81 
43 

71 
36 

73 
52 

70 
59 

79 
54 

60 
28 

78 
35 

75 
50 

76 
51 

74 
37 

76 
53 

68 
60 

64 
45 

72 
38 

69 
52 

70 
51 

76 
50 

74 
34 

75 
51 

69 
58 

77 
47 

67 
35 

75 
43 

67 
59 

80 

48 

70 
28 

61 

45 

71 
58 

71 
45 

75 
34 

79 
49 

68 
56 

66 
36 

67 
33 

74 
51 

64 

51 

76   77   64 


81 
52 

62 

34 

71 

38 

76 
54 

86 

50 

71 
32 

74 
33 

75 
45 

73 
51 

69 
35 

76 
51 

68 
60 

65 
52 

70 

33 

81 

44 

80 
56 

64 
44 

72 
37 

72 
56 

66 

60 

62 
49 

64 

37 

67 
37 

76 

44 

78 
50 

72 

48 

70 
51 

67 
59 

83 

45 

74 
39 

72 
52 

67 
60 

77 

51 

69 

33 

82 

40 

71 
58 

62 

54 

67 
35 

74 

47 

76 
55 

80 

44 

72 
36 

70 
54 

65 
56 

83 
53 

75 
32 

81 
39 

60 
58 

76 

41 

67 
36 

^9 

67 
53 

62 

42 

65 
36 

70 
44 

68 
56 

86 
55 

67 
31 

75 
37 

81 
47 

84 
46 

62 

36 

69 
42 

70 
54 

76 
45 

66 
35 

72 
54 

70 
59 

77 
45 

70 
36 

71 
53 

68 
59 

70 
39 

66 
35 

76 

51 

66 
49 

63 
42 

69 
35 

75 
52 

66 

47 

64 

43 

67 
39 

72 
56 

66 
54 

77 
44 

73 
40 

70 
49 

68 
60 

81 
43 

72 

37 

73 
48 

78 
61 

80   63 
48   59 


78   79 
57   60 


73   71 
38   5  0 


73   79 
51   61 


76   75 
38   52 


77   77 
50   63 


40   54   59 


77   83 
54   60 


77   82 
52   62 


76   74   63 


79   67 
47   56 


47   59   70 


75   61 
54   60 


71   63   84 

45   37   48 


83   70   84 
52   49   37 


61   65   85 


80   8? 
61   51 


88   89   89 


65   R3 

43   41 


60   62 
43   51 


65   66   82 
45   37   48 


6B   62   79 
46   40   48 


45   40   50 
73   60   82 


65   59   79 
43   40   52 


50   46   4  5 
62   65   61 


87   74   70 
55   40   39 


60   60 
43   47 


50   43   39 


72   70   84 
46   40   58 


81   64   61 
56   43   42 


75   61   85 
49   44   43 


60   61.  65 
59   43   42 


74   67   82 

44   35   54 


50   44   50 


80   82 
55   50 


79   87 
56   52 


82   85 
61   46 


89   73   66 
60   38   35 


78   70   68 
47   38   46 


85   76   85 

40   41   37 


73   63   83 
46   36   52 


71   63   81 
45   38   49 


63   62   80 

46   41   49 


64   63   64 

46   43   55 


83   84   84 


79   61 
62   58 


76   82 
56   51 


78   82 
60   60 


72   81 
46   51 


80   66 
57   55 


79   87 
56   53 


33   68 
55   60 


77   63 
59   56 


77   83 
57   55 


80   64 
55   51 


80   72   82 


76   80 
46   46 


59   53   57 


84   86 
60   43 


60   83 
57   53 


84   84 

55   44 


81   82 
63   58 


31   79   81 


80   63 
59   49 


82   87 
53   45 


60   80 
55   47 


64   87 
43   40 


82   61 
53   50 


67   89 
44   4  3 


80   82 
59   55 


79   82 
56   53 


80   62 
57   55 


60   82 
64   61 


80   62 
58   56 


67   79 
56   54 


77   81 
52   49 


82   82 
51   51 


76   80 
59   60 


61   64 

57   55 


74   87 
61   54 


79   78 
57   52 


79   86 
57   54 


77   86 
58   61 


80   78 
56   53 


78   81 
57   51 


79   83 
56   51 


84  74 

53  50 

79  60 

61  54 

84  88 

57  54 

79  86 

60  57 

78  84 

60  56 

77  80 

57  54 


74   82 
59   57 


65   83 
54   56 


89   86 
52   55 


86   65 
56   57 


65   88 
56   57 


70   82 
48   54 


84   83 
59   59 


85   83 
55   56 


88   82 

51   56 


87   83 
55   62 


86   84 
55   62 


83   85 
58   60 


85   87 
55   57 


84   64  . 
59   60 


88   89 
51   54 


86   85 
59   61 


84   85 
52   52 


85   86 
56   59 


89   89 
53   54 


83   85 
58   58 


65   68 
49   49 


85   85 
57   58 


89   90 
54   55 


87   83 
57   60 


65   84 
58   60 


85   85 
58   61 


85   81 
61   63 


77   81 
50   63 


79   62 
50   63 


65   84 
56   61 


80   65 
49   60 


75   83 
54   60 


68   86 
54   60 


63   65 
50   64 


75   81 
57   65- 


78   64 
51   64 


77   78 
51   63 


80   85 
49   63 


80   75 
51   63 


80   79 
51   64 


65   83 
50   53 


60   84 
50   63 


81   78 
48   62 


73   83 
57   60 


60   79 
51   52 


70   63 
60   60 


79   80 
46   61 


71   80 
53   60 


82   82 

51   66 


73   85 
51   57 


65   74 
56   60 


85   85 
59   60 


74   82 
51   63 


78   61 
53   62 


78   83 
48   64 


74   81 
52   65 


73   82 
57   59 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


KENTUCKY 
APRIL    195'. 


StoHon 

Day 

Of  Month 

0- 

g 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

5". 
24 

67 
25 

65 
39 

69 

35 

80 
49 

74 
60 

82 

61 

80 

47 

72 

35 

72 
52 

70 
59 

67 

4  1 

75 
39 

70 
55 

80 
64 

71 

46 

65 
38 

35 
53 

35 
60 

82 

57 

82 
6  3 

uo 

61 

79 
J  7 

84 

53 

84 
56 

85 
58 

85 
66 

80 
53 

77 
64 

82 
62 

76,1 
50.3 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

51 
25 

71 
24 

66 

38 

59 

34 

83 
39 

79 

60 

85 

49 

78 
52 

77 
33 

80 
43 

77 
58 

68 
39 

72 
36 

77 
44 

86 

50 

62 

50 

61 

43 

04 
38 

85 

46 

67 
43 

85 
46 

31 

60 

74 
6  3 

86 
61 

88 
62 

86 
57 

82 
66 

79 
57 

83 
64 

85 
61 

77,9 
46,0 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

52 
27 

65 
31 

63 
40 

76 

42 

78 

b7 

76 

57 

80 
62 

79 
44 

71 
38 

70 

54 

65 

58 

65 

45 

71 

48 

81 
53 

79 
66 

71 
43 

69 
39 

78 
54 

76 
56 

80 
56 

82 

56 

80 
50 

78 
63 

82 

66 

85 
60 

84 
61 

83 
67 

81 
56 

69 
59 

80 
59 

75.0 
52.1 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

44 
23 

46 
25 

65 
30 

64 
35 

49 
34 

80 
43 

75 
49 

85 
50 

58 

36 

67 
36 

78 
47 

68 

40 

60 

33 

73 
34 

77 
54 

86 

60 

7"' 
44 

59 
4  3 

30 
55 

30 
60 

80 
49 

82 

60 

80 
60 

74 
60 

77 
61 

84 
53 

83 
57 

80 

51 

66 

50 

81 
51 

71.7 
45.1 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

57 
28 

70 
25 

71 
39 

68 
33 

80 
43 

78 
62 

80 

51 

79 
56 

76 

34 

78 
45 

77 
60 

71 
42 

73 
37 

71 
56 

86 

51 

85 

53 

64 
42 

81 
36 

83 
50 

87 
42 

84 
46 

83 
50 

79 
52 

85 
62 

83 

60 

86 
56 

82 
56 

81 
68 

83 
59 

83 

60 

78.1 
47.4 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

50 
24 

66 
29 

57 
35 

57 
33 

80 
44 

80 
60 

81 

48 

70 
56 

74 
40 

81 
42 

71 
59 

63 
42 

77 

39 

30 

54 

86 

68 

77 
47 

50 
41 

83 

47 

83 
68 

86 

63 

86 

64 

83 
62 

80 
59 

83 

66 

87 
66 

87 
69 

84 
62 

79 
50 

81 
47 

79 
52 

76.3 
48.8 

MURRAY 

MAX 
MIN 

55 
25 

70 
31 

65 
43 

80 
43 

79 
b6 

80 
58 

84 
61 

81 
47 

75 

40 

72 
53 

68 
60 

69 

47 

73 
50 

84 
56 

81 
65 

66 

45 

70 
37 

82 
55 

80 
59 

83 
64 

85 

55 

75 

60 

81 
60 

85 
56 

85 
58 

88 

59 

86 

67 

70 
58 

72 
62 

81 
61 

76.9 
62.7 

OWENSeoRO  2  W 

MAX 
MIN 

52 
27 

67 
32 

60 

36 

65 
36 

80 
49 

73 
57 

81 
59 

76 
41 

72 

37 

69 
54 

68 
60 

66 

75 

44 

71 

53 

77 
63 

73 
42 

65 

40 

82 

50 

79 
56 

31 
54 

83 
64 

79 
68 

75 
59 

86 
59 

85 
59 

85 
ft] 

82 

67 

69 
63 

73 
55 

81 

60 

74.3 
50.6 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
26 

68 
35 

58 

40 

74 
43 

84 
54 

78 
59 

82 

60 

61 

43 

72 
40 

67 
57 

67 
52 

64 
48 

73 
49 

82 
56 

75 
60 

60 
43 

69 
39 

80 
55 

81 
59 

80 
53 

32 

55 

74 
63 

79 
58 

83 
57 

85 
63 

84 
65 

82 
62 

63 
55 

67 

60 

80 
61 

73.6 
62.5 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

49 
26 

52 

28 

69 

37 

60 
40 

74 
42 

82 

51 

79 
57 

83 

45 

62 

40 

72 

41 

69 
57 

69 

49 

68 

49 

76 

49 

84 
60 

77 
47 

57 
40 

70 
40 

82 

57 

79 
66 

82 

65 

84 

68 

77 
60 

80 

57 

86 

59 

86 
62 

86 

60 

85 

55 

64 
56 

67 
69 

73.7 
49.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

55 
31 

72 
28 

66 
46 

57 
37 

84 
43 

79 
54 

87 

54 

66 
61 

76 

37 

84 
48 

74 
57 

70 
44 

81 
37 

79 
51 

90 
57 

75 
54 

63 

43 

86 

40 

90 
48 

91 

47 

90 
52 

32 

65 

79 
58 

87 
58 

90 
57 

87 
61 

85 
60 

73 
64 

86 
54 

86 
64 

79.0 
50.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

54 
20 

70 
24 

62 
38 

74 
40 

84 

45 

77 

54 

85 
55 

79 
45 

72 
36 

73 
48 

78 

69 

70 
44 

75 
45 

82 

48 

82 

58 

74 

68 
32 

82 
53 

81 
54 

83 
45 

83 
46 

78 
56 

80 
59 

85 

60 

86 
64 

87 
56 

84 
61 

65 

53 

70 
59 

80 
58 

76.8 
48.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

38 
27 

49 
28 

66 

38 

53 

35 

65 
36 

80 

46 

74 
50 

82 
52 

64 

35 

70 
43 

76 
59 

67 

42 

63 
39 

75 
60 

75 
59 

84 
63 

68 

44 

62 

45 

80 
52 

81 
49 

83 
62 

84 
61 

79 
59 

85 
62 

84 
61 

80 

53 

63 
49 

80 
59 

71.8 
48.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

54 
25 

70 
28 

63 
39 

76 

40 

81 

47 

74 
56 

85 

60 

80 
45 

70 
37 

70 
52 

71 
42 

72 
46 

76 
48 

82 
54 

82 
64 

69 
64 

67 
36 

84 
52 

33 
57 

34 
52 

83 
56 

78 

61 

80 
56 

84 
56 

85 

57 

87 
59 

86 
65 

80 
60 

76 

54 

82 
64 

77.1 
50.7 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

45 
25 

48 
26 

66 

34 

63 
32 

59 

33 

79 
55 

70 
53 

81 

47 

60 

34 

67 
41 

73 
64 

70 
43 

64 
42 

76 
48 

71 
60 

80 
52 

72 

37 

63 

45 

81 

62 

78 
50 

82 

50 

81 
51 

79 
66 

80 
54 

82 

54 

85 

64 

34 

57 

84 
51 

65 

49 

77 
61 

72.2 
46.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

54 
26 

69 
30 

62 
38 

75 
40 

80 

61 

75 
58 

83 
62 

77 
51 

75 
39 

72 
62 

70 
54 

65 

44 

74 
45 

77 
65 

83 

64 

69 

45 

65 
39 

82 

60 

31 
66 

86 
54 

82 
56 

87 
59 

81 
60 

81 
54 

86 
53 

86 

60 

85 
65 

78 

58 

78 
69 

83 
64 

76.6 
51.5 

SHELRYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

49 
25 

67 
28 

64 
33 

59 

34 

79 

43 

73 
59 

82 
63 

78 

45 

67 
32 

75 
48 

67 

59 

65 
41 

75 
39 

77 
53 

79 
60 

77 
46 

61 
39 

82 

47 

80 

57 

82 
52 

82 
52 

80 
59 

76 
56 

81 
52 

87 
55 

82 
58 

80 
62 

77 
49 

78 
49 

83 
63 

74.8 
48.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

50 
27 

67 
25 

62 

40 

60 
35 

81 

43 

77 
58 

82 

55 

77 
52 

73 

37 

78 
49 

70 
58 

64 
38 

76 
39 

72 
53 

84 
56 

68 

47 

61 
43 

80 
44 

30 
60 

84 
46 

85 

50 

73 

58 

72 
69 

82 

51 

85 
52 

83 
56 

82 
61 

72 
64 

80 
52 

82 
63 

74.9 
43.4 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

52 
26 

68 
27 

69 
39 

70 
35 

81 

47 

75 
56 

81 

50 

70 

47 

74 
50 

75 
50 

70 
56 

70 
39 

73 

45 

70 
51 

80 
62 

65 

44 

63 
38 

81 
42 

80 
47 

83 
50 

80 

60 

79 

60 

76 
69 

84 
52 

87 
56 

85 

58 

81 
66 

73 
57 

77 
56 

83 
62 

75.2 
49.5 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

50 
24 

66 
26 

64 
32 

49 
30 

78 
37 

78 
58 

83 
50 

80 

61 

70 
33 

81 
33 

77 
45 

65 

40 

78 
34 

80 
48 

88 
58 

72 
48 

62 

40 

86 
41 

83 

41 

82 

49 

85 
50 

80 
55 

75 
55 

80 
55 

39 

51 

85 

57 

80 

55 

86 

48 

87 

49 

77 
56 

76.5 
45.1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 

MIN 

47 
20 

70 
30 

73 
40 

75 
45 

80 
46 

80 
50 

80 
50 

87 
46 

86 
30 

73 
37 

80 
30 

78 
33 

75 
30 

76 
40 

79 
50 

87 
60 

73 
42 

64 
35 

65 

40 

70 
50 

75 
55 

87 
60 

86 
60 

85 
64 

87 
62 

86 
60 

81 
51 

61 
41 

82 
53 

83 
52 

77.0 
44.9 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

54 
19 

67 
25 

68 
36 

68 

33 

84 

49 

79 
60 

79 
50 

80 

53 

79 
35 

80 
48 

70 
59 

69 

43 

73 
38 

75 
40 

87 
65 

82 
49 

62 
42 

83 

40 

86 

40 

88 

44 

88 
49 

81 

61 

76 
62 

86 
51 

87 
63 

86 
56 

86 
59 

77 
69 

82 
57 

33 

63 

78.1 
46.9 

WILLIAMSTOWN 

MAX 

MIN 

44 
24 

49 
32 

65 
30 

48 
29 

52 
33 

80 

40 

72 

52 

82 
38 

58 

33 

66 
36 

75 
60 

69 

39 

62 

40 

73 
41 

75 
59 

80 
56 

59 
38 

60 
40 

80 
52 

79 
67 

80 
56 

82 

69 

80 
66 

74 
62 

80 
56 

81 
63 

83 

64 

78 
56 

65 

47 

77 
52 

70.3 
46.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

44 
26 

52 
27 

71 
27 

66 
39 

62 
38 

84 
65 

77 
45 

83 
50 

65 
38 

74 
40 

79 
47 

70 
40 

67 
41 

75 
43 

70 
50 

84 
51 

65 

44 

65 
41 

82 
50 

83 

47 

87 
48 

86 

50 

88 
49 

87 
48 

84 
53 

86 
53 

36 
54 

83 
60 

76 
55 

79 
67 

76.3 
45.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DIZ  DAM 

WOLF  CBEEK  DAM 

EVAP 

wiiro 

EVAP 
WIKD 

.46 
47 

.02 
33 

.29 
17 

.12 
24 

.18 
134 

.06 
20 

.18 
80 

.29 
53 

.04 
34 

.05 

45 

.19 
84 

.12 
72 

.10 
89 

.21 
85 

.27 
141 

.14 
33 

.18 
95 

.08 
73 

.17 
39 

.25 
38 

.14 
52 

.00 
47 

.09 
70 

.24 
8 

,17 
48 

.20 
44 

.17 
33 

.09 

33 

.08 
69 

.08 
13 

105 

.10 
46 

135 

.27 
54 

.17 
78 

.23 
56 

.24 
131 

.29 
63 

.27 
66 

.29 
40 

.21 
22 

.22 
13 

.19 
14 

.22 
18 

.22 
28 

.15 
24 

.14 
31 

.18 

1 

.17 
16 

.09 
21 

.19 
12 

.25 
14 

.21 
42 

.24 
25 

.22 
126 

.18 
34 

.12 
31 

.08 
9 

.18 
11 

.16 
29 

B5.61 
1880 

4.90 
1068 

B«»   retareoce   i 


.«8   folloalng  StBtlon   Index. 
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STATION  INDEX 


SUtio 


County 


ADDISON   0AM  45 

AOOLPMUS    1    N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAHO 

ASHLAND    DAM    29 
BARSOURviLLE 
BARDSTOWN   S.J.    PREP   S 
BAXTER 

BEAVER   DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN   SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA   AP 
BOWLING  GREEN  WTR  WKS 
BRENT   0AM   36 

BROWNSVILLE   LOCK   6 
aURDlNE    2   NE 
BURGIN   DIX   0AM 
BURkESVILLE 
CAOU    LOCK   e 

CAMPBELLSVILLE 

carrollton  lock  1 
central  city 
clermont  1  sse 

CLINTON 

COLLEGE   MILL   LOCK   U 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA   AIRPORT 

COVINGTON    WS   AIRPORT 

CUMBERLAND    FALLS   ST    PI 

CTNTHIANA 
CYNTHIANA    2 
DANVILLE 
OAVELLA 
DELPHI A    I    E 

OEMA 

DEWET   DAM 

DIX  0AM 

DUNDEE   BARRETTS   FORD   1 

31MH0R 

DUNNVILLE 

DlfER 

EOOYVILLE   LOCK   F 

EDMONTON 

ELKMORN  CITY 

FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGS8URG 
FLEHINGSBURG   2 
FORD   LOCK    10 

FORDS   FERRY   DAM   50 

FRANKFORT    LOCK    A 
FRANKLIN    WATER    WORKS 
FREEBURN 
FRENCHSURG 


0031 
00*3 
0063 
0095 
0155 


BRECKINRIDGE 

ALLEN 
CLINTON 
FLOVO 
JEFFERSON 

PIKE 


03B1 
I    0397 

0A50 

0490 
0595 
0611 
0619 
0624 


HARLAN 

OHIO 
HARLAN 
MARSHALL 
MADISON 
ISON 


0904  WARREN 
'  WARREN 

0909  WARREN 
)1  4  I  WARREN 
(76  I  CAMPBELL 

)4&  IeOMONSON 


RIGG 

I  TAVLOR 
I  CARROLL 
1  MUHLENBERG 
BULLITT 

IICKMAN 

ESTILL 
DAIR 
HITLEY 
>  BOONE 

ilTLEY 

HARRISON 
ISDN 
BOYLE 
MARTIN 
■ERHV 


2003 
2040 
2053 
2132 


6EST   LOCK   3 
GLASGOW 
OUASGOW  WKAT 
GLENDALE 

GOLDEN   POND   8 
GRANT   DAM   3Q 
GRAYSON 
GREENS6URG 
GREENSBORO 


IWAY   61    BR 


39    KNOTT 

60  I  FLOYD 
14  MERCER 

'  235fl  OHIO 
2366|MUHLENBERG 

-  CASEY 
2391  BRECKENRID6E 

45  LYON 
^469  METCALFE 
2628  PIKE 

75  PENDLETON 

91  ROWAN 

i03  FLEMING 

lOB  FLEMING 

53  MADISON 

61  CRITTENDEN 
,3028 JFRANKLIN 
13036  SIMPSON 

13046   PIKE 
'3052 !mENIFEE 


GEORGETOWN   WATER   WORKS      31' 


GREENUP   DAM   30 
GREENVILLE   2   W 
HALEYS    MILL 
HARTFORD    6    NW 
HAZARD 

HAZARD  WATER   WORKS 
HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON   4   Sw 
HERNOON 
HICKMAN   1    E 

MICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK    T 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

HODCENVILLE    NAT    PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

XEENE   2   N 

KENTUCKY   DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LETCHFIELD 


3203  HFNRY 
;324liBARREM 
I  3246  BARREN 
i3252   HARDIN 

!3295lTRIGG 

335e'SOONE 

3391  CARTER 
l3430;GREEN 

3435  I  GREEN 

3443  GREENUP 
I  3451  MUHLENBERG 
13539  CHRISTIAN 
!3652:OH10 
|3709  PERRY 

;3714'PERRY 

I  3741  LEE 
3762  HENDERSON 
379B  CHRISTIAN 
36161  FULTON 

3621  GRAVES 
3B37! JESSAMINE 
3B99. KNOTT 
3929  I  LARUE 
3994iCHRISTIAN 

4093:lESLIE 
4134  MARTIN 
4165  BRECKINRIDGE 
4X96  BREATHITT 
4255' LETCHER 

4369; JESSAMINE 
4414, LIVINGSTON 
4620'garraRO 
4642  I  MART  IN 
47031  GRAYSON 


37  1 
36  2 
36  52 


36  58 
39  04 
36  50 


37  13 
37  43 
37  03 


38  09 
38  25 
38  25 


33  13 

36  43 

37  34 


7  03 
37  32 
37  15 


37  20 
37  32 
36  51 


3' 

10 
58 

01 

37 

AS 

29 

82  26   1100 


83  53 

85  28 
83  20 

86  52 
82  57 
88  20 
64  18 
64  16 

86  26 
86  26 
86  26 
86  26 
64  25 


Obser- 
vation 
time 


84  43 

86  43 

87  00 

84  SB 
86  13 

88  05 

85  37 


64  15 

88  06 
84  52 
B6  34 
62  08 

83  39 

84  33 
6*  53 

85  55 
85  55 

85  55 


83  11 
63  46 
87  37 


87  30 

83  22 

82  32 
86  17 

83  23 

82  56 

84  36 

88  16 
84  35 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 


E.  G. 

YOUNG 

C.  C. 

WHITEAKER 

JAMES 

M.  MILLER 

JAMES 

A.  GROSSMAN 

MRS. 

L.  8.  GAFFARD 

JAMES 

R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL 

AERO.  ADM. 

CITY 

lOWLING  GREEN 

CORPS 

OF  ENGINEERS 

Refer 


ALVA  MC  KINLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  0.  FRANKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. HAZEL  6. PICKETT 
CIVIL  AERO.  ADM 

.  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS 

MARSHALL  HILL 

CARDINAL  Dfll 
>.  COLO I  RON 
BERTHA  DE  LONG 

GENE  T.  MILTON 


INNIE  D.  TARTER 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
lOHN  E,  MORAN 
MRS  KELSIE  SCAMMELL 

FRANK  H.  LAWSON 

C.  C.  STAMPER 
JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 


JOE  1 


ATK 


CORPS  OF  ENGINEERS 

.Y  M.  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  W.  BELL 

I  6  WLDLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 

CORPS  OF  ENGINEERS 

I.  LOVELL 
CLEATU5  E.  8RINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

>.  BAILEY 

BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 

MRS. FOREST  CAMPBELL 
UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  ISON 

HUGH  J.  CARROLL 
TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 
GEORGE  D.  LITSEY 


CLOSED  11/53 


Station 


LEXINGTON  MB  AIRPORT 

IBERTY 

ITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GA6E 

LOUISVILLE  WB  CITY 

LOVELACEVItLE 

LUCAS 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 

■lELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 

MC  KEE 

LINNEYSBURG 
MIDDLESBORO 
MIODLESBORO  RR  STA 
MIDWAY 

ILLERSBURG 
MILLER5T0WN 
MOMTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MOUNT  STERLING 

HUNFORDVILLE 

HURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENS BORO  2  W 
OWENSBORO  DAM  46 

ICAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAOUCAH  ARMORY 

PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
INEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2 

5C0TTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SMEPHERDSVILLE 

HFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUREN 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNES8URG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

NEW   STATIONS 

ROCHESTER  LOCK  3 


County 


FAYETTE 
CASEY 
JESSAMINE 
HEMRT 

CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 


ESTILL 

MADISON 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

HARDIN 
MARION 
MERCER 
MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 

BULLITT 

SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 

IINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 
SPENCER 

MONROE 

MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 
UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 
LEWIS 

INCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 


38  02 

37  21 

37  45 

38  26 
37  51 

37  06 

38  07 
38  07 

38  13 

38  11 

38  17 
38  15 

36  58 
3«  53 

37  19 

37  11 


37  26 

38  36 
36  37 

36  37 
98  09 

38  IB 

37  27 
36  50 

38  11 
38  04 


37  32 

36  51 

36  50 

38  23 

37  42 
37  35 
37  56 
37  45 

37  45 

36  45 

37  36 

37  09 

38  13 

98  00 

30  2 
37  06 

>T  07 


36  59 

36  S3 

37  52 
36  02 


36  42 

36  45 
38  02 

37  46 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


HEATHER  BUREAU 
PALLIA  F.  HANKLA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  EM6INEEIS 

H.  BURGHER 

.  FCREST  SERVICE 
JULIUS  M.  RANKIN 
EDDIE  L.  YOUNG 
CORPS  OF  ENGINEERS 

,  WEATHER  BUREAU 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  HEATHER  BUREAU 
BLAINE  MALONE 
WIUARD  E.  FOSTER 
HOMER  WELSORN,  JR. 

NATIONAL  PARK  SVC 

NORA  S.  WHI  TE 

TVA-5-A 

MRS.  JOE  PAYNE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MS. WINNIE  E.  MORAN 
EDWARD  C.  GIFFORD 
LON  L.  HERRELL 
SNEED  C.  FRIAR 
CITY  OF  MIDWAY 

DAVID  C.  BAILEY 
MS.  0.  H.  LAWLER 
ALVIN  L.  BERTRAM 
H.  C.  HAGGAN 
FRED  CARTMILL 

HUBERT  E.  HOOGES 
HURRAY  WATER  SYSTEM 
LOTTA  ORA  HOOPER 
ART  D.  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VIRGIL  D.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  APM. 
WESTERN  P.  LACKEY 
CITY  OF  PADUCAH 

JESSE  FAIRCHILD 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
F.  PARTIN 
ALTON  H.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HH.  B.  PORTER 
TVA-689 
STANLEY  WILSON 

SISTER  M.  HELITINA 
ST  MARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

GILBERT  I.  ASHBY 

TVA-709 

WILLA  S.  A.  RATTA 

OVID  K.  MAGRUDER 

F.  W.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  HSFC 
HM.  M.  COATLEY 
MRS.  ALICE  N.  BALL 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

TVA-684 

R.  C.  DEDHAN 

DEWEY  HARRIS 

JAMES  T.  PHILPOTT 

ORVILLE  F.  HALL 

TVA-680 

CORPS   OF    ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADLEY  LOVE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  HOECK 
JOHN  W.  TURNER 
GEORGE  T.  JOHNSTON 

GEORGE  H.  WARREN 
MYRTLE  WEBB 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 


2    9    5 

3 
2    9    5 


2   3    5 

3 
2   9    5 

9 

2    15 
9 

2   3    5 


2   3   3 

3 

3 
2   9   5 


2   9    5 
3 

2    3    5 


2    3    5   6   7   C 


2-CUlIBEBLAHD;      3-GREEII:      4-KEI(TUCIT;      5-LICKIIIG;      6-lllSSISSlPPI ;      7-OTIO;      8-SALT; 


I 


RSFERENCE  MOTES 

The   four  digit  identlf icstlon  Duabers  In  tbe  Index  ouaber  coIuhd  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  baBle.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  vltbln  a  state. 

Figures  and  letters  followiog  tbe  station  naa*.  such  as  12  8SW,  Indicate  distance  In  allea  and  direction  fron  the  post  office. 

ObserTatiOD  tlaes  given  in  tbe  Station  Index  are  is  local  staiidard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasooal  anovfall  ajid  heating  degree  dajs  for  tbe  preceding  12  Booths  will  be  carried  lo  tbe  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  aleslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Its  used  In  this  bulletin  are:   teaperature  in  "P.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  ■ovement  in  nlles.   Degree  days  are  based  on  a  daily 
In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaneter  unless  otherwise  shown  by  footnofe  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  Id  snowfall  averages  in  Table  1,  t>eglnnlag  with  July  1948. 

ABOusts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  6  and  6  and  snowfall  data  Id  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  OD  ground  Id  Table  7  is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.  C.S.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in 
Table  7  aeans  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  aeaaured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  aore.  Water  equivalent  aaaples  are  necessarily 
taken  fr^  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drlftiag  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Ho  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  S  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  included  in  following  aeasureaent,  tiae  distribution  unknowD. 

CD  Data  in  the  coluan  foraerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  acre  effective  January  1,  1954. 

//  Gage  iB  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   Tlese  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  aore  days  of  record  aissing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  statloD,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Aaounts  froa  recording  gage  (These  aaouats  are  esBeotlally  accurate  but  way  vary  slightly  frow  the  aaounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

V  Includes  total  for  previous  aonth. 

the  Superintendent 
W.B.P.C,  Chattanooga,  Tenn. 5/28/5A  775 
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0.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


Following  an  exceptionally  warm  April, 
May  was  unusually  cold  with  the  average 
temperature  almost  5°  below  normal.   It 
was  the  coldest  May  since  1924  and  the 
third  coldest  since  the  beginning  of 
records.   Light  frosts  and  near-freezing 
temperatures  occurred  several  times 
throughout  most  of  the  state  during  the 
first  three  weeks.   Both  daytime  and 
nighttime  readings  were  often  more 
typical  of  those  expected  at  the  end  of 
March  than  in  May.   Precipitation  aver- 
aged below  normal  but  was  near  normal  in 
Western  Kentucky  and  in  most  southern 
counties  and  was  considerably  below 
normal  in  the  rest  of  the  state  especially 
in  northern  counties.   Only  a  very  few 
locations  recorded  any  snowfall  and  these 
were  all  in  the  eastern  third  of  the  state. 
There  were  a  few  minor  storms  especially 
at  the  beginning  of  the  month  with  the 
damage  being  relatively  light.   In  spite 
of  the  adverse  weather  conditions,  progress 
of  farm  work  and  condition  of  growing 
crops  were  generally  satisfactory. 

The  rather  warm  and  humid  condition  of 
the  previous  month  continued  into  the 
first  2  days  of  May.   A  sharp  turn  to 
much  cooler  occurred  on  the  3rd  as  a  cold 
air  mass  moved  southeastward  over  the 
state.   Scattered  light  frost  or  near- 
freezing  temperatures  were  reported  from 
most  locations  on  the  morning  of  the  4th. 
Unusually  cold  weather  persisted  through 
the  14th  with  daily  departures  ranging 
as  high  as  17°  below  normal  during  this 
period.   It  was  on  the  morning  of  the  4th 
or  10th  that  practically  all  locations 
recorded  their  lowest  reading  for  the 
month.   The  34°  reading  at  Louisville  on 
the  10th  was  the  coldest  ever  recorded  so 
late  in  the  season  since  records  began 
in  1871.   The  next  two  days  were  com- 
paratively warm.   On  the  17th,  another 
cold  air  mass  overspread  the  state  and 
again  temperatures  tumbled  to  well  below 
the  seasonal  levels.   This  cold  spell 
lasted  through  the  23rd.   On  the  morning 
of  the  21st  ,  the  minimum  temperature  of 
31°  at  Corbin  was  the  lowest  in  the 
United  States,  and  at  most  locations  the 
minimums  were  near-record  readings  for 
so  late  in  the  spring  season.   Following 
the  23rd,  a  return  to  above-normal  tem- 
peratures took  place  and  these  continued 
to  the  end  of  the  month.   The  mean  tem- 
perature for  the  state  was  60.4°  which  is 
4.9°  below  the  normal.   The  monthly  mean 
temperature  ranged  from  63.1°  at  Paducah 
CAA  Airport  to  57.1°  at  West  Liberty 
Water  Works.   The  highest  temperature 
for  the  month  was  95°  at  Grayson  on  the 
31st;  the  lowest  28°  at  Mammoth  Cave  Park 
on  the  4th,  at  Clermont  1  SSE  on  the  5th, 
and  Hindman  Settlement  School  on  the  10th. 

Even  though  precipitation  was  recorded 
from  one  location  or  another  on  24  days 


during  the  month,  the  amount  for  the 
state  as  a  whole  was  more  than  3/4  inch 
below  normal.   Rainfall  generally  showed 
a  progression  from  north  to  south  with 
the  least  amounts  in  the  northern  counties. 
Largest  falls  were  in  the  extreme  south- 
east with  4  to  5  1/2  inches,  and  the 
southwest  with  4  to  5  inches.   The  north- 
ern counties  generally  reported  1  to  2  1/2 
inches.   Locally  heavy  thundershowers  in 
western  counties  produced  between  2  and 
3  inches  as  reported  on  the  mornings  of 
the  3rd  and  4th  as  the  first  heavy  rain- 
fall of  the  month.   On  the  6th  and  7th, 
a  general  soaking  rain  gave  most  stations 
near  the  Ohio  River  and  in  north-central 
counties  between  1/2  and  1  inch  and  from 
1  to  2  inches  to  the  southern  counties. 
General  rains  over  the  southern  third  of 
the  state  on  the  13th  and  14th,  and  over 
the  southeastern  counties  on  the  17th 
produced  totals  ranging  from  1/2  inch  in 
south-central  lareas  to  near  2  inches  in 
the  southeast.   Rainfall  over  the  remain- 
der of  the  state  was  negligible  during 
this  period.   Following  the  17th  and  to 
the  end  of  the  month  rain  was  an  almost 
daily  occurrence  at  one  location  or 
another  but  amounts  were  generally  very 
light,  with  one  exception.   In  the  24-hour 
period  ending  on  the  morning  of  the  29th, 
falls  averaging  1/2  inch  in  central 
counties  and  near  3/4  inch  in  western 
counties  were  reported.   The  average 
precipitation  for  the  state  was  3.12  inches 
which  is  0.87  inch  below  normal.   The 
total  amounts  recorded  at  the  various 
locations  ranged  from  5.47  inches  at 
Pikeville  to  1.33  inches  at  Covington 
WB  Airport.   The  greatest  precipitation 
in  24  hours  was  2.46  inches  at  Dunmor 
on  the  7th.   The  monthly  average  of  snow- 
fall was  a  Trace. 

Farm  work  was  well  advanced  by  the  end 
of  the  month.   Although  some  corn  had 
to  be  planted  over  because  of  the  frosts 
and  freezes  a  large  percentage  of  the 
crop  was  in  the  ground.   Tobacco  was 
mostly  set  and  generally  off  to  a  good 
start,  though  growth  was  slow.   A  large 
part  of  the  cotton  crop  was  killed  by 
the  cold  weather  and  had  to  be  replanted. 
Growth  of  pasture  and  hay  was  slowed  by 
cool  weather  throughout  the  state  and 
lack  of  precipitation  in  some  areas.   At 
the  end  of  the  month  soil  moisture  was 
generally  satisfactory  in  western  and 
southern  counties  but  short  elsewhere 
especially  in  the  northern  counties. 

On  the  2nd  of  the  month  between  11-12 
A.M.  a  small  tornado  of  the  bounding  type 
moving  from  southwest  to  northeast  struck 
Ohio  County.   The  width  of  the  path  was 
25  yards  and  length  of  path  6  miles. 
There  were  no  injuries  or  fatalities. 
The  estimated  damage  was  $5000  to  shrub- 
bery and  a  few  buildings.  -  W.S. 
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Data  for  the  period  beginalng  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  conparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 
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73.8 

49,5 
52,7 
46,6 
47,0 
49,9 

61.1 
62.0 
60.4 
59.1 
61.9 

-  4.2 

-  3.9 

-  4.2 

-  5.3 

92 
90 
90 
86 
92 

31 

31 
31 
25 

31 

34 
37 
28 
29 
32 

10 
4 
4 
4 
4 

188 
163 
205 

176 

\ 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

0 

I 

5 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

1.86 
2.01 
2.92 
2.86 
3.33 

-  2.07 

-  1.81 

-  .61 

-  1.23 

,39 

.57 

1.70 

1.25 

1.13 

28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
5 
7 
8 

0 

1 
1 

\ 

0 
0 

1 
1 

1 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

72,5 
71,9 
73,1 
69.5 
74,1 

48.4 
46.5 
47.5 
47,7 
46,1 

60.5 
59.2 
60.3 
58.6 
60.1 

-  3.9 

-  5.7 

90 
89 
89 
83 
89 

31 

31 

30 
3+ 
3+ 

32 
30 
30 
30 
32 

4 
10 
4+ 
5 

5+ 

200 
223 
207 

1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

c 

0 
0 

\ 

3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2,39 
3.59 
2.89 
2.40 
3.10 

-  1.60 

-  1.32 

.49 
1.46 
1.34 

.62 

.73 

28 

7 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 
7 
7 
7 

0 
2 

1 
1 
3 

0 

1 
1 

0 
0 

D I V I S I  ON 

60.2 

2.68 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

73,5 
75,5 
71,0 
71.6 
71.5 

48,5 
46,0 
46,2 

45,4 
48,3 

61.0 
60.8 
58.6 
58.5 
59.9 

-  4,0 

-  5.3 

92 
91 
88 
87 
92 

31 
31 
31 

3  + 
31 

32 
31 
32 
32 
33 

11 

10 

10 
5+ 
4+ 

200 
212 

2 

1 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
3 
1 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 
3.40 
3.32 
4.30 
2.23 

-  1.16 

-  1.76 

.65 
.90 
.55 
.82 
1.27 

20 

3+ 

4 
18 

7 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 

8 

11 

3 

1 
4 
3 

4 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

71.5 
71.3 
72,7 
74.1 
73. 7M 

45,1 
45,7 
46,7 
45,4 
45, 9M 

58,3 
58,5 
59.7 
59.8 

59, 8M 

-  3.9 

90 
85 
88 
90 
95 

31 
31 
3 
31 
31 

29 
29 
32 
30 
32 

10 

10 

10 
6+ 
5+ 

251 

207 
213 

1 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

4 
1 
5 
2 

0 
0 
0 

0 
0 

3,88 
1,44 
2,91 
3,38 
2,55 

-   .73 

1.06 
.40 
.63 

,55 
,53 

7 

3+ 
8 

2+ 
20 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
9 
8 
6 

4 
0 
1 
2 

1 

1 

0 
0 
0 
0 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

75.0 
73.3 
73.9 
73.6 
70,1 

45,6 
41. 6M 
46.6 
45.7 
44.5 

60,3 
57, 5M 
60,3 
59,7 
57.3 

-  4.2 

-  7.1 

92 
89 
93 
92 
85 

31 

2  + 
31 
31 

3 

30 
28 
32 
29 
32 

5  + 
10 
10 

5 
10+ 

195 

204 
206 

1 
0 

2 
1 
0 

0 

°o 

0 
0 

3 

4 
1 
3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2,78 
4.39 
3.86 
3.09 
2.13 

-  1.28 

-  1,65 

,65 

1,10 

1,00 

,58 

,74 

8 
8 
7 
14 
4 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
9 

10 
6 

5 

2 

4 
3 

4 
1 

0 

1 
1 

0 
0 

MIDOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCE8URG  DAM  32 

75,2 
73.3 
74.5 
71,3 
71.8 

46.3 
48.2 
51.3 
47,9 
45.3 

60.8 
60.8 
62.9 
59.6 
58.6 

-  3.5 

-  3.5 

-  4.2 

-  6.1 

90 
93 
94 
85 
86 

30  + 

31 

31 

31 

16 

31 
32 
36 
32 
32 

10 

4 

10 

4 
4+ 

192 
194 
149 

220 

2 

1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

2 
1 
0 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.81 
2.24 
5.47 
1,96 
2,88 

-  1,24 

-  1,89 
1,69 

-  1,73 

-  .79 

,67 
,85 
1,47 
,79 
.68 

14 
7 

26 
7 
2 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
8 
5 

7 

\ 

2 

0 
0 
2 
0 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

72.0 
75.9 

42,1 
46.3 

67.1 
61.1 

-  4.8 

90 
92 

30 
31 

30 
31 

5 
10 

186 

1 
1 

0 
0 

5 
4 

0 

2,70 
2,30 

-  1.93 

1.50 

8 

,0 
,0 

0 

0 

5 

2 

1 

0 

DIVISION 

59.6 

3.04 

T 

STATE 

1 

60.4 

-  4.9 

3.12 

-   .87 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


AOOISON  0AM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLANO  OAH  29 

eARBOURVtLLE 

BAHDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

8ENHAM 

B6REA  COLLEGE 

BEREA  MATER  MORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
80HLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
6UR0INE  2  NE 

BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  I 
CLERMONT  1  SSE 


3*23 
3il6 
3*47 
3.32 


4.30 
2*23 
2.*7 

3*gi 


2.30 


COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT  3*88 

COVINGTON  W  8  AIRPORT   R    1*33 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK      *  *" 


CVNTHIANA 
CYNTMIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  E 

OEMA 

DEWEY  DAM 

01 X  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

DUNNVILLE 

EODVVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKHORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSeURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCMBURG 

GEORGETOWN  MATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 

GLENDALE 

GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENS8URG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NM 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVlNGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2    N 
KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCMFIELO 

LEXINGTON  MB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  MB  CITY      R 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 

MAYFIELO  SUBSTA 
MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
HC  KEE 
MIODLESBORO 

MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 
MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

0WENS80RO  2  W 

OWENSBORO  OAH  46 

"AOUCAM  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PUEVILLE 

PI  NEVILLE 

PRINCETON 
RAVENNA    LOCK     12 
filCHMOND 

ROCHESTER    LOCK    3 
RUMSEY    LOCK    2 


1.85 
1.44 
2*40 


3.57 
3*83 
2*63 

3«38 

2*26 

2.27 
3.70 


RECORD  MISSING 


.13 


•  66 


3.62 
3.27 
3*87 
1.70 
2.55 

3.71 
3*37 
2.60 
3.7S 
3.26 

3.87 
2.78 
3.92 
4.62 


2.61 
2.75 
3*58 
2.46 


.61  .46 

.34  .64 

•40   .68  .15 

.05   .32  .20 

.45   .05  .24 

.54 

.44 

.14   .44   .03 

.34   .26 

.14   .07 

.03   .02   .20 

T     .05 

•35   .48   .83 

.35   .10  1.50 

1.11 


.15 


.27 


.12   .20   .93 


.15   .08   .62 


4,02 
3i93 

2.92 

3.09 


.05   .45  .10 

•     .75  .58 

•19   .15  .37 

.15  .20 


.44  1.02 

•60   •&!  .42 

•04   .03  .49 

.66  .26 


1.41 
3.93 
3.96 

4.04 
5.07 
3.69 
5.47 
2.62 


.97 
.15 

1.95 

•  21 
1.27 

.76 
2.28 

1.80 
.88 

•  36 
1.32 


1.91 
1.30 
1,87 


2.24 

1.78 
1.70 


10   11   12   13   14   15   16   17 


T     T     T 


•  20 

•  08 
.17   .08 

•07   .06 

.25   .08 

T 
.03 


•  03 

.Ok 

.01 

01 

.70 

.70 

.70 

01 

.27 
.86 

.31 

1.01 

.50 

.22 

.30 

.23  .16 
1.02  .13 
.58   .Ok 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


.Ok      .03 

.03       .09 


.36      .01 

.08 
.60      .10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


e2 

Day  of  month 

Station 

1  I 

2 

3 

4  I  5  I  6 

7  1 

«l 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16   17 

18 

19 

20  1  21 

22   23  j  24 

25   26  1  27 

28  1 

29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE 

3.89 

.02 

.43 

.21 

1.65 

.15   .52 

.01 

•  28 

•  23 

.05 

.32 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

3.»9 

.03 

.31 

.12 

1.60 

.15   .50 

.23 

.16 

.31 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

2*86 

.03 

T 

.13 

.22 

1.25 

T 

T 

T 

.09 

•  18 

•  20 

.30 

.42 

SALVISA  LOCK  6 

2<13 

.17 

T 

.16 

.37 

.63 

.25 

.02 

.02 

.01   .02 

T 

•  28 

•19   .01 

SALYEflSVILLE  2 

2<38 

.56 

1.40 

.02 

.18 

.06 

•  31 

.03 

SCOTTSVILLE 

3.33 

.22 

.36 

1.13 

.07 

.09 

.63   .19 

.32 

.12 

•  03 

•  15 

.02 

SEBREE 

2.«9 

.13 

.16 

.69 

.08 

1.09 

T 

T 

.14 

.48 

T     •lO 

.12 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

«.42 

.30 

.62 

.92 

1.60 

.01 

•  11 

.12 

.74 

SHELBYVILLE  2  W 

2.3« 

.20 

.02 

.49 

.28 

.40 

.15 

.02 

.03 

.02 

.27 

•  25 

.26 

SHEPHEROSVILLE 

2.09 

.06 

.12 

.28 

.60 

.14 

.05 

.25 

•07   .04 

.09 

.19 

, 

SOMERSET  1  N 

3.39 

.04 

.32 

1.46 

.02 

•08   .38 

.26 

•  02 

.07 

.23 

.19 

.52  . 

SPRINGFIELD 

2.38 

.22 

.41 

.31 

1.14 

.07 

.05 

T 

.19 

.13 

.06 

STEARNS 

2.99 

.33 

.28 

.20 

.52 

.09 

.51   .06 

.46 

•  33 

.14 

.07 

SUMMER  SHADE 

2.89 

.22 

.22 

T 

1.34 

.07 

.33   .10 

.31 

T 

.17 

.09 

.04 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.16 

.32 

.24 

1.22 

.15 

.00 

T     .46   T 

.37 

.18 

T 

.13 

TAYLORSVILLE 

2.61 

.93 

.38 

.26 

.82 

.03 

.11 

.03 

.05 

.26 

.08 

.24 

TOMPKINSVILLE  2 

3.10 

.18 

.35 

1.00 

.24 

.14 

.52 

.15 

•  12 

.40 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.6? 

.41 

.02 

.33 

.05 

1.34 

.02 

.05 

.04 

.29 

•  02 

.14 

.01 

.03 

.12 

.53   .05 

TYRONE  LOCK  5 

1.6t 

.08 

.12 

.57 

.22 

T 

T     .06 

T 

.25 

.34 

UNIONTOWN  DAM  40 

3.t9 

.26 

.67 

.31 

.70 

T     T 

.01 

.02 

•  04 

.70 

T     .04 

.54 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.77 

.04 

.05 

.37 

.65 

.30 

.06 

.04   .02 

T 

.15 

T 

.09   T 

VANBUREN 

2.83 

.20 

.30 

.38 

.80 

.10 

.25 

.37 

T 

.43 

VANCEBUR6  DAM  32 

2.88 

.37 

.68 

.43 

.60 

.28 

.18 

.06 

.01 

.02 

•  25 

WAYNESBURG  6  E 

2.78 

.11 

.43 

.81 

•  50 

.28   .02 

.17 

.31 

•  IS 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.70 

.52 

1.50 

.10 

.38 

.20 

WESTPORT 

2.10 

.42 

.10 

.65 

.15 

T 

T 

T 

.34 

T     .12 

.32 

T    • 

WILLIAMSBURG 

2.30 

• 

.93 

.71 

.10 

.02 

.45 

.06 

•  01 

WILLIAMSTOWN 

2.40 

.10 

.24 

.20 

.46 

.05 

.06 

.36 

.29 

.62 

WILLOW  LOCK  13 

4.75 

.06 

.63 

.17 

.30 

.85 

.58 

.32   .08 

.08 

.26 

1.14 

.26 

WOLF  CREEK  DAM 

3.10 

.22 

.27 

.73 

.50 

.12 

.59   .08 

•  49 

.04 

.04 

.02 

WOODBURY  LOCK  * 

2.92 

.37 

.1» 

1.57 

.04 

.43 

.13 

.03 

.16 

• 
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Tables 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
NAY  1954 

Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iS 

ANCHORAGE 

MAX 

MIN 

82 
64 

84 
65 

67 
42 

54 
30 

60 
32 

69 

34 

63 

50 

69 
33 

58 
36 

61 
31 

69 
40 

65 

41 

67 
46 

69 
61 

75 
47 

82 

49 

69 
56 

72 

50 

67 

45 

63 

45 

69 
35 

75 

41 

80 
42 

86 
47 

79 
56 

78 
57 

82 
60 

76 
60 

77 
62 

82 
50 

90 
58 

71,6 
46>9 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

84 
60 

90 
59 

78 
46 

56 

34 

60 
36 

69 

36 

64 

61 

61 

41 

68 

41 

61 
36 

68 
32 

78 
46 

69 

41 

66 
53 

68 
62 

75 
60 

82 

49 

76 

55 

61 
47 

60 
52 

64 
47 

74 
37 

80 
46 

83 
48 

S3 
54 

80 
53 

82 
60 

89 

59 

84 
68 

83 
61 

92 
54 

73.5 
48*6 

BAR80URVILLE 

MAX 

MIN 

87 
60 

85 

61 

88 
56 

58 
32 

62 

32 

66 
33 

71 
43 

68 

38 

65 

40 

65 
31 

68 
36 

73 

37 

75 
61 

60 
49 

76 
47 

79 
53 

82 

50 

80 
40 

62 

44 

63 

49 

67 
36 

71 
35 

77 
41 

85 

41 

86 

47 

86 
55 

84 
68 

87 
59 

87 
60 

89 
61 

91 
51 

76.6 
46.0 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

85 
66 

87 
64 

71 
42 

55 
29 

61 
31 

69 
33 

67 
49 

62 

33 

61 
39 

62 
29 

69 
37 

69 
42 

67 
46 

70 
64 

75 
49 

82 

48 

82 

58 

74 
53 

72 
43 

63 
46 

68 
34 

74 
41 

81 
42 

85 
46 

84 
55 

82 
67 

85 
60 

85 
63 

77 
66 

85 
50 

92 

64 

74.2 
47.4 

BAXTER 

MAX 
MIN 

81 
59 

83 
60 

85 
61 

66 

35 

55 
35 

60 
36 

66 
36 

63 
41 

60 
42 

59 
32 

60 
37 

66 
38 

70 
48 

66 
48 

56 
48 

64 

49 

77 
49 

77 
51 

72 
43 

66 

44 

54 
37 

66 

37 

73 
38 

77 
42 

81 
43 

82 

54 

81 
58 

83 
58 

81 
61 

83 
59 

88 
53 

71.0 
46.2 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

84 
62 

86 
66 

69 

43 

57 
29 

63 

34 

70 
34 

64 
50 

61 
33 

60 
39 

66 
31 

71 
36 

69 
42 

65 
50 

66 
61 

78 
43 

83 
42 

79 
59 

74 
54 

70 
46 

65 

44 

71 
34 

75 

43 

81 
44 

86 
47 

85 
56 

82 
61 

86 
63 

82 
64 

80 
61 

86 
49 

92 
68 

74.3 
47.3 

BENHAM 

MAX 
MIN 

84 
65 

84 
62 

87 
58 

70 
35 

55 
32 

69 
33 

67 

41 

66 

40 

62 

45 

59 
32 

60 
39 

63 
38 

70 
50 

56 
47 

56 

48 

74 
42 

80 
46 

76 

51 

73 

41 

65 
36 

65 
35 

71 
33 

73 
34 

78 
39 

82 

46 

82 

46 

77 
57 

85 
60 

S3 
64 

83 
52 

87 
59 

71.6 
46.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

85 
67 

85 
64 

69 
42 

53 
33 

60 
33 

68 

37 

64 
49 

60 
36 

58 

43 

60 
33 

67 

45 

65 

44 

64 

48 

63 
60 

70 
52 

79 
60 

69 

54 

71 
56 

63 

45 

60 
46 

66 

35 

72 

39 

SO 
41 

82 

50 

82 
52 

79 
56 

84 
59 

81 
60 

82 
67 

86 
49 

92 
52 

71.6 
48.3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

MIN 

82 
67 

84 
64 

66 

38 

57 
32 

63 
36 

68 

38 

64 

41 

61 
36 

62 

38 

63 
35 

70 
40 

71 

44 

65 
50 

64 
50 

76 

46 

79 

51 

79 
59 

75 
49 

63 

44 

67 

44 

72 

38 

75 
43 

81 
46 

85 
50 

88 
56 

82 
63 

84 
66 

80 
66 

80 
56 

86 
62 

90 
59 

73.3 
48.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

MIN 

84 
65 

86 
63 

68 
42 

55 
31 

62 
32 

68 
34 

65 

49 

62 

34 

60 
40 

62 
31 

70 

37 

68 

42 

60 
49 

64 
50 

76 
51 

78 

47 

76 

57 

73 

54 

65 

43 

64 
46 

68 
36 

76 

40 

81 

44 

82 
48 

84 
54 

80 
58 

84 
61 

79 
63 

79 
64 

86 
50 

92 
56 

72.7 
47.4 

CARHOLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

82 
65 

83 
63 

71 
44 

54 
33 

61 
36 

66 

34 

62 
51 

57 
33 

58 
34 

69 
32 

71 
40 

68 
43 

66 
40 

71 
52 

73 
47 

83 
46 

80 
51 

72 
50 

69 
43 

63 
45 

70 
37 

77 
39 

88 
43 

85 
46 

82 
56 

75 
63 

82 

59 

78 
59 

79 
67 

83 
52 

90 
56 

72.8 
46.7 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

85 
66 

86 
63 

72 
42 

57 
29 

64 
28 

70 
30 

67 
49 

63 
30 

60 

37 

62 
28 

70 
36 

70 
39 

65 

44 

69 
51 

78 

44 

84 
41 

82 
52 

76 
50 

72 
40 

65 
46 

70 
32 

76 
38 

82 
39 

87 
42 

85 
64 

81 
56 

85 
60 

84 
60 

81 
64 

85 
46 

93 
56 

76.0 
44.8 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

83 
63 

85 
61 

68 
41 

53 
31 

59 
30 

68 
32 

66 

48 

61 
38 

60 
40 

60 
29 

66 
36 

70 
40 

62 
60 

67 
49 

66 

48 

78 

44 

76 
56 

72 

48 

66 

41 

60 
39 

65 

31 

72 
36 

78 
39 

81 

43 

83 
49 

81 
55 

83 
60 

80 
68 

84 

60 

86 
63 

90 
52 

71.5 
45.1 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 
66 

82 
64 

66 

38 

50 
31 

57 
36 

63 

34 

58 

41 

64 
33 

51 
36 

55 

33 

66 

44 

66 

41 

67 
47 

73 
61 

76 

49 

80 
61 

72 
58 

70 
47 

58 

47 

62 

42 

68 
38 

75 
39 

82 
49 

84 
64 

77 
69 

71 
62 

81 
58 

76 
65 

77 
56 

83 
53 

89 
60 

70.0 
47.5 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

79 
64 

S3 
62 

82 
52 

57 
31 

54 
33 

60 
32 

67 

50 

54 
33 

60 
36 

57 
29 

69 

33 

67 
41 

66 
42 

62 
57 

71 
64 

74 
46 

79 
52 

74 
52 

74 
44 

68 

45 

63 
32 

69 
36 

74 
39 

80 

43 

84 
54 

82 
51 

83 

55 

84 
57 

79 
66 

79 
45 

85 
52 

71.3 
45.7 

DANVILLE 

MAX 

MIN 

85 
65 

83 
65 

85 
64 

64 
33 

55 

35 

62 

38 

70 
40 

65 
37 

60 

40 

61 
34 

62 
36 

70 
46 

69 
48 

63 

50 

62 
60 

73 
53 

81 
57 

76 

55 

75 
46 

69 

45 

60 
38 

69 

41 

74 
46 

80 

51 

86 
67 

83 
58 

78 
60 

84 
64 

SO 
65 

81 

51 

85 
56 

72.2 

49.1 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

83 
57 

86 
58 

88 
63 

69 
36 

57 
37 

61 
37 

69 
38 

63 

*1 

60 
40 

59 
32 

61 
35 

67 
42 

70 
44 

66 
49 

62 
51 

68 

50 

80 
52 

76 
64 

75 

44 

69 
47 

56 
36 

67 
38 

74 
40 

79 

45 

83 

48 

85 
62 

S3 
58 

S3 
59 

86 
60 

86 
56 

65 
51 

72.7 
46.7 

01 X  DAM 

MAX 

MIN 

85 
63 

86 
69 

70 
42 

53 
32 

60 
34 

67 
36 

62 

50 

61 

37 

58 

43 

59 
34 

67 
42 

67 
46 

65 

48 

63 
51 

73 
53 

80 
60 

78 
69 

72 

55 

66 

47 

62 

46 

67 
41 

74 
43 

79 
46 

83 
50 

83 
69 

81 
59 

86 
62 

83 
62 

S3 
62 

85 
53 

94 
59 

72.6 
49.5 

FARMERS 

MAX 
MIN 

85 
58 

87 
60 

79 
45 

54 
32 

60 

31 

70 
30 

68 

50 

60 

37 

58 
39 

60 
30 

68 
37 

68 

43 

69 
41 

66 
51 

72 
61 

81 
45 

81 

53 

75 
56 

73 
43 

63 
46 

67 
32 

75 
34 

80 
39 

84 
43 

85 
50 

82 
62 

84 
68 

86 
56 

82 
64 

86 
48 

90 
52 

74.1 
46.4 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

83 
63 

75 
64 

69 

45 

58 
38 

64 

40 

66 

42 

60 
52 

61 
39 

61 
43 

66 

40 

72 
42 

67 
49 

68 
60 

71 
51 

80 

51 

84 
54 

78 
63 

74 
56 

70 
62 

64 

45 

70 
42 

70 
50 

83 
49 

86 
56 

81 

61 

82 
61 

86 
65 

83 
67 

79 
62 

85 
55 

91 
65 

73.7 
52.0 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

83 
66 

83 
63 

85 
63 

69 

33 

55 

33 

61 
33 

67 
35 

65 
35 

59 

35 

68 
32 

69 
32 

64 
39 

68 
43 

67 
46 

68 

48 

76 
47 

81 
47 

70 
55 

74 
45 

55 
46 

64 
36 

70 
36 

75 
39 

79 
42 

85 
45 

S3 
55 

81 
57 

83 
60 

79 
60 

78 
62 

64 
51 

71.9 

45.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

83 
68 

85 
64 

67 
43 

54 
32 

61 
34 

67 
36 

65 
50 

61 
34 

60 
40 

62 
33 

68 

39 

68 
42 

61 
50 

62 

53 

74 
48 

79 

47 

77 
58 

73 
60 

68 

43 

66 

47 

6S 
35 

74 
41 

78 

45 

82 

47 

83 
53 

82 

58 

S3 
64 

81 
64 

78 
63 

86 
49 

90 
58 

72.6 

48.3 

GOLDEN  POND  B    N 

MAX 
MIN 

81 
63 

79 
65 

69 

44 

56 

30 

64 
36 

68 

45 

66 
62 

66 

34 

63 

40 

65 
32 

71 
39 

71 
42 

64 

51 

69 
63 

79 

45 

85 

48 

82 

61 

80 
67 

73 
42 

65 

44 

72 

34 

70 
43 

82 

42 

86 

48 

81 
65 

82 
63 

85 
68 

84 
64 

83 
61 

87 

49 

91 
60 

74.8 
48.7 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

86 
56 

88 
57 

69 
46 

56 
33 

61 
32 

60 
32 

64 
50 

62 

47 

58 
42 

63 
33 

69 
39 

68 

44 

69 
39 

65 
52 

73 
52 

84 
43 

72 
54 

78 

54 

66 

44 

64 
46 

69 
33 

75 
35 

80 
37 

86 

44 

84 
51 

90 
61 

83 
59 

89 
57 

86 
64 

95 
50 

73.7 
46.9 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

86 
66 

85 
62 

88 
58 

58 
32 

52 
32 

64 

34 

67 
47 

66 

34 

62 

40 

62 
32 

62 

37 

71 

41 

72 

60 

58 

60 

68 
62 

75 
45 

80 
45 

78 

45 

75 
42 

66 

47 

66 
35 

70 
40 

76 

41 

81 
45 

85 
52 

85 
66 

SO 
61 

86 
62 

79 
63 

82 

49 

86 

54 

72.9 
46.7 

GREENVILLE  2  N 

MAX 
MIN 

67 

64 

67 

44 

57 
31 

63 
36 

67 
39 

64 
61 

62 

34 

62 
40 

64 
33 

71 
38 

70 
44 

63 
49 

65 
50 

78 

44 

81 
49 

78 
61 

73 
56 

66 

45 

64 
43 

70 

35 

71 
42 

81 
43 

85 
49 

84 
57 

82 

61 

84 
63 

81 
66 

76 
60 

86 
50 

89 
56 

72.6 

46.4 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

86 
58 

88 
61 

81 
45 

66 
34 

61 
30 

71 
31 

70 

61 

62 
38 

62 

39 

62 
30 

69 
38 

70 
39 

66 

48 

64 
60 

69 
52 

83 

44 

83 
61 

75 
60 

73 
42 

64 
49 

68 
34 

75 
35 

80 
38 

85 
42 

86 
49 

S3 
64 

85 
67 

84 
56 

86 
60 

88 
50 

92 
50 

75.0 
45.6 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

81 
64 

77 
65 

69 
43 

57 
33 

64 
39 

68 

41 

62 

51 

69 
39 

61 
42 

65 
36 

72 

43 

66 
46 

69 
47 

71 
64 

79 
50 

83 
66 

72 
60 

74 
53 

66 

51 

66 
42 

70 
39 

70 
46 

80 
46 

85 
65 

81 
63 

SO 
61 

S3 
64 

81 
66 

78 
62 

62 
53 

69 
63 

72.8 
50.7 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

80 
65 

80 
63 

74 
43 

60 
35 

58 
38 

66 

44 

70 
53 

65 
36 

68 

46 

66 
36 

68 

40 

72 
44 

70 
50 

70 
46 

74 
46 

80 
56 

85 
58 

75 

50 

SO 
50 

75 
44 

70 
40 

75 

48 

69 
53 

82 
56 

SO 
69 

85 
64 

85 
65 

86 
68 

85 
63 

80 
54 

6S 

62 

74.7 
60.7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

86 
55 

89 
58 

89 
61 

69 
33 

58 
32 

63 

31 

70 
39 

65 

40 

62 

36 

61 
28 

63 
37 

67 
37 

73 
47 

60 
47 

58 
48 

66 

44 

81 
46 

78 
57 

74 

40 

70 
47 

56 

35 

69 
31 

75 
35 

78 
34 

84 

83 

81 

83 

86 

87 

67 

73.3 
41.6 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
64 

82 
63 

80 
48 

58 

31 

59 
37 

66 

41 

69 
46 

66 

35 

66 

41 

64 
36 

68 

41 

74 
46 

73 
51 

60 
61 

66 
46 

81 
49 

86 

60 

82 

58 

76 
47 

70 
44 

68 
38 

73 
47 

67 
44 

80 
61 

86 
56 

87 
62 

87 
62 

85 
69 

84 
60 

84 
51 

86 
59 

74.6 
49.4 

INEZ 

MAX 
MIN 

88 
61 

89 
58 

75 

48 

58 
35 

61 
36 

69 

35 

71 

48 

62 

42 

60 
39 

57 
32 

68 

37 

70 

44 

66 

42 

60 
48 

70 
51 

82 
48 

77 
49 

72 

48 

68 

45 

56 
46 

68 
38 

72 
38 

78 
37 

S3 

44 

85 

48 

82 
66 

83 
60 

88 
58 

89 
57 

90 
59 

93 
58 

73.9 
46.6 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

82 
68 

83 
66 

69 
45 

57 
31 

64 
35 

69 
37 

67 
47 

62 

35 

62 
41 

62 
33 

71 

40 

70 
46 

67 
46 

66 
63 

78 
46 

82 
48 

77 
68 

77 
53 

65 

45 

67 
47 

71 
36 

78 
43 

81 
45 

87 
49 

81 
59 

79 
60 

83 
63 

76 
65 

77 
65 

83 
50 

90 
60 

73.6 
48.8 

LEITCHFIELD 

MAX 

MIN 

81 
66 

84 
66 

68 
43 

55 

33 

62 

36 

71 
38 

65 

51 

61 

37 

62 

41 

63 
35 

70 
42 

70 
46 

60 
60 

64 
52 

76 
46 

82 
50 

76 
50 

75 
54 

63 

47 

67 

47 

70 
41 

75 

45 

80 
49 

84 
62 

S3 
60 

76 

60 

81 
66 

76 
65 

78 
63 

83 
53 

90 
59 

72.6 
49.7 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
67 

84 
65 

66 
38 

54 
32 

59 
35 

67 
37 

62 

44 

59 

37 

58 
38 

58 
36 

68 
42 

66 

46 

64 
45 

65 
51 

74 
63 

80 
53 

70 
57 

72 
53 

60 
48 

61 

45 

67 
39 

74 

41 

78 
49 

S3 
52 

81 
60 

77 
S9 

84 
63 

78 
66 

79 
57 

82 
53 

91 
62 

71.1 
49.0 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 
66 

86 
66 

68 

40 

54 
35 

60 
36 

68 
37 

63 
43 

60 
38 

57 
41 

59 
34 

69 
42 

66 
47 

66 

46 

69 
64 

79 
60 

84 
60 

69 
60 

74 
61 

67 
49 

63 

45 

72 
39 

77 
48 

S3 
45 

86 
50 

81 
62 

81 
66 

85 

64 

77 
65 

77 
58 

66 
62 

92 

63 

72.6 
49.5 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

82 
66 

84 
66 

67 
42 

54 
37 

60 
41 

68 

44 

62 

47 

59 
41 

56 
43 

58 
39 

69 
47 

64 
49 

67 

47 

69 
56 

76 
55 

83 
55 

68 
62 

72 
53 

60 
49 

62 

47 

69 
46 

74 
63 

81 
62 

85 
57 

78 
64 

78 
58 

82 
66 

75 
67 

76 
62 

83 
57 

90 
66 

71.3 
52.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
64 

75 
64 

66 

45 

57 
32 

66 

40 

68 

44 

64 
52 

63 
37 

64 
43 

67 
36 

72 
42 

70 
46 

68 
60 

72 
64 

79 
48 

83 
51 

77 
62 

75 

54 

70 
48 

67 

44 

73 
38 

69 
49 

81 
48 

85 
53 

82 
60 

79 
62 

82 
62 

83 
67 

78 
62 

63 
52 

89 
65 

73.6 
50.8 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

81 
64 

80 
66 

71 

44 

56 

34 

62 
39 

69 
38 

63 
52 

60 
36 

60 

41 

64 
36 

70 
40 

69 
45 

67 
50 

68 
63 

80 
46 

82 

51 

79 
62 

74 
56 

71 

48 

65 

44 

72 

38 

71 

44 

82 

44 

87 
50 

84 

60 

81 
63 

83 
64 

82 
65 

80 
62 

84 
61 

90 
56 

73.8 
49.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


KENTUCKY 
MAY  195* 


Day 

Of  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

S: 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

84 
65 

85 
62 

66 
43 

56 
28 

64 

30 

69 

33 

65 

50 

62 

31 

61 
39 

63 
29 

70 
37 

71 
41 

65 
49 

55 
51 

76 
45 

80 
48 

78 
58 

75 
57 

72 

40 

67 
47 

71 
32 

75 
39 

30 
41 

85 
44 

85 
55 

83 
56 

83 
65 

82 

61 

80 
61 

37 

47 

90 
69 

74.1 
46>6 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

80 
62 

87 
60 

74 
45 

57 
32 

51 
29 

69 
33 

67 
52 

62 
39 

61 
40 

62 

30 

69 
39 

73 
39 

67 
50 

60 
50 

59 
48 

80 
45 

78 
50 

74 
57 

69 
42 

63 
49 

67 
35 

74 
35 

80 
38 

84 
42 

60 
48 

82 
54 

84 
56 

85 
54 

86 
56 

66 
55 

92 
51 

73.6 
45.7 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

78 
62 

76 
63 

68 

42 

57 

33 

65 

41 

68 
45 

67 

54 

68 
40 

54 

43 

67 
40 

72 
43 

70 
47 

63 
50 

70 

55 

78 
49 

82 

56 

77 
69 

75 

55 

71 
53 

66 

44 

72 

39 

59 

52 

81 
49 

33 
66 

85 
60 

79 
62 

63 
63 

83 
65 

61 
60 

33 

56 

69 
68 

73.9 
51.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

73 
63 

84 
62 

85 
62 

67 
33 

50 
33 

58 
33 

64 
35 

61 

35 

58 

35 

58 
32 

58 
35 

67 

43 

69 
39 

59 
39 

70 
51 

72 

46 

81 

47 

70 
52 

72 
46 

66 
46 

61 
32 

65 
32 

73 
35 

77 
43 

81 
48 

76 
57 

73 
46 

82 

58 

80 
58 

77 
50 

60 
50 

70.1 
44.5 

MI  DOLES  BORO 

MAX 
MIN 

85 
60 

85 
59 

83 
53 

57 
33 

64 
32 

l\ 

65 
52 

65 
38 

63 

43 

55 
31 

71 
33 

74 
36 

69 
51 

59 
51 

67 
50 

81 
46 

81 
49 

78 
69 

74 
40 

63 
50 

68 
33 

75 
34 

81 
37 

84 
40 

85 
46 

84 
54 

85 
57 

33 
56 

67 
66 

90 
59 

90 
52 

75.2 
46.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

86 

63 

82 
63 

69 

43 

55 
32 

61 

34 

70 
37 

62 

49 

62 

37 

60 
40 

62 
33 

69 

41 

68 
46 

68 
44 

63 

50 

71 
51 

82 
52 

76 
57 

76 

55 

66 

47 

63 

44 

68 
37 

74 
40 

80 
45 

35 
49 

84 
58 

80 
52 

86 
60 

33 
50 

63 
66 

85 
49 

93 
60 

73.3 
48.2 

MURRAY 

MAX 
MIN 

80 
65 

79 
65 

67 
44 

58 

34 

67 
38 

68 

44 

67 
55 

66 

37 

65 
44 

68 

37 

74 
42 

73 

45 

63 

69 

54 

80 
47 

85 

53 

81 
60 

77 
57 

73 
49 

67 
46 

72 

38 

66 
48 

81 
46 

87 
51 

85 

57 

84 
63 

83 
66 

84 
67 

78 
52 

86 
52 

92 
64 

76.0 
51.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

60 
68 

79 
68 

70 
43 

55 
34 

62 

40 

66 

39 

61 

51 

59 

38 

56 

44 

63 
36 

70 
40 

67 

43 

68 
47 

69 
54 

80 
47 

83 

50 

73 
60 

74 
64 

65 

51 

64 
42 

72 

39 

76 

47 

82 

47 

87 
51 

86 
62 

78 

63 

32 
64 

31 
66 

78 
63 

84 
65 

91 
61 

72.9 
50.7 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
64 

74 
60 

60 
41 

57 
34 

65 
42 

67 
46 

63 
44 

65 

41 

62 

45 

67 

40 

72 
46 

70 
60 

67 
51 

71 
55 

80 
51 

83 
58 

73 
61 

76 
56 

70 
52 

67 
45 

74 
41 

67 
52 

82 
61 

86 
56 

84 
64 

79 
64 

31 
64 

32 
66 

77 
60 

84 

54 

89 
68 

73.4 
52.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

82 
54 

76 
64 

75 
46 

55 

39 

55 
39 

64 

44 

66 

48 

63 

40 

64 

45 

63 
39 

66 
39 

72 
48 

71 
51 

58 
52 

74 
50 

80 
64 

84 
61 

75 
55 

77 
50 

71 

46 

68 

39 

74 
47 

70 
49 

32 
64 

37 
60 

85 
64 

80 
66 

83 
55 

83 
62 

62 
50 

95 
60 

73.5 
61.2 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
61 

88 
65 

75 
51 

59 
41 

62 

38 

72 
39 

57 

51 

54 
47 

61 
45 

64 
36 

67 

44 

75 

47 

63 
51 

50 
51 

66 

53 

83 
54 

78 
54 

73 
61 

70 
56 

56 

51 

70 
44 

74 
41 

80 
44 

84 
49 

87 
53 

84 
59 

34 
61 

66 
62 

66 
65 

88 
61 

94 
66 

74.5 
61.3 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

90 
63 

76 

65 

68 
43 

56 
31 

65 
38 

70 
40 

65 
52 

64 
38 

64 

34 

69 
33 

73 
38 

73 
43 

68 
50 

70 
49 

81 
41 

84 
46 

80 
58 

79 
56 

72 

42 

59 
46 

69 
42 

57 
42 

84 
43 

37 
53 

85 
55 

81 
62 

66 
63 

63 
65 

76 
61 

85 
49 

91 
56 

75.0 
48.4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

83 
63 

83 
62 

84 
65 

65 
32 

54 
34 

59 
36 

67 

48 

53 

36 

59 
39 

59 
34 

59 

41 

56 

43 

67 
46 

65 
50 

63 

51 

72 
52 

80 
58 

73 
55 

72 

44 

61 
46 

62 
35 

67 
37 

73 
40 

78 
44 

83 
57 

83 
57 

79 
67 

84 
58 

60 
56 

81 
46 

65 
53 

71.3 
47.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

83 
67 

84 
65 

66 
42 

59 
30 

65 

34 

71 
38 

67 
52 

65 
33 

63 

44 

65 
32 

73 
37 

72 
43 

64 
48 

72 
45 

78 
44 

82 
49 

82 
59 

74 
59 

58 
43 

66 

46 

72 
34 

74 
40 

81 
42 

85 
47 

87 
64 

81 
59 

85 
65 

82 

65 

80 
60 

87 
47 

92 
56 

75.0 

47.7- 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
65 

84 
52 

58 
29 

55 
32 

62 
34 

68 

45 

67 
34 

60 
35 

60 
31 

60 
32 

68 
42 

66 
46 

62 
60 

6S 
45 

76 
45 

81 
55 

73 
52 

74 
47 

55 
46 

63 

36 

59 

41 

74 
42 

80 
47 

36 
56 

61 

60 

79 
62 

83 
63 

76 
61 

78 
50 

82 

60 

71.2 
47.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
68 

85 
66 

66 
43 

56 
32 

64 
35 

68 
39 

65 

51 

64 
35 

62 
42 

64 
34 

71 

40 

70 
45 

63 

50 

62 

63 

76 
46 

80 

57 

78 
58 

74 
61 

59 

45 

66 

48 

70 
37 

74 

44 

80 
45 

34 
49 

85 
56 

82 
61 

84 
64 

80 
57 

80 
63 

87 
52 

92 

60 

73.8 
49.9 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

82 
66 

83 
64 

70 
42 

55 

32 

60 

33 

67 

34 

53 
50 

59 
34 

57 

37 

58 
37 

69 
40 

66 

65 
44 

68 
53 

76 
48 

82 
50 

77 
57 

70 
52 

69 

47 

63 

44 

68 
38 

76 
45 

81 
46 

35 
50 

82 
57 

62 
58 

84 
61 

81 
61 

77 
65 

84 
52 

90 
60 

72.5 
48.4 

SOMERSET  I  N 

MAX 
MIN 

82 

63 

84 
62 

68 

44 

55 
38 

61 
31 

68 
33 

64 

60 

51 

35 

61 

40 

60 
30 

68 

40 

69 

41 

62 
50 

60 
50 

58 
51 

78 

45 

76 
50 

74 
58 

68 
42 

61 
47 

66 

34 

73 

37 

79 

40 

31 
43 

84 
50 

81 
56 

62 
59 

80 
58 

81 
62 

86 

50 

69 
53 

71.9 
46.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

85 
62 

86 
64 

64 
42 

55 
30 

62 

30 

68 
36 

66 
49 

62 

34 

60 
39 

66 
32 

70 
36 

70 
43 

57 
49 

63 

51 

74 
51 

80 
50 

77 
56 

73 
55 

61 
43 

65 
46 

69 
36 

76 
41 

80 
43 

85 
50 

86 
63 

36 
50 

86 
62 

79 
65 

31 
61 

89 
51 

86 
54 

73.1 

47.5 

VANCEBUR6  DAM  32 

MAX 
MIN 

79 
59 

82 
57 

69 

44 

54 
32 

60 
32 

63 

33 

52 

49 

60 
35 

58 
39 

51 

34 

69 
40 

58 
43 

68 
36 

72 
51 

75 

50 

86 
42 

74 
55 

76 
52 

66 
46 

58 

44 

56 
32 

75 
34 

80 
42 

84 
42 

33 
52 

SO 

50 

78 
58 

81 
50 

76 
66 

30 
46 

86 
48 

71.8 
45.3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

84 
55 

85 
56 

87 
58 

68 
32 

60 
30 

62 

35 

57 

34 

62 

38 

60 
38 

58 
36 

60 
36 

57 
32 

65 
32 

64 
33 

62 

40 

75 
42 

80 
50 

73 
50 

70 
41 

55 
38 

60 
32 

65 

34 

70 
35 

75 
36 

86 
42 

80 
51 

86 
62 

84 
50 

88 
53 

90 
58 

87 
64 

72.0 
42.1 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

86 
68 

88 
62 

85 

45 

56 
32 

62 
32 

70 
34 

71 
51 

65 
38 

54 
41 

63 
31 

70 
32 

73 
39 

68 
52 

70 
61 

71 
48 

81 
41 

85 
51 

81 
68 

73 
50 

69 

43 

73 
39 

76 
35 

79 
37 

84 
39 

86 
43 

82 
56 

65 
69 

82 
51 

86 
62 

68 
57 

92 

64 

75.9 
46.3 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

78 
64 

82 
63 

83 
49 

56 
31 

52 

30 

58 
36 

65 
49 

59 
35 

58 
38 

54 
32 

58 
41 

66 
42 

64 
43 

67 
61 

70 
49 

75 
54 

80 
56 

70 
48 

70 
44 

53 
41 

62 

37 

67 
42 

75 
60 

30 

55 

83 
59 

77 

51 

78 
54 

61 
59 

77 
54 

75 
53 

82 

59 

69.5 

47.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

86 
62 

87 
61 

89 
64 

66 

33 

57 
32 

64 
33 

71 

34 

69 

35 

63 
36 

61 
32 

63 
33 

71 
40 

72 
44 

60 
62 

64 
51 

72 
47 

81 
47 

80 
64 

74 
43 

62 

45 

65 
36 

59 
37 

75 
42 

82 

42 

86 
49 

65 
56 

82 
60 

87 
59 

32 
59 

83 

57 

39 
54 

74.1 
46.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DE»EY  DAM 

EVAP 
WIND 

6 

.15 
4 

* 
9 

♦ 
19 

.40 

16 

.08 
16 

.21 
14 

.05 
8 

.06 
12 

.17 
32 

.11 
15 

.12 
16 

.19 
11 

.02 
3 

.01 
2 

.10 
2 

.08 
8 

.17 
6 

.14 
4 

.07 

12 

.00 
8 

.22 
12 

.16 
4 

.14 
4 

.19 
4 

.14 
2 

.09 
2 

.13 

1 

.10 
3 

.34 
11 

.25 
4 

B4.02 
270 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
13 

.17 
26 

.10 
34 

.07 
109 

.14 
72 

.14 
71 

.19 
58 

.12 

57 

.12 
81 

.19 
107 

.13 
45 

.21 
97 

.16 
35 

.11 
66 

.05 
9 

.13 
12 

.23 
61 

23 

.24 
50 

.07 
50 

.13 

55 

.20 
29 

.21 
9 

.20 
13 

.18 
20 

.25 
19 

.12 
8 

.14 
9 

.07 
25 

.21 
50 

.24 
10 

B4.82 
1303 

WDLF  CKEEK  DAM 

EVAP 
WISD 

.26 
64 

.21 
33 

.36 
50 

.05 
60 

.17 
26 

.13 
29 

.16 
23 

.15 
32 

.18 
48 

.19 
59 

.14 
15 

.18 
27 

.19 

25 

.02 
18 

.08 
34 

.14 
22 

.19 
18 

.14 
33 

.20 
6 

.12 
27 

.12 

71 

.13 
10 

.27 
15 

.23 
0 

.26 
11 

.20 
20 

.17 
11 

.23 
10 

.17 
42 

.23 

17 

.30 
15 

5.57 
871 

See  reference   i 


1  followlDR  Sta' 


i 


STATION  INDEX 


Station 


County 


(S    JS 


ADDISON  DAM  45 

ADOLPHUS   1   N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCriORAGE 


'0091'KRECKINItIDGE 
lOOAS   ALLCN  I 

CMS   CLINTON 
l00«5   FLOYD 

0195   JErFERSCM 


ASHCAMP  02*6   PIKE 

ASHLAND   DAX   29  ,025*   BOYD 

BARBOUfiVILLE  0981    KNOX 

■AROSTOWN   S.J.    PREP   SCM,09«7   NELSCW 
BAXTER  [0*50  HARLAN 


BEAVER   DAM 

BENKAH 

BENTCM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  MATER   WORKS 

0ONLING   GREEN 
BCWLING  GREEN   SUBSTA 
BONLING   GREEN  CAA   AP 
BOMLING  GREEN  VTR   HKS 
BRENT   DAM  36 


OCR  6 


BROWNSVILLE  I 
BURDINE  2  NE 
8URKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

CARBOLLTOH  LOCK  1 
CENTRAL  CITY 
CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE   HILL   LOCK 


COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  we  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 


CYMTKIANA  2 

DANVILLE 
DAVELLA 
DELPMIA  1  E 

BEMA 

DEWET   DAM 
DIX   DAM 
DUNDEE    BARRI 
DUNHOR 
DUNNVILLE 


DYER 

EODYVILLE   LOCK   F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINOSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  MATER  WORKS 

FRHBURN 

FRENCHBURG 

•EORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  e  N 

GRANT  DAM  30 
GRAYSON 
GREEN5BURG 
GREEN 5BURG 
GREENUP  DA»i 


0490  OHIO 
05B5  HARLAN 
0611  MARSHALL 
0619  MADISON 
0«Z*  MADISON 

0904  MARREN 
I  0907  WARREN 
0909  WARREN 
091*  MARREN 
0978  CAMPBELL 

10*6  EDMONSON 

1120  PIKE 

1137, CUMBERLAND 
.1206  TRIGG 
!l256  TAYLOR 

19*6  CARROLL 

1*99  MUHLENBERG 
1611  BULLITT 
1691  HICKMAN 
170*  ESTILL 

1722  ADAIR 
leoi  WHITLEY 
1B55  BOONE 
1969  WHITLEY 
199S  HARRISON 

2003  HARRISON 
20*0  BOYLE 
2053  MARTIN 
2192  PERRY 
2199  KNOTT 


2180  FLOYD 

221*  MERCER 

T1S  FORD  BR  2956  OHIO 

2366  MUHLENBERG 

297*  CASEY 


11 


30 


greenville  2  w 
maleys  mill 
hartford  6  hw 

HAZARD 

HAZARD  MATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1* 
HENDERSON  *  SW 
KERNDON 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
HOPKINSVILLE 
HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2   N 

KENTUCKY  DAM 

UNCASTER 

LAURA 

LEITCMP  I  ELD 

LEXINGTCN  MB  AIRPORT 


7  117  55 

S!S6  SB 

2  16  42 

1  97  95 

7  98  16 ' 

1  57  16  I 

7198  27  I 

2j96  52 j 

8  I  37  *b| 
2j96  51  I 

37  25' 

96  58 

•   96  51 

.  37  9*' 

.i»7  94  I 

■  37  00  I 

■  I  37  01  I 
.136  98' 

.'97  OOl 

99  03, 

37  12 


97  55 

.  36  41 

■  37  47 


Bt  94 

66  16 
65  07 
82  43 
65  33 


700 i  7P I 


2991  BRECKENRIDGE 
2**5  LYON 
2*69  METCALFE 
2526  PIKE 
2775  PENDLETON 

2791  ROWAN 
2909  FLEMING 
Z908  FLEMING 
2959  MADISON 
2961  CRITTENDEN 

3028  FRANKLIN 
30S6  SIMPSON 
3046  PIKE 
3052  HENIFEE 
319*  SCOTT 

3209  HENRY 
92*1  BARREN 
92*6  BARREN 
9252  HARDIN 
3295  TRIGG 

3358  BOONE 
3391  CARTER 
3*30  GREEN 
3*35  GREEN 
34*9  GREENUP 

3*51  MUHLENBERG 
3539  CHRISTIAN 
3652  OHIO 
3709  PERRY 
971*  PERRY 

9741  LEE 
9762  HENDERSON 
3798  CHRISTIAN 
9816  FULTON 
9821  GRAVES 

3837  JESSAMINE 
3899  KNOTT 
3929  LARUE 
3994  CHRISTIAN 
4093  LESLIE 

4194  MARTIN 
*1»5  BRECKINRIDGE 
4196  BREATHITT 
4295  LETCHER 
4969  JESSAMINE 

4*14  LIVINGSTON 
*«20  GARRARD 
*6*2  MARTIN 
*70B  GRAYSCN 
*7*t  FAYETTE 


62  26  '  1100! 

62  36  951  6P 

83  53  I  1000.  6P 

65  28  ,  697'  tP 

63  20  116*!  7A 

66  52  , 


6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  IDELL  H.  DEARING 
7A  MRS. BARBARA  M.  COOL 
BA  NANNIE  AUXIER 
7P;C.  E.  BARRET 

8A  'mARY  S.  RATLIFF 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6PIUH10N  COLLEGE 
6P  ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
7A  C.  HOMER  NOLAN 


4*1 1  6P   6P'E.  6.  YOUNG 

15S0  8A   BA|C.  C.  WHITEAKER 
B8  20    395:    ImID  JAMES  N.  MILLER 

6*  18   1070:  «P|  6PJAMES  A.  GROSSMAN 
84  le :  1100      7a|mR5.  L.  B.  GAFFARD 


Refer 


86  26 

66  26 
66  26  I 
86  26  ' 
8*  25 

86  IC  < 
82  35  I 

85  22 

87  58  ' 
85  21  I 

85  11 
87  07; 
85  *0 
89  00 
84  06  i 


37  06;  85  IB  I 

96  SB  84  08  I 

I  39  04 ,  84  40 

36  50l  84  19 

I  SB  23'  84  18 

98  29'  84  17 

'97  99  84  46 

48  82  32  j 

97  02  89  07  I 

25  82  4B! 


536  I 


37  45 

■  ■37  48| 

37  99 

37  05 

,37  13 


82  47  I 
B*  *3 
-86  49  I 
87  00  I 
84  58] 


37  43  66  13 

97  03  88  05 1 

00  65  37 1 

97  18  62  21 1 

.  36  40  8*  201 

36  09  S3  93 1 

>  38  25  63  *3 

■   36  25  63  45  I 

.  37  53  64  15  1 

37  28  68  06  I 

98  13  64  52  I 
.  36  43  86  34  ' 

9*  82  08  I 

57  83  39 1 

)J38  I2i  84  33  I 

)|98  25  84  53  j 

<;37  00  65  55  j 

m37  00  85  551 

137  36;  85  55; 

!  3t  54 <  88  OOl 

'  36  59I  84  49' 

'  IB  19|  82  57 

>  37  is!  85  30 
1  37  151  BS  90 

96  97 1  B2  51 1 


1  97  12 

I  97  01 

1:37  92 

I  97  15 

197  15 


17  49 

97  20i 

57  32; 

'  16  51 

'  17  10 

17  52! 

17  51 

17  11 

.  97  10 

58 

I  17  Oil 
17  37| 
I  37  45 
>'17  29 
■  \  16  02| 


7A I  JAMES  R.  EDWARDS 
7AiTVA-639 
MIDiClVIL  AERO.  ADM. 

mid, city  bowling  green 
7aic0rps  of  engineers 

7a|stinscn  SKAGGS 

8A  I  EDWIN  E.  JOtfNSON 
7AIMARVIN  M.  LEE 
7AIC0RPS  OF  ENGINEERS 
6p|alva  MC  KINLEY 

6a!cORPS  OF  ENGINEERS 
MID  JAMES  F.  RICE 

9P  BERNHEIM  FOUNDATION 
MID  WOODSON  D.  FRANKLIN 

VA  CORPS  OF  ENGINEERS 

7A;mRS. HAZEL  B.PICKETT 
MIOiCIVIL  AERO.  ADM. 
MIDJU.S.  WEATHER  BUREAU 

SPKY  DEPT  OF  CONS. 

7A  MARSHALL  HILL 


8AiKY.  CARDINAL  Dv 
TAR.  P.  COLDIRON 
MID  I  BERTHA  DE  LONG 
7A  GENE  T.  HILTON 
5PIHATTIE  B.  BARNEY 


IRY 


87  12  519 

B7  20 1  740 

66  54;  429 
63  12  869 

63  II  840 

81  46!  661 

67  17:  182 
87  14  512 

89  10 


64  49 

B2  59 1 

85  44| 
87  30 

83  22  { 

82  12  > 

86  17 
89  21 
82  56< 

84  38; 

68  IbI 
64  351 
62  26| 
86  16; 

B4  36 


CORPS  OF  ENGINEERS 
C.  M.  WILLIAMS 
J.    L.  MUFF 
N.  D.  OIVENS 
LINNIE  D.  TARTER 

LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  E.  MORAN 

MRS  KELSIE  SCAMMELL 

FRANK  H.  LAWSON 


C.  STAMPER 
7A  MRS.  JEAN  FLEMING 
IID  MAURICE  B. CARPENTER 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  HERMAN  D.  NEAL 
BA  JOHN  E.  TANNER 
7A'FRENCHeuRG  SCHOOL 
BA  JOE  M.  ATKINS 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A! EMILY  H.  BEAN 
6PIRADIO  STATION  MKAY 
TAiDAVlD  W.  BELL 
*P  FISH  fr  WLFLF  REFUGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATCN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 


7A 

5P  C.  R.  LOVELL 
HID  CLEATUS  E.  BRINKLET 

8A<  BAVIt  K.  CARSON 
MIDI H.  A.  BAILEY 

7A| BURCHELL  MUHCY 

tA  CORPS  OF  ENGINEERS 
6P  FRANK  STREET 
MIDJC.  W.  KEATTS 
7A|MRS.  NELL  S.  CALVIN 
7A, TVA-679 

6A| CORPS  OF  ENGINEERS 
BA  ELIZABETH  WATTS 
MID  ERNEST  L,  WRIGHT 
7A  NEWELL  F.  SMITH 
«P  MRS. FOREST  CAMPBELL 


6P  UNITED  FUEL  GAS  CO 

7P   7P  FLOYD  G.  ROBBINS 

TAiMRS.  MAE  JETT 

5P  HOBART  ISCN 

I  7AI  HUGH  J.  CARROLL 

6aJ  TVA-379-A 

1  BaI KENTUCKY  UTIL  CO 

j  BA<  JAMES  A.  FIELD 

6P   BAI  GEORGE  D.  LITSEY 

HID|MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 


2  9  5 

2  9  9 

2  3  5 

2  9  5 


2  3  6 
2  15 
2  3  5 


2  9  5 
2  9  5 


2  3  5 

1 
2  1  > 


2  1  B 
2  15 


LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 
LOCKPOrr  LOCK  2 
'  LOGLICK  I  t 
LCMDON  1  SW 

LOUISA 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 
LOUISVILLE  WB  AP 
.  LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVEUCEVILLE 
LUCAS 

HA01SONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAY5VILLE  DAN  39 
HC  KEE 

MC  KIWIETSBURG 
MIDt>LESBORO 
MtDDLESBORO  RR  STA 
MIBHAY 
MILLERSBURG 


4755  CASEY 
4625  JESSAMINE 
4857  HENRT 
4882  CLARK 
4891 jLAUREL 

4941  LAWRENCE 

14946  LAMRENCE 
4951  JEFFERSON 
4954' JEFFERSON 
4955! JEFFERSON 

4956 IjEFFERSON 
4967 ! BALLARD 
5002  BARREN 
5067;H0PKINS 
9097  I  EDMONSON 

SllJiCLAY 
5190 1  GRAVES 

5232: GRAVES 
5243  MASON 
5291, JACKSON 

5301  PENDLETON 
5389, BELL 

59941  BELL 
9407  WOODFORD 
5410 1  BOURBON 


MILLERSTOWN  5418  GRAYSON 

MONTICELLO  9924  WAYNE 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE j 5595! ROWAN 
MOUNT  STERLING         5640! MONTGOMERY 
HUNFORBVILLE  I  5664  HART 


MURRAY 

OLIVE  HILL  1  NW 
,  OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 

ONENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 

PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICMIOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUHSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 


569*; CALLOKAY 
I 6012| CARTER 
I 6020| HOPKINS 

6033! CAMPBELL 
16091 1  DAVIESS 

'6096 'DAVIESS 

,6110  MC  CRACKEN 
4115  MC  CRACKEN 
6117  IMC  CRACKEN 

,6116  JOHNSON 

I  6153 i PIKE 

163641  BELL 

,6575 1  CALDWELL 
6679 ; ESTILL 
6809  I  MADISON 

6682  OHIO 

17019  IK  LEAN 
17049  LOGAN 
7054  LOGAN 
I  7074! SCOTT 


ST  JOm  BETHLEHEM  ACAD  7091  HARDIN 
ST  MARY  I  7096  MARION 

SALVISA  LOCK  6         {7121  MERCER 
SALYERBVILLE  |7129  MAGOFFIN 

SALYCRSVILLE  2         !7114  MAGOFFIN 


SCOTTSVILLE 
SEBREE 

SHAWNEE  STEAP'  PLANT 
SHELiYVILLE  2  W 
SHERHERDSVILLE 

SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUIB4ER  SHADE 
SUMIER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE 

TOHPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  View  LOCK  9 

VAN  BUREH 

VANCEBURG  DAM  12 

WAYNESBURG  6  t 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WEST PORT 

WILLIAMSaWRG 
VILLIAMSTOHN 
NILLOH  LOCK  19 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


'7215  ALLEN 
7214  WEBSTER 

7311, MC  CRACKEN 
7124  SHELBY 
7114  BULL  IT 

7471 1  SHELBY 
750B:  PUUSKI 
75I0I  PULASKI 
7604iWASHINGTQN 
7677   HC   CREARY 
I  I 

I  7800  METCALFE 
: 7BO9I METCALFE 
7924i WASHINGTON 
7948: SPENCER 
8060  MONROE 

8065  MONROE 

8144  TRIGG 
8179  ANDERSON 
8197  UNION 
8246; JESSAMINE 

8250| ANDERSON 
8259  LEWIS 
84B«: LINCOLN 
8551  MORGAN 
B567  OLDHAM 

8706;  WHITLEY 
B714  GRANT 
8724  LEE 
BB07  RUSSELL 
8824  BUTLER 


(Si  J      ^    :  a 


I  vation 
I   time    ' 

^^ 

1  B     8 

t2   £ 


|17   21 

117  49 
18   26 

'17    51 

;i7   06 

18  D7 
IB  07 
IB   11 

|S8   II 

118  17 

18  15 
16    58 

16  51 

17  19 
17    11 

'97  06 
il«  44 

116  42 
1 18  18 
'37   26 


82  17 
82  17 
85  40 
85  44 
85  48 

89  44 


!   772     I  7A  PALLIA  F.  HAHKLA    !  1 

'560     '  7A  CORPS  OF  EMGIHEERI  .  1 

481      6A  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

MID  MRS.  H.  BURGHER 

1217     MID  U.S.  FOREST  SERVICE 

984  BA   JULIUS  H.    RANKIN 

600               7A   EDDIE   L.    TOtNG  1 
558            :MI0  CORPS   OF    ENGINEERS 

474,MID|mID  U.S.    WEATHER   BUREAU  2   11 

401  ;          .    6A  CORPS   OF    ENGINEEPS     1  1 

457  MID  MID   U.S.    WEATHER   BUREAU  2    3   5 

370;    8P      6P   BLAINE   MALONE  2   3    5 
718'           MIB  WILLARB   E.    FOSTER 

415      5P      7A  HOMER  WELBORN,    JR.  2   15 

600  '    SP'    9P  NATIONAL   PARK   SVC  2   11 


164  I 


83  41 

88  99 
86  98 

89  42    515;  7A 

84  DO   1000 


2  15 


18  16  84  16 

36  97  63  49 

36  37  83  43 

38  09  64  41 

;S8  16  84  09 

!l7  27;  86  01 

16  50  84  50 

18  J 1  81  26 

lis  04  81  5« 

,17  16  85  51 

il«  »  88  20 

16  18  89  11 

17  14  87  47 

1 18  58;  84  1B: 

117  4B|  87  09! 

•7  47 1  87  08 

|S7  04  88  44 

!17  04  88  17 

,17  05  88  15 

:17  49  82  48 


454 


17  29 

36  45 

37  06 

37  40 

17  44 


82  11 

83  42, 
67  51  ' 
61  57 

84  18 


7A  NORA   S.    WHITI 

7A   TVA-5~A  1 

IP  MRS.    JOE   PAYNE  2   15 

7A   CORPS   OF   ENGINEERS  2   15 

7A   MRS. WINNIE   i.    MORAN  1 

MID  EDWARD  C.  GIFPORD 

•   7A  LON  L.  HERRELL        2  11 
MID  SNEED  C.  FRIAR 

8A  CITY  OF  NIDWAV         1 
MID  DAVID  C.  BAILEY 


980      7A  MRS.  0.  H.  LAHLER  1 

960      7A  ALVIN  L.  BERTRAM  1 
770     MID  H.  C.  KAGGAN 

910  5P   5P  FRED  CARTHILL  2  15 

434       7A  HUBERT  E.  HOMES  1 

600  6P   6P  MURRAY  WATER  SYSTEM  2  15 
752     MID  LOTTA  ORA  HOOPER 

180       8A  ART  D.  WILLIAMS  3 

512,      7A  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

420^  6P   7A; VIRGIL  D.  CLARK  2  15 


404       7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

198  MID  MID  CIVIL  AERO.  ADM. 

140  4A   4A  WFSTIRH  P.  LACKrr 
144;     MID  CITY  OF  PADUCAH 
420       7A  JESSE  FAIRCHILD 

484 i  IP   BP  U.S.  WEATHER  BUREAU 
999  I    ,  7A|F.  PART  IN 

$29)  5R   5P  ALTON  M.  KARVILL 
414     I  7A!cORPS  of  ENGINEERS 

1085  BA   8A  THOMAS  C.  HERNDOH 


2   15        7   C 

1 
2   15 

1 
2   3    5 


Il7   II  84   54 

|17   12  87   14 

14   51  84   91 

|14   50  84   54 

;18   21  84  11 

Il7   42'  85   59  I 

117   151  85   21 

17    94  84   49 

1 17   45  81    01 

<17   45  81    04 

14   45  86    12 

37   36  87   32 

17  09  88   47 
.18   11  85   16 

18  00!  85   44 

llO   20!  85   14  I 

I 17    04,  84  17' 

17    07'  84   17 

17   41  85   14 

14   41  84   29 

14  51  65  41 

14  51 I  81  40: 

17  52 1  81  09! 

,18  02  81  21 

114  42  89  41 


401  , 


34  42 
16  45 

38  02 
37  46 

97  51 


85  41 
88  09 

84  51 
87  57 
8*  24 


17  58,  85  10 

18  19'  81  21 
17  22  84  14 

17  55  81  15 

18  29  85  29 

14  44  84  10 

18  18  84  14 

17  14  81  50 

2  14  12  89  09 

•  17  11  86  18 


7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
4P   7A  WM.  B.  PORTER 
7A  TVA-481 
HIDISTAMLEY  WILSON 

7A  7A  SISTER  M.  MELITIMA 
MID  ST  MARY  COLLEGE 

7A: CORPS  OF  ENGINEERS 
MID  STANLEY  6ARDNER 

7A  FORREST  C.  WILLIS 

5P   IP  NOBLE  ALLEN 

7A  GILBERT  1 .  ASHBY 
7A ! TVA-7D9 

4P   7A|W]LLA  5.  A.  RATTA 

I  7a!ovid  k.  magruder 

MIdIf.    W.    SIMPSON 
MlDjCOftPS   OF    ENGINEERS 
4P,     BR 'RADIO  STA  WIFC 
,     BAWM.    H.    COATLEY 

TAiMRS.  ALICE  N.  BALL 
I  I 

4R!     4P|CHAS.    H.    MC   MURTREY 
j     7A  TyA-484 
!mID   R.    C.    DEBMAM 
I     7A   DEWEY   HARRIS 
MID' JAMES   T.    PHILPOTT 
I 
7A   ORVILLE   F.    HALL 
7A  TVA-480 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
4A; CORPS  OF  ENGINEERS 
7A. CORPS   OF   ENGINEERS 

'     7AIMRS.    BRADLEY   LOVE 
4P      7Ai CORPS   OF    ENGINEERS 

7A   FRANK  HOECK 
7A,     7A   JOW  W.    TURNER 

GEORGE   T.    JOHNSTON 


4R   GEORGE  W.    WARREN 
4A,  MYRTLE   WEBB 
7A; CORPS   OF   ENGINEERS 
BA  CORPS   OF    ENGINEERS 
7A  CORPS   OF   ENGINEERS 


2  11 

1 

1 
2  15 


2  15 

1 
2  15 


2  1  5  4  7  C 


X      1-8IG  SANDYi   2-CUHBERLANDi   3-GREENi 


-OHlOp       6-SALT( 


9-TENNESSEE 


I 


BEFERXNCK  HOTES 

The  four  digit  Ideotlf IcatloQ  ouabere  in  the  Index  auBber  colUBo  of  the  statloo  Index  &re  asBlgned  on  &  state  basis.   There  vlll  be  no  duplication  of  nuHbers  within  a  state. 

Plffnres  and  letters  follovlng  the  station  naa*.  such  as  12  8SV,  Indicate  distance  In  Biles  and  direction  froa  the  post  office, 

Obserratlon  tlses  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlse. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin, 

Honthly  and  seaBOoal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  Months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  BisslDg  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Degree  days  are  based  on  a  dally 
foot  dlaaeter  unlesa  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

ABOonts  in  Table  3  are  froB  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  6  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlBe  of  observation.   See  the  Station  Index  tor  observation  tlBS. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tlBe  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  B.8.T.  WTB  BQUrV  in 
Table  7  Beans  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  Beasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  aore.  Water  equivalent  saaples  are  necessarily 
taken  froa  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  InconslBtencies  In  the  record. 

-  No  record  In  Tables  3,  6^  7  and  the  Station  Index.   Ho  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  Included  In  following  aeasureaent ,  tlae  distribution  unknovn. 

O  Data  in  the  coluan  foraerly  beaded  Ro.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 

//  Gage  IB  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"    indicates  recorder  stations,   lltese  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.  , 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaatod,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  aore  days  of  record  Blssing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

R  Aaouttts  froa  recording -gage  (These  aaouats  are  esseatlally  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  publlBhed  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  i 

T  Includes  total  for  previous  aonth. 


W.E.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.  6/30/54  775 
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KENTUCKY 


JUNE  1954 


0.  K-  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


After  an  unusually  warm  April  and  an 
unusually  cold  May  the  month  of  June, 
1954,  was  more  nearly  typical  of  past 
Junes.   The  average  temperature  for 
the  state  was  75.1°,  or  1.1°  above 
the  normal.   There  was  an  unusually 
high  frequency  of  days  with  maximum 
temperature  of  90°  or  above  with  such 
readings  occurring  in  the  western 
division  of  the  state  on  17  to  24 
days,  12  to  21  days  in  the  central 
division,  and  6  to  21  days  in  the 
eastern  division.   The  highest  tem- 
perature in  the  state  was  105°  at 
Hopkinsville  on  the  27th,  with  the 
lowest  minimum  reading  being  37°  on 
the  6th  at  Hindman  Settlement  School. 

The  average  precipitation  for  the 
state  was  3.00  inches  or  1.17  inches 
below  the  June  normal.   Rainfall  was 
unevenly  distributed  in  the  state 
with  heaviest  falls  generally  near 
the  southern  border  and  least  amounts 
in  counties  near  the  Ohio  River.   The 
greatest  precipitation  was  7.92  inches 
at  Benham  with  the  least  amount  0.42 
inch  at  Freeburn.   The  greatest  24-hour 
precipitation  reported  was  3.55  inches 
at  Cynthiana  on  the  14th. 

The  above-normal  temperatures  at  the 
end  of  May  continued  during  the  first 
three  days  in  June  with  a  sharp  turn 
to  colder  temperatures  on  the  4th. 
Temperatures  began  moderating  by  the 
afternoon  of  the  6th  with  readings 
consistently  at  or  above  seasonal 
normals  for  the  remainder  of  the  month. 
Readings  were  more  typical  of  July 
than  June  during  the  last  three  weeks 
of  the  month  with  all  stations  in  the 
western  division  of  the  state  recording 
maximxim  readings  of  100°  or  above  during 
this  period.   Maximum  temperatures  in 
all  sections  of  the  state  occurred  on 
either  the  26th  or  27th,  with  minimum 
readings  on  the  5th  in  the  western 
and  central  sections  and  on  the  5th  or 
6th  in  the  eastern  section.   Showers, 
while  frequent,  were  very  widely 
scattered  during  the  first  three  weeks 
of  the  month  with  heaviest  rainfall 
on  the  2nd,  3rd,  8th,  and  again  on 
the  16th.   No  precipitation  of  any 
sort  was  recorded  during  the  final 
week  of  the  month. 


Soil  moisture  was  considerably  improved 
during  the  first  few  days  of  the  month 
with  farm  activities  near  or  ahead  of 
seasonal  levels.   The  advent  of  warmer 
weather  at  the  close  of  the  first  week 
plus  additional  soil  moisture  rapidly 
advanced  the  planting  of  late  corn  and 
tobacco.   The  above-normal  temperatures 
during  the  last  three  weeks  of  the 
month  hastened  the  growth  and  piaturity 
of  all  crops  with  the  majority  of  an 
excellent  crop  of  wheat  combined  by  the 
close  of  the  month.   Yields  were  re- 
ported as  above  average.   Tobacco  was 
in  good  shape  at  the  close  of  the  month 
with  harvest  under  way  of  second  crop 
alfalfa,  clover,  and  timothy.   Very 
little  oats  for  use  as  grain  had  been 
combined;  however  oats  to  be  used  for 
hay  were  being  cut.   Much  early  planted 
corn  had  been  laid  by  with  some  near 
the  tasselling  stage.   Late  planted 
corn  was  reported  as  knee  high  or  less. 
The  three  weeks  of  above  normal  tem- 
peratures and  drying  winds  seriously 
depleted  soil  moisture  with  about  one 
out  of  ten  farms  securing  stock  water 
from  other  than  normal  sources  by  the 
close  of  the  month.   Condition  of 
pasture  was  similar  to  that  prevailing 
at  the  same  time  last  year. 

SEVERE  STORMS.   Fairly  frequent  thunder- 
storms accompanied  by  wind,  hail,  and 
locally  heavy  rain  produced  property 
and  crop  damage  of  approximately  a 
quarter  of  a  million  dollars.   The 
southeastern  movement  of  a  squall  line 
across  Kentucky  on  the  1st  caused 
several  locally  severe  storms  in  the 
central  and  eastern  counties  with  a 
tornado  producing  intermittent  damage 
totalling  $100,000  in  Laurel,  Jackson, 
Clay,  and  Knox  Counties  between  9:00 
and  10:00  a.m.  on  that  date.   Other 
severe  electrical  storms  were  recorded 
in  central  and  southern  counties  on 
the  2nd  and  8th  with  daily  thunder- 
storms producing  scattered  damage  from 
wind,  hail,  and  lightning  from  the 
13th  through  the  17th.   Considerable 
hail  damage  was  reported  to  corn  and 
tobacco  with  chief  damage  being  to 
farm  buildings,  either  by  wind  or  by 
burning  after  lightning  strikes. 
O.K. A. 
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Data  for  the  period  beginning  vlth  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  coaparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 
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87.9 

63.6 

75.8 

1.7 
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26 

44 

5 

13 

18 

0 

0 

0 
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,08 

1.27 
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.0 

0 

6 

4 
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87.7 

63,6 
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2.2 

99 

26 

47 

5 

12 

14 
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2,98 
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64.9 
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3.1 
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26 

47 

5 

12 

20 

0 

0 

0 

,81 

-  3.25 
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3 

.0 

0 

2 

1 
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LOUISVILLE  WB  CITY        R 

87.4 

68.1 

77.8 

2.9 

100 

26 

50 

5 

11 

18 

0 

0 

0 

1,51 

-  2.54 

,64 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

88.0 

60.7 

74.4 

1,4 

98 

26 

50 

6+ 

5 

16 

0 

0 

0 

3,92 

-   .48 

1,82 

3 

.0 

0 

6 

2 

2 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

87.5 

60.5 

74.0 

1,2 

101 

27 

44 

5 

15 

0 

0 

0 

1.69 

-  2.51 

.78 

3 

.0 

0 

3 

2 

0 

SCOTTSVILLE 

88.5 

63.6 

76.1 

99 

26 

45 

5 

10 

16 

0 

0 

0 

4,68 

1.23 

15 

.0 

0 

6 

4 
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SHELBYVILLE  2  W 

88.7 

62.7 

75.7 

2.5 

101 

27 

45 

5 

16 

18 

0 

0 

0 

2.72 

-  1.56 

.72 

3+ 

.0 

0 

5 

3 

0 

SOMERSET  1  N 

86.6 

60.3 

73.6 
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26+ 

45 

5  + 

15 

10 

0 
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0 

3,04 

1.25 

1 

T 

0 

3 

3 
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SUMMER  SHADE 

89.9 

62,3 

76,1 

100 

26 

45 

5 

12 

21 

0 

0 

0 

3,46 

1.50 

1 

.0 

0 

5 

2 

2 

WILLIAMSTOWN 

85.7 

62,6 

74.2 

1.6 

97 

27 

44 

5 

12 

0 

0 

0 

2,65 

-  1,26 

.62 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

WOLF  CREEK  DAM 

88.8 

59,8 

74,3 

100 

27 

49 

5+ 

19 

0 

0 

0 

1.82 

1.17 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

75.2 

2.92 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

87.4 

61,7 

74,6 

1.3 

97 

26 

46 

5 

8 

12 

0 

0 

0 

2.78 

-  1.43 

.63 

18 

.0 

0 

7 

3 

0 

BAR60URVILLE 

BAXTER 

85.3 

58.4 

71,9 

95 

28 

43 

6 

6 

0 

0 

0 

2.48 

.87 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

BENHAM 

85.6 

57.0 

71,3 

96 

27 

40 

6 

10 

0 

0 

0 

7.92 

3.41 

14 

T 

0 

10 

5 

2 

BEREA  COLLEGE 

87.6 

62,5 

75,1 

2.0 

98 

26 

48 

5 

12 

16 

0 

0 

0 

3.09 

-  1.54 

.98 

18 

T 

0 

5 

3 

0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

85.4 

58.7 

72,1 

95 

26+ 

44 

6 

20 

7 

0 

0 

0 

6.51 

2.37 

16 

.0 

0 

5 

4 

3 

CYNTHIANA  2 

87. 7M 

59. 2M 

73. 5M 

100 

27 

38 

5 

18 

0 

0 

0 

4,93 

2.81 

13 

T 

0 

4 

2 

2 

DEWEY  DAM 

87,6 

58.6 

73,1 

99 

27 

43 

6 

14 

0 

0 

0 

1.67 

.38 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

FARMERS 

89.2 

57.5 

73,4 

1.6 

99 

26 

40 

5 

11 

16 

0 

0 

0 

2.40 

-  1.99 

.68 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

GRAYSON 

88.3 

58.7 

73.5 

99 

26+ 

42 

5 

13 

12 

0 

0 

0 

4.46 

1.55 

16 

•  0 

0 

9 

4 

1 

HEIDELBERG  LOCK  Ift 

89.2 

59.0 

74,1 

1.4 

99 

26 

44 

6 

8 

16 

0 

0 

0 

3.39 

-  1.13 

1,60 

17 

.0 

0 

9 

2 

1 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

87.3 

M 

95 

27+ 

37 

6 

13 

0 

0 

0 

2.60 

•  80 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

INEZ 

MANCHESTER  *  SE 

88.3 

58.4 

73.4 

98 

26 

42 

6 

9 

15 

0 

0 

0 

4.08 

1.76 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

MAYSVILLE  0AM  33 

84.5 

59.2 

71.9 

-  1.0 

98 

27 

42 

5 

7 

0 

0 

0 

3.35 

-   .64 

,96 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

MIODLESBORO 

89.8 

57.8 

73,8 

1,3 

98 

26+ 

42 

6 

10 

21 

0 

0 

0 

2.64 

-  1.92 

.92 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOUNT  STERLING 

88.9 

61.1 

75.0 

2.1 

101 

26 

44 

5 

11 

17 

0 

0 

0 

2.49 

-  2,14 

.62 

1 

.0 

0 

8 

1 

0 

PIKEVILLE 

88.8 

62.9 

75.9 

.9 

98 

26 

47 

6 

8 

17 

0 

0 

0 

2.45 

-  1.89 

.93 

17 

•  0 

0 

5 

2 

0 

RICHMOND 

87.2 

61.5 

74.4 

.9 

100 

27 

46 

5 

16 

0 

0 

0 

2.14 

-  2.10 

.57 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

VANCEBURG  DAM  32 

88.1 

60,0 

74.1 

98 

26 

42 

5 

15 

16 

° 

0 

0 

2.46 

-  1.43 

•  92 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

89, 4M 

55, 6M 

72. 5M 

97 

27 

13 

0 

0 

0 

2.93 

.98 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

WILLIAMSBURG 

90.4 

59.0 

74.7 

.7 

100 

27 

43 

6 

8 

20 

0 

0 

0 

1.35 

-  3.06 

.64 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

73.6 

3,31 

T 

STATE 

75.1 

1.1 

3.00 

-  1.17 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

JUKE 

1994 

Stotion 

"o 

Day  oi  month 

I 

1   2  I  3 

4  1 

5  1  6 

7    8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13   14  1  15 

16 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22   23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29   30 

31 

ACX>ISON  DAM  45 

2.9a 

.•0   T     ,69 

T 

T 

.39 

7 

.98 

7 

ADOLPHUS  1  N 

l.ao 

.60   .97 

T 

.09 

.06 

•  10 

.22 

7 

AL&ANV 

1.8« 

.86   .97 

.02 

•  20 

.14 

.07 

ALLEN 

1.S7 

.20 

.38 

.10 

.61 

.06 

ANCHOR A6E 

l.<« 

.22        .49 

.01 

.17 

,72   7 

.38 

T 

7 

ASHCAMP 

3.»« 

.46   .24 

.12 

.17 

1.34 

,43   .12 

•  10 

.20 

.31 

ASHLAND  DAM  29 

2.76 

.09 

.10 

.02 

.19 

.04 

.50 

,59 

.36   .02 

7 

7 

.63 

.24 

BARBOURVILLE 

RECORD  MISSING 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

3.9S 

.73       1.17 

.04 

.29 

.02 

.06 

1.24 

BAXTER 

2.*a 

T     .99   7 

.40 

.02 

.07 

.87   .10 

•  07 

.25 

.10 

.05 

BCAVER  0AM 

1.2« 

.93        .87 

.06 

6ENHAM 

T.S2 

T     .30   .22 

.09 

.06 

.31 

.10 

,02 

3.41   .53 

•  20 

.94 

.04 

.51 

1.10 

BEREA  COLLEGE 

3.09 

.34        .99 

.09 

•  03 

.01 

7     .14 

•  87 

.07 

.96 

.01 

BEREA  WATER  WORKS 

2.36 

.29   .71 

.09 

T 

,11 

.20   .01 

•  59 

.06 

.32 

.02 

BOWLING  GREEN 

*.*7 

.09   .91  2.10 

T 

•  26 

.09 

.10 

•  21 

.77 

.02 

BOWLING  GREEN  SUBStA 

k.70 

T    1.17  1.88 

T 

.18 

.02 

.10 

.20 

1.15 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

4.77 

.69       2.31 

T 

.29 

.33 

7 

7     .66 

.49 

BRENT  DAM  36 

3.81 

.14   .73   .33 

.12 

.17 

1.03 

,09 

.01   .60 

.12 

.04 

.23 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

6. S3 

.65       2.13 

.04 

.11 

.01   .12   .61 

.08 

3.08 

BURDINE  2  NE 

2.29 

.50 

.72 

.06   .59 

.20 

.10 

.10 

BURKESVILLE 

1.93 

.39  1.00 

T 

.14 

7 

7 

7 

7 

CADIZ  LOCK  E 

4.10 

l.ai       1.77 

.26 

.20 

.03 

.03 

CAHPBELLSVILLE 

4.36 

1.18 

.08 

.39 

.63 

7 

.01 

1.96 

7 

.15 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.«« 

.62        .45 

.09 

.32 

•  02 

1.02 

.48 

CLERMONT  1  SSE 

2.79 

.27        .96 

.19 

.25 

.40 

•03   ^27 

.38 

.04 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

2.53 

•48   .94 

.15 

■  14 

,18 

.99 

.49 

COLUMBIA 

4.19 

.79  1.39 

.90 

.09 

1.90 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

6.91 

1.44        .38 

.01 

T 

1.47   .82 

2.37 

.02 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

3.39 

.93   T     .40 

T 

T     .71 

.37 

7     .01   .96 

.16 

•  05 

.56 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

2.21 

.99        .60 

.94 

.12 

CVNTHIANA 

6.12 

.05   .41 

.20 

.05 

.30 

1,55 

3.59 

.01 

7 

CYNTHIANA  2 

4.93 

T     .47   T 

T 

.05 

1.10 

.49 

2.61 

.09 

7 

DANVILLE 

2.40 

.85   .57 

.07 

.02 

.02 

7     .33 

.29 

.22 

.07 

7 

DELPHI A  1  E 

9.99 

1.80        .38 

.09 

.03 

.47   .17   .08 

.61 

.70 

1.10 

DEMA 

3.39 

.91        .12 

.11 

.32 

1.14 

.19 

.94 

.10 

DEWEY  DAM 

1.67 

.27 

.07 

.01 

.36 

.35 

,08 

.38 

7 

.19 

DIX  0AM 

2.39 

.86   .68 

.05 

,03 

.07 

.33 

7 

.17 

.16 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

1.37 

.25        .85 

.02 

.25 

DUNMOft 

3.79 

.80       1.90 

.46 

.01 

.46   .10 

OUNNVILLE 

6.36 

.93  1.43 

2.00 

2.00 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2.11 

.02       1.08 

.27 

.40 

.08 

.26 

EDMONTON 

4.06 

1.18  1.93 

.59 

.76 

ELKHORN  CITY 

2.47 

T     .26   T 

T 

7 

1.43 

.31   T 

7 

7 

.21 

•  26 

FALMOUTH 

3.82 

.02   .26   .31 

.06 

T 

.62 

.65 

.82 

.12 

.13 

.09 

.11 

•  46 

.17 

FARMERS 

2.40 

.08   .16 

.09 

,01 

.02 

.06 

.36 

.02   .04 

.68 

.39 

•  47 

.01 

.01 

FLEMINGSeURG 

3.36 

.04   .22 

.19 

7 

.76 

.43 

.08 

.63 

.09 

.71 

.01 

FORD  LOCK  10 

3.76 

T     .43   .39 

.09 

T 

.05 

7 

7 

.09 

.52   .06   .03 

.14 

.76 

1^10 

.10 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2.32 

.02       1.41 

.01 

.27 

.61 

7 

FRANKFORT  LOCK  4 

1.94 

T     .31   .96 

.20 

,03 

.02 

.13 

.10 

•  19 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

4.77 

1.20       1.32 

•  53 

1.72 

FREEBURN 

.42 

.15 

,12 

.09 

.06 

FRENCHBURG 

4.19 

.92   .20 

.03 

,01 

.23 

.40 

.01 

T          .51 

.29 

.33 

1.10 

•  12 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

1.01 

.10   .62 

.04 

.14 

.10 

.01 

GEST  LOCK  3 

.97 

.28   .03   .46 

.10 

.10 

GLASGOW 

3.02 

.55   .22  1.54 

.09 

.25 

.09 

.32 

GLASGOW  WKAY 

3.90 

.70       1.89 

T 

.40 

.26 

.09 

.16 

GLENDALE 

2.09 

.40       1.03 

.04 

•  03 

.18 

.03 

.10 

.09 

.06 

GOLDEN  POND  8  N 

3.20 

.66       1.72 

.40 

.25 

.15 

.02 

GRANT  DAM  36 

3.60 

T     .51   .36 

.08 

.11 

.62 

1.46 

.14 

.32 

GRAYSON 

4.46 

.12 

.06 

7 

.96 

•  53 

.19 

.19   .19 

1.55 

.16 

.62 

7 

.04 

GREENSeURG 

3.93 

.61  1.79 

.03 

1.36 

.10 

.06 

GREENSBURG  HI  WAY  61  BR 

3.a2 

.43  1.73 

.03 

1.46 

.11 

.06 

GREENUP  OAM  30 

9.46 

.07 

.16 

T 

.90 

.26 

.19 

.05   .12 

1.72 

.54 

1.55 

.30 

GREENVILLE  2  W 

4.24 

.54       1.35 

T 

•  78 

T 

1.38 

.07 

•  12 

HARTFORD  6  NW 

1.08 

.06        .77 

•  07 

•  14 

7 

•  04 

HAZARD  WATER  WORKS 

3.04 

T     .99   .19 

.10 

,02 

7 

.03 

.66   .32 

.46 

.10 

.12 

.29 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3.39 

.20   .19   .20 

.13 

T 

7 

.10 

T 

.13 

.22   .76 

1.50 

HENDERSON  h    SW 

1.43 

.12        .89 

7 

7 

7 

.16 

7 

.26 

HICKMAN  1  E 

2.92 

.70        .90 

.69 

.63 

.04 

MICKSVILLE 

2.26 

.32       1.92 

.19 

.27 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

2.63 

.60   .69 

.09 

.07 

.50 

.33 

.20 

.19 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

2.60 

.80 

.30 

•  20 

.69 

•  40 

.25 

HOPKINSVILLE 

2.44 

.49       1.12 

.29 

.12 

.18 

7 

.24 

HYDEN 

3.46 

.73        .32 

T 

1.04   T 

.64 

.46 

7 

.27 

INEZ 

RECORD  HISSING 

IRVINGTON 

4.17 

.34        .99 

.01 

.07 

.19 

.72   .61   .01 

1.27 

T 

JACKSON 

1.32 

.25   .23 

,06 

,09 

.01 

.55 

.09 

.03   .01 

JEREMIAH 

3.64 

.96   .19 

.32 

.23 

.48   .16 

.22 

.66 

.22 

KEENE  2  N 

2.72 

.35   .53   .06 

.80   .68 

.10 

KENTUCKY  DAM 

1.99 

.07        .91 

.17 

.36 

.04 

7 

7 

LANCASTER 

2.49 

.75   .62 

.06 

.42 

.22 

.35 

.03 

LAURA 

2.44 

.15 

.40 

1.20 

.05 

.44 

.09 

.11 

LEITCHFIELO 

2.98 

.30       1.47 

.22 

.20 

.19 

,20 

.44 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

2.14 

.29        .62 

.01 

T     .28 

.22 

T 

.16   .02   .05 

.08 

.13 

.11 

.19 

LIBERTY 

2.73 

.62  1.09 

.09 

.16 

.18 

.06   .04 

.39 

.06 

.06 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

3.39 

.82   .93 

.03 

.19 

1.66 

•  11 

.05 

LOCKPORT  LOCK  2 

1.18 

.14   .14   .54 

.12 

.02 

.02 

.05 

•  19 

7 

LOUISA  2 

1.79 

.02 

.58 

T 

.23 

.16 

,02 

.70 

.04 

LOUISVILLE  W6  AP        R 

.81 

.14        .57 

T 

.05 

7 

.05 

7 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

2.04 

.70   .06   .90 

,11 

T 

.09 

.02 

.07 

.13 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

1.91 

.20        ,64 

T 

T 

.01 

.50   .01 

■  08 

.07 

LOVELACEVILLE 

2.48 

.12  1.38 

.29 

.20 

.30 

.23 

MADISONVILLE  1  SE 

2.18 

.10       1.49 

.02 

.37 

.20 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.92 

1.08       1,82 

,01 

T 

.11 

.40   .03 

.31 

.16 

MANCHESTER  *  SE 

4.03 

.83   .39 

,08 

.13  1.76 

.93 

MAYFIELO  SUBSTA 

3.30 

.44       1.50 

.30 

.67 

.39 

MAYFIELO  2  S 

3.12 

.40   .91  1.12 

•  21 

.61 

.27 

7 

MAVSVILLE  DAM  33 

3.39 

.41   .06 

,33 

,02 

•  96 

.18 

.26 

.07 

.02   .24 

.38 

.04 

.38 

MC  KEE 

2.18 

.62        .92 

,14 

,13 

•  20 

.30 

•  14 

.13 

MIDDLESBORO 

2.64 

.40   ,49   ,19 

,13 

T 

7 

.04 

.92 

•  47 

MIDWAY 

4.26 

,12   ,64 

,03 

.05 

.04 

T 

•  09 

.27 

.06 

2^96 

MILLERSTOWN 

4.24 

,97       1,36 

.19 

.27 

1.21 

.24 

MONTICELLO 

2.66 

,04  1,32   ,76 

,01 

.06 

.03 

.20 

.22 

MOUNT  STERLING 

2.49 

,62        ,40 

T 

.16 

•  26 

.35 

.23   T 

.21 

.20 

.06 

HUNFOBDVILLE 

5.27 

1,05   .20  1.90 

,05 

•  32 

.08 

.37 

1.30 

MURRAY 

3.27 

.83   .20  1.34 

T 

•  44 

.14 

.32 

7 

OLNEr 

1.79 

1.31 

.32 

.16 

ONEONTA  DAM  35 

2.66 

T     .81   .23 

,27 

.11 

,45 

.27 

.46 

.06 

0WENS8OR0  2  W 

1.31 

.15        .72 

.11 

.06 

•  29 

7 

0WENS8OR0  OAM  46 

1.49 

.18        .82 

T 

.16 

•  08 

•  25 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

3.11 

,02  1,93 

.19 

.38 

T 

.50 

.09 

PADUCAH 

2.49 

T         1.77 

.15 

.53 

PAINTSVILLE 

1.87 

.22 

,20 

.38 

,19 

,10 

•  51 

•  21 

.06 

PUEVILLE 

2.45 

.20        T 

,03 

,02 

7 

,57 

.32 

.37 

•  93 

.01 

PINEVILLE 

2.57 

.26   .25   .17 

,20 

,14 

.01   .71 

7 

•  81 

•  02 

T 

PRINCETON 

1.79 

.13       1.15 

.40 

.11 

RAVENNA  LOCK  12 

2.56 

.44   .46 

.03 

.06 

,24 

,20 

.54   .43 

7 

.06 

•  10 

RICHMOND 

2.14 

T     .45   .48 

,04 

7 

7 

,09 

.41 

.05 

.57 

.05 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.34 

.46       1,14 

.46 

.10 

.18 

RbMSEY  LOCK  2 

3.18 

,09        .85 

1.80 

.46 

S««  R«f«r«iice  Holes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  S-Contiiiued 


Day  oi  month 


10       11       12       13       14       15      16      17       18 


19      20      21      22     23      24     25      26      27      28      29      30      31 


RUSSELLVILLE 
SUSSELLVICLE  SUSSTt 
ST  JOHN  BETHLEHEM  AOlO 
SALVtSA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2 

SCOTTSVILLE 

5EBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBVVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TAVLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  40 

VALLEY  VIEW  LOCK  0 

VANBUREN 

VANCEBUR6  DAM  32 

WAYNESBUR6  6    E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 
WILLIAMSeuRC 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

WOODBURY  LOCK  4 


1|6T 

3.04 
1>39 
1<«3 
3.4« 
3.62 

2.76 
1.72 
3.66 
2.23 

1.47 

l.SS 
3.73 
2.46 
2.62 
2.93 

4.37 


.44  1.17 
1.60 


.02   .09   .18 


Tables 

1 

-»n. 

ii^j 

1 

111. 

4\^1 

LX  1 

ir\. 

liv 

^i.'< 

UlNTUCKT 
DXLATXD  DATA 

Station 

Day  ot  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ISBKIUBT  1994 

ntSSBDRN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

lUr   1954 

rREKBORII 

.24 

.16 

.12 

.20 

.18 

.10 

.13 

1.12 

CORRECTIONS 
MONTH:   AUGUST  1950 


Annual  Summary: 


Somerset  1  N 


Average  temperature  should  have  been 
71.3. 


Table  2: 


Somerset  1  N 


Average  temperature  should  have  been 
71.3. 


MONTH:  ANNUAL  1952 


Table  2: 


Woodbury  Lock  4 


Annual  departure  from  normal  should  be 
-13.45. 


MONTH:   JANUARY  1954 


Table  2: 


Clermont  1  SSE 


Table  2: 


West  Liberty  Water  Works 


Table  3: 


West  Liberty  Water  Works 


Date  of  the  greatest  snow  depth  should 
be  the  10th.  Number  of  days  with  pre- 
cipitation .10  or  more  should  be  8. 


No  of  days  with  .10  or  more  should  be 
7 ,  . 50  or  more ,  5 . 


Daily  amounts  should  be  as  follows: 
14th,  0;  15th,  .72;  16th,  .73;  17th,  T. 


S«*  B«lai«iic*  NotM  Following  Station  Indsx 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi         1953  -    195* 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ADDISON  0AM  <,5 

6.0 

4.9 

.3 

T 

11.2 

AOOLPHUS  1  N 

3.0 

1.5 

T 

4.5 

ALBANV 

3.6 

- 

. 

ALLEN 

T 

- 

- 

2.0 

8.5 

T 

- 

ANCHORAGE 

.2 

3.1 

5.0 

T 

T 

T 

T 

8.3 

ASHCAMP 

.6 

.7 

3.2 

.3 

11.0 

15.8 

ASHLAND  DAM  29 

1.* 

2.5 

6.9 

1.0 

6.5 

T 

18.3 

BARBOURVILLE 

1.0 

* 

5.3 

. 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

T 

6.4 

3.1 

T 

9.5 

BAXTER 

.4 

5.0 

1.0 

T 

12.2 

18.6 

BEAVER  OAH 

3.5 

2.5 

6.0 

BENHAM 

T 

3.0 

6.5 

10.5 

1.5 

18.5 

T 

T 

T 

40.0 

BEREA  C0LLE6E 

T 

4.6 

10.2 

.3 

3.2 

T 

18.3 

BEREA  WATER  WORKS 

.3 

4.6 

9.5 

1.3 

15.7 

BOWLING  GREEN 

2.0 

3.0 

T 

5.0 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

T 

1.0 

3.0 

T 

T 

4.0 

BRENT  DAM  36 

.3 

1.0 

1.7 

•  S 

T 

3.8 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1.0 

3.0 

T 

4.0 

BUROINE  2  NE 

T 

2.0 

2.0 

T 

15.0 

19.0 

BURKESVILLE 

2.5 

2.0 

l.O 

5.5 

CADIZ  LOCK  E 

.5 

3.2 

3.7 

CAMPBELLSVILLE 

T 

4.0 

4.0 

.1 

T 

8.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

T 

1.3 

5.8 

T 

7.1 

CLERMONT  1  SSE 

2.0 

5.6 

7.6 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

.5 

.5 

6.0 

1.5 

8.5 

COLUMBIA 

T 

4.1 

3.5 

3.6 

11.2 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

.1 

4.0 

2.3 

13.0 

4.6 

24.0 

COVINSTON  w  a  AIRPORT 

T 

1>9 

3.6 

3.0 

2.0 

.6 

T 

11.1 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

T 

2.0 

T 

CYNTHIANA 

T 

3.1 

5.5 

T 

.1 

T 

8.7 

CYNTHIANA  2 

_ 

_ 

. 

4.0 

_ 

. 

T 

DANVILLE 

•  4 

5.0 

6.0 

1.0 

12.4 

DELPHI A  1  E 

T 

•  4 

_ 

T 

DEMA 

T 

1.0 

6.4 

8.0 

15.4 

DEWEY  DAM 

T 

T 

1.0 

7.5 

2.0 

7.0 

17.5 

DIX  DAM 

- 

. 

. 

. 

.3 

4.5 

9.2 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

T 

4.0 

3.3 

_ 

DUNMOR 

3.0 

4.0 

T 

7.0 
6.6 

DUNNVILLE 

T 

.6 

6.0 

T 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

4.0 

4.0 

1.0 

9.0 

ELKHORN  CITY 

_ 

1.0 

2.0 

7,0 

_ 

FALMOUTH 

T 

1.0 

3.0 

T 

T 

T 

T 

4.0 

FARMERS 

T 

T 

3.0 

9.2 

.2 

6.0 

18.4 

FLEMING SBURG 

.5 

6.7 

1.0 

7.6 

15.8 

FORD  LOCK  10 

T 

T 

9.0 

T 

T 

T 

9.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

T 

T 

5.7 

T 

T 

6.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

2.0 

2.0 

4.0 

FREEBURN 

- 

- 

- 

- 

FRENCHBURG 

.5 

4.5 

8.5 

T 

10.0 

23.5 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

T 

3.0 

4.0 

X 

7.0 

6EST  LOCK  3 

•  5 

GLASGOW 

5.5 

6.0 

T 

11.5 

GLASGOW  WKAY 

T 

4.0 

4.4 

T 

8.4 

6LENDALE 

f 

5.0 

2.5 

J 

7.5 
7.2 

GOLDEN  POND  8  N 

2.5 

3.8 

•  9 

GRANT  DAM  38 

.5 

T 

2.0 

•  1 

2.6 

GRAYSON 

- 

2.5 

10.0 

1.0 

6.0 

T 

GREENSBURG 

T 

3.0 

6.5 

T 

9.5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

_ 

GREENUP  DAM  30 

1.4 

2.0 

5.5 

1.2 

3.2 

T 

13.3 

GREENVILLE  2  W 

2.0 

3.5 

5.5 

HARTFORD  6  NM 

T 

3.0 

4.0 

T 

T 

T 

7.0 

HAZARD  WATER  WORKS 

1.0 

3.0 

.6 

5.0 

9.6 

HEIDELBERG  LOCK  14 

T 

1.0 

7.8 

T 

5.3 

14.1 

HENDERSON  4  SW 

T 

1.1 

6.5 

T 

T 

T 

7.6 

HICKMAN  1  E 

T 

3.0 

T 

T 

T 

3.0 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

T 

1.0 

5.7 

T 

6.7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

T 

.5 

4.3 

11.5 

16.3 

HOPKINSVILLE 

.6 

2.1 

2.7 

HYDEN 

T 

1.4 

3.5 

6.5 

_ 

INEZ 

T 

.4 

7.5 

1.5 

8.0 

17.4 

IftVINGTON 
JACKSON 

3.9 

4.5 

T 

8.4 

JEREMIAH 
KEENE  2  N 

T 

3.0 
1.2 

4.0 

T 

7.0 

LANCASTER 

LAURA 

UEITCHFIELD 

T 

.5 

T 

5.5 
.5 

4.0 

6.0 
7.4 
3.0 

2.0 

1.0 
9.0 

1.0 

12.5 
19.4 
8.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

T 
T 

T 

1.2 

3.6 

l.fi 

4.8 
6.0 
6.0 

1.7 

T 
T 
T 

11.3 
7.8 

LOCKPORT  LOCK  2 

J 

LOUISA  2 

T 

1.0 

4.0 
8.4 

.2 

- 

4.0 

LOUISVILLE  WB  AP 

T 

2.2 

5.3 
5.5 

4.4 
4.5 
3.5 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

T 

T 

7.5 
5.5 

6.4 
4.6 
5.0 

LOUISVILLE  WB  CITY 

T 

2.0 

T 
T 
T 

T 

LOVELACEVILLE 

.1 

T 

MADISONVILLE  1  SE 

T 

1.5 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

T 

4.0 

5.0 

.3 

T 

9.3 

MANCHESTER  4  SE 

T 

1.0 

3.0 

T 

8.0 

12.0 

MAYFIELO  2  S 

2.0 

4.0 
3.5 

T 
3.0 

6.0 

7.5 

22.3 

MAYSVILLE  DAM  33 

T 

1.0 

T 

MCKEE 

1.8 

4.0 

8.5 

T 

8.0 

S«e  R«I*rence  Notes  Following  Station  Index 
-   67   - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of         1953   -   195* 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

Jiine 

Total 

J 

MIDDLESBORO 
MIDWAY 

T 
T 

1.5 
3.0 

T 
4.0 

T 

8.6 
T 

10.1 
7.0 

1 

MILLERSTOWN 

T 

2.0 

5.6 

T 
1.9 

MONTICELLO 

2.0 

7.6 

MOUNT  STERLING 

T 

4.0 

8.7 

T 

T 

12.7 

MUNFORDVILLE 
MURRAY 

T 
T 

2.0 

T 

3.5 
2.0 

T 

T 
T 

5.5 

2.0 

OLNEY 

ONEONTA  0AM  35 

.5 

.1 

5.5 

.2 

1.5 

7.8 
9.1 

OWENSBORO  2  W 

T 

2.1 

7.0 

T 

T 

OWENSSORO  DAM  46 

T 

2.0 

7.5 

T 

T 

9.5 
2.5 
2.5 

15.0 

13.8 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

T 

T 

2.5 

T 

T 

PADUCAH 

T 

2.5 

T 

T 

PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 

T 

1.0 

T 

5.0 
5.0 

2.0 

7.0 
8.8 

T 

PINEVILLE 

T 

3.0 

1.0 

7.0 

ll.O 

PRINCETON 

2.0 

2.0 

l.O 

RAVENNA  LOCK  12 

T 

T 

9.0 

8.0 

17.0 
16.5 

RICHMOND  E  STATE  COL 

1>0 

4.5 

9.0 

T 

2,0 

ROCHESTER  LOCK  3 

- 

- 

- 

- 

T 

RUMSEY  LOCK  2 

2.0 

5.3 

7.3 

RUSSELLVILLE 

4.7 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

T 

3.0 

5.7 

T 

T 

8.7 
7.0 

SALVISA  LOCK  6 

T 

1.5 

5.5 

T 

T 

SALYERSVILLE  2 

- 

T 

6.0 

T 

8.5 

SCOTTSVILLE 

4.0 

2.0 

T 

T 

6.0 

SEBREE 

T 

2.0 

■f 

SHELBYVILLE  2  W 

T 

3.9 

4.6 

J 

•  3 

8.8 
4.8 
5.8 

SHEPHERDSVILLE 

T 

•  8 

4.0 

SOMERSET  1  N 

3.0 

2.8 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD 

T 

4.0 

4.5 

T 

8.5 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

T 

4.5 

5.4 

1.0 

10.9 
4.0 

TAYLORSVILLE 

.5 

3.5 

T 

TOMPKINSVILLE  2 

2.0 

T 

TYRONE  LOCK  5 

liO 

2.5 

3.5 

UNIONTOWN  DAM  49 

5.0 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

T 

2.0 

8.0 

T 

10.0 

VANBUREN 

. 

T 

VANCEBURG  DAM  32 

T 

1.0 

4.0 

4.0 

9.0 

WAYNESBURG  6  E 

T 

5.5 

7.5 

2.5 

15.5 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

T 

5.0 

8.0 

.5 

WESTPORT 

T 

3.0 

5.5 

T 

8.5 

WILLIAMSBURG 

T 

T 

- 

4.0 

4.5 

WILLIAMSTOWN 

T 

3.7 

4.6 

T 

.5 

8.8 

WILLOW  LOCK  13 

.5 

11.0 

11.5 

WOLF  CREEK  DAM 

3.1 

1.0 

WOODBURY  LOCK  4 

2.0 

4.0 

6.0 
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Table  S 

D 

AI 

LY 

T] 

EW 

IPI 

:rj 

IT 

UR 

ES 

REWTUCKY 
JUNE  IIM 

Slalion 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Ji 

29 

30 

31 

1 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

77 
68 

75 
57 

75 
58 

59 
52 

72 

43 

78 

50 

86 

58 

85 
66 

86 
64 

90 

65 

88 
66 

95 
66 

94 
67 

92 

66 

92 
66 

90 
66 

90 
65 

92 

65 

91 
56 

94 
61 

92 
65 

94 
65 

68 
53 

89 
56 

94   99 
58   64 

94 
71 

87 
59 

93 
52 

95 
60 

67.5 
61.7 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

82 
69 

81 
59 

81 
57 

73 
55 

70 
46 

80 
50 

88 
52 

92 
52 

85 
64 

92 
66 

85 
56 

93 
65 

96 
66 

65 
63 

93 
67 

94 
69 

90 
59 

68 
65 

86 
64 

87 
61 

93 

65 

94 
66 

84 
68 

85 
56 

92   97 
58   61 

89 
74 

65 
53 

89 
55 

92 
57 

67.4 
61.7 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

92 

66 

80 
56 

79 
61 

72 
52 

73 
44 

81 

50 

88 
56 

88 
61 

86 
65 

83 
65 

89 
65 

95 
56 

95 
66 

89 
65 

92 
66 

91 

65 

91 
63 

91 
65 

90 
62 

94 
66 

94 
64 

93 
64 

88 
57 

92 

55 

94  100 
56   62 

98 
72 

94 
50 

91 
51 

95 
58 

69.4 
61.2 

BAXTER 

MAX 
MIN 

88 
55 

30 
62 

81 
58 

76 
53 

58 
50 

70 
43 

80 
45 

86 
58 

69 
61 

85 
63 

89 
63 

84 
61 

93 
63 

90 
62 

68 
64 

90 
54 

84 
64 

84 
63 

67 
51 

87 
61 

89 
52 

68 
61 

88 

64 

86 

57 

87   92 
57   50 

94 
51 

95 
57 

84 
50 

88 
50 

85.3 
58.4 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

82 
67 

81 
54 

76 
61 

68 
52 

75 
42 

81 
52 

89 
59 

88 
64 

90 
63 

92 
63 

94 
64 

95 
67 

94 
67 

89 
68 

93 

67 

91 
65 

92 

65 

92 
65 

93 
66 

92 

64 

93 
66 

96 

64 

90 
67 

90 
55 

96  102 
56   62 

99 
72 

95 
66 

94 
55 

97 
60 

90.0 
52.0 

BENHAM 

MAX 
MIN 

92 

70 

80 
60 

83 
59 

78 
52 

58 
43 

70 

40 

81 
45 

87 
55 

69 
59 

81 
61 

90 
61 

64 
60 

93 
52 

90 
60 

85 
62 

90 
53 

81 
63 

66 

60 

66 
52 

65 
60 

89 
56 

91 
56 

91 

64 

85 
54 

67   93 
55   55 

96 
52 

93 
54 

64 
49 

89 
46 

85.6 
57.0 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

81 
69 

80 
60 

77 
61 

67 
51 

70 
48 

SO 
50 

87 
59 

87 
65 

86 
66 

90 
64 

92 
67 

93 
64 

92 
69 

91 
68 

92 

68 

87 
63 

91 
66 

69 
64 

66 
64 

90 
63 

90 
68 

92 

68 

87 
59 

68 

55 

93   96 
58   65 

94 
76 

92 
57 

92 

50 

93 
60 

87.6 
62.5 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
64 

83 
57 

75 
63 

62 

50 

75 

46 

82 
52 

69 
61 

88 
62 

88 
66 

86 
56 

93 
65 

96 
69 

95 
68 

86 
68 

90 
58 

90 
56 

91 
67 

90 
68 

90 
59 

87 
58 

93 

67 

93 
68 

89 
63 

86 
59 

97  101 
60   54 

101 
75 

90 
64 

93 
56 

95 
59 

66.6 
63.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
66 

81 

58 

78 
61 

67 
51 

73 

48 

80 
49 

66 
59 

86 

61 

87 
63 

89 
65 

92 

54 

94 
64 

92 
58 

69 
54 

90 
65 

90 
66 

92 
53 

89 

64 

90 
55 

90 

64 

89 
64 

92 
64 

87 
66 

89 

56 

92   97 
59   62 

96 
72 

89 
61 

92 
52 

93 
58 

88.0 
61.5 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

78 
65 

75 
59 

78 
56 

59 
54 

72 
45 

77 
50 

88 
55 

86 
65 

86 
66 

90 
66 

88 
67 

91 
67 

96 
58 

92 
69 

95 
57 

90 
67 

90 
65 

90 
65 

86 
67 

92 

63 

93 
68 

94 
68 

85 
64 

68 
57 

94  100 
58   64 

92 
74 

88 

53 

92 

54 

96 
60 

87.4 
62.2 

CLERMONT  I  SSE 

MAX 
MIN 

91 
66 

82 
52 

80 

61 

72 
51 

75 
40 

82 
46 

89 
54 

86 
60 

89 
61 

91 
63 

93 
63 

96 
64 

95 
64 

91 
62 

93 

64 

92 
64 

93 

63 

92 

63 

91 
53 

94 
60 

92 
52 

94 
51 

90 
62 

90 
51 

96  101 
S3   50 

100 
69 

94 
57 

93 
49 

97 
56 

90.5 
56.8 

C0R8IN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
63 

80 
56 

76 
59 

60 
52 

68 
48 

78 
44 

86 
53 

88 
58 

66 

64 

89 
61 

86 
61 

92 
59 

91 

64 

88 
62 

68 
52 

67 
65 

87 
64 

87 
61 

85 
62 

88 
52 

88 
60 

90 
60 

85 
61 

86 

55 

92   95 

57   60 

95 

71 

63 
56 

87 
48 

91 
53 

85.4 
56.7 

COVINGTON  M  6  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 
61 

73 
58 

72 
56 

56 
47 

70 
44 

78 
49 

86 
59 

85 
65 

86 
65 

89 
58 

86 
54 

91 
70 

91 
70 

92 
68 

92 
68 

88 

67 

88 
65 

93 
65 

89 
67 

94 
67 

91 
68 

91 
69 

84 
62 

87 
57 

92   98 
64   70 

90 
69 

85 
53 

91 
55 

94 
66 

66.0 
62.6 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

91 
63 

81 

57 

80 
57 

76 
52 

62 

38 

72 

46 

79 
50 

82 
62 

66 
64 

89 
63 

95 
55 

90 
64 

96 
66 

93 
63 

90 
65 

92 
55 

90 
55 

91 
64 

89 
65 

90 
59 

92 

64 

93 
64 

92 
53 

87   94 
55   60 

100 
73 

92 

49 

65 
48 

91 
57 

87.7 
59.2 

OANV I LLE 

MAX 
MIN 

91 
65 

80 
59 

80 
61 

75 
52 

58 
47 

70 
48 

79 
56 

86 
63 

85 
65 

86 
66 

90 
57 

91 
67 

94 

70 

93 

58 

91 
67 

93 

57 

89 

64 

90 
65 

90 
56 

89 
55 

92 
67 

91 
58 

93 
69 

89 
57 

89   94 
60   60 

100 
69 

97 
59 

88 
53 

93 
56 

67.5 
62.2 

OEWEY  OAM 

MAX 
MIN 

92 
57 

83 
60 

83 
50 

79 

48 

63 

46 

73 
43 

81 
50 

87 
54 

91 
60 

86 
64 

90 
66 

90 
54 

92 
64 

93 

63 

90 
64 

92 
66 

93 
56 

89 

54 

89 
60 

89 

58 

89 
62 

93 

61 

95 
64 

67 
56 

67   95 
57   59 

99 
69 

83 
49 

86 
53 

90 

51 

67.6 
58.6 

DIX  OAM 

MAX 
MIN 

94 
58 

85 
58 

78 
61 

76 
51 

70 
48 

80 
50 

86 
58 

86 

64 

86 
68 

89 
66 

91 
69 

96 
67 

95 
69 

92 
65 

94 
67 

91 

67 

91 
65 

90 
65 

90 
67 

94 
68 

95 
65 

95 
66 

88 
66 

90 
59 

98  101 
56   65 

100 
76 

95 
51 

93 
55 

98 
62 

90.2 
63.1 

FARMERS 

MAX 
MIN 

84 
64 

81 
55 

81 
55 

75 
52 

73 
40 

83 
43 

89 
49 

90 
59 

89 
63 

92 
61 

93 
54 

93 
53 

95 
63 

85 
60 

94 
61 

94 
65 

89 
64 

88 
61 

87 
62 

92 

59 

93 
61 

95 

61 

94 
65 

85 
52 

92   99 
52   57 

96 
68 

90 
47 

89 
47 

93 
52 

69.2 
57.5 

FOROS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MlN 

82 
68 

83 
55 

76 
58 

66 

55 

77 
48 

83 
58 

89 

67 

89 
65 

91 
62 

92 
62 

94 
58 

95 

58 

95 
58 

93 

70 

92 

71 

93 
67 

94 
69 

94 
70 

95 
71 

95 

72 

94 
70 

94 
71 

88 
69 

93 
62 

96  102 
64   58 

99 
76 

93 
73 

96 
65 

97 
70 

90.7 
66.0 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

90 
62 

80 
59 

79 
58 

75 

54 

69 
45 

73 
46 

79 
52 

32 
55 

85 
63 

88 
65 

92 
65 

92 

65 

95 
65 

94 
66 

92 
66 

94 
65 

90 
55 

95 
66 

91 
66 

90 
61 

92 
61 

92 

64 

94 
64 

88 

56 

90   95 

56   58 

103 
62 

96 

57 

86 
52 

92 
52 

86.1 
59.7 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

MIN 

87 
67 

81 
55 

78 
'58 

66 
53 

71 

44 

78 
50 

87 
60 

88 
61 

86 
64 

91 
57 

91 
64 

93 
65 

91 
68 

88 
58 

90 
70 

69 
67 

89 
65 

89 
55 

89 
66 

89 
65 

90 
65 

92 
66 

86 

71 

87 
60 

93   98 
59   61 

97 
73 

88 
65 

90 
54 

94 
58 

87.6 
62.5 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

85 
64 

84 
55 

79 
59 

71 
55 

76 
42 

83 
52 

87 
59 

91 
64 

91 
60 

91 
60 

93 
65 

94 
65 

94 
66 

92 

67 

91 
54 

91 
66 

92 
55 

93 
67 

92 
67 

93 
66 

93 
66 

96 
66 

90 
69 

92 

55 

96  101 
57   61 

102 

71 

98 
72 

95 

57 

98 
52 

90.8 
62.1 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

87 
62 

83 
56 

81 
55 

66 

54 

73 
42 

63 
45 

89 
50 

93 
59 

87 
62 

96 
65 

85 
56 

93 
64 

96 
65 

83 
52 

96 
62 

69 
66 

69 
65 

87 
64 

86 

61 

95 
50 

93 

51 

94 
52 

85 
67 

85 

54 

92   99 
54   58 

99 
66 

83 
49 

68 
49 

91 
53 

88.3 

se.7 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

92 

67 

82 

57 

82 
63 

76 
55 

61 

48 

74 
50 

81 

55 

88 
60 

87 
65 

87 
66 

89 
53 

91 
54 

94 

57 

92 

55 

90 
65 

92 
55 

90 
64 

91 
63 

92 
66 

90 
54 

90 
63 

92 

53 

95 
68 

90 
55 

90   97 
57   50 

101 
71 

99 
65 

90 
SO 

93 
57 

88.6 
61.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

85 
66 

82 
54 

76 
61 

69 
54 

75 
43 

81 

51 

87 
61 

69 
64 

88 
65 

92 
62 

94 
56 

93 
56 

93 
57 

89 
56 

90 
65 

88 
66 

92 
66 

90 
66 

93 
57 

91 
65 

90 
56 

92 
66 

87 
70 

69 
56 

92  100 
57   63 

99 
72 

91 
68 

91 
54 

95 

60 

68.6 
62.4 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

MIN 

81 
62 

84 
58 

81 
57 

75 

53 

72 

48 

82 

44 

89 

50 

89 

58 

88 
65 

93 

61 

93 
53 

94 
62 

94 
63 

88 

64 

92 
62 

89 
65 

90 
55 

89 
63 

68 
65 

92 

60 

93 

61 

93 
61 

91 
68 

80 

54 

95   99 
56   59 

96 

66 

95 
53 

91 
49 

93 
52 

89.2 
59.0 

HENDERSON  <>  SW 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 
53 

75 
58 

66 
53 

74 
45 

80 
55 

86 
63 

87 
69 

89 
62 

93 
62 

93 
69 

94 
69 

96 
66 

93 
69 

92 

67 

91 

70 

94 
58 

93 
69 

94 
68 

95 
59 

92 
69 

95 

70 

90 
66 

92 
57 

96  103 
58   71 

101 
75 

92 
68 

94 
60 

97 
6B 

89.9 
64.3 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
68 

78 
58 

76 
60 

70 
54 

70 
48 

77 

54 

84 
62 

90 
68 

90 
50 

90 
54 

93 
65 

92 

72 

94 
71 

95 
70 

93 
72 

88 
69 

90 
58 

92 

70 

92 

70 

95 

70 

94 
68 

94 
72 

95 
74 

92 
56 

93   98 
62   66 

102 
72 

103 
74 

100 
65 

96 
68 

90.2 
65.7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

92 

50 

82 
59 

83 
53 

80 
51 

62 
46 

70 
37 

81 

87 

89 

87 

91 

84 

94 

92 

85 

92 

68 

90 

89 

89 

90 

92 
59 

92 
59 

86 
52 

88   94 
51   51 

95 
69 

95 
47 

86 
44 

91 
43 

87.3 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

92 
66 

63 

55 

82 

60 

74 

54 

70 
45 

74 
52 

82 
63 

90 
67 

90 
63 

91 

63 

93 
67 

95 
56 

96 

67 

93 
66 

93 
52 

94 
56 

91 
56 

94 
66 

91 
67 

93 

67 

93 
55 

93 
66 

98 

"  70 

92 
60 

90   97 
59   62 

105 
72 

103 
72 

94 
61 

94 
62 

90.7 
63.3 

INEZ 

MAX 
MIN 

IRVINGTON 

MAX 

MIN 

83 
69 

80 
53 

74 
62 

64 
52 

74 
44 

79 
54 

86 
63 

83 
67 

87 
65 

90 
55 

92 
66 

95 
70 

94 
62 

91 
68 

90 
70 

90 
66 

90 
67 

90 
59 

91 
58 

93 
65 

91 
59 

93 
69 

68 
55 

88 
58 

93  101 
59   66 

96 

74 

85 
53 

91 
56 

94 
62 

87.9 
63.6 

LEITCHFIELD 

MAX 

MIN 

85 
65 

80 
55 

74 
63 

63 
53 

73 
47 

79 
54 

86 
59 

88 
65 

86 
■  66 

88 
65 

91 
58 

93 
70 

92 

70 

88 
66 

90 
55 

89 
65 

69 
55 

89 
67 

96 
56 

90 
66 

90 
67 

93 
66 

87 
56 

88 
60 

92   99 
61   66 

97 
74 

90 
65 

91 

58 

94 
63 

87.7 
63.6 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

MAX 

MIN 

80 
63 

78 
59 

76 
55 

11 

70 
47 

79 
53 

87 
60 

84 
55 

86 
64 

90 
57 

88 
68 

95 
69 

93 
69 

92 
64 

93 

59 

86 

67 

90 
67 

89 
66 

87 
67 

92 
63 

91 
6« 

94 
68 

87 
65 

87 
50 

95  101 
65   57 

94 
68 

85 
59 

91 
57 

96 
65 

87.2 
63.2 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
64 

80 
57 

73 
56 

60 
53 

74 
47 

83 
55 

89 
60 

83 
71 

89 
68 

92 
68 

94 
69 

97 
72 

94 

71 

94 
70 

94 
70 

94 

70 

93 
57 

94 
69 

95 
69 

95 
65 

93 

71 

94 

71 

87 
66 

93 
60 

95  101 
62   69 

96 
72 

90 
61 

95 
58 

97 
66 

89.6 
64.9 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 

MIN 

80 
64 

78 
59 

72 
57 

11 

73 
50 

80 
58 

87 
63 

82 
71 

87 
69 

92 

71 

92 

72 

94 

74 

92 
76 

90 
70 

90 
73 

90 
71 

69 
59 

92 

71 

91 
73 

92 

72 

91 
74 

92 

75 

84 
70 

91 
65 

93  100 
69   77 

93 
75 

86 
65 

93 

65 

95 
72 

87.4 
68.1 

LOVELACEVILLE 

MAX 

MIN 

84 
66 

84 
56 

68 
57 

69 

54 

76 

44 

83 
55 

88 
61 

90 
67 

90 
61 

92 
52 

92 

67 

93 
66 

93 
68 

93 
68 

89 
66 

91 
69 

91 
68 

92 

70 

93 
58 

94 
68 

92 
68 

94 
68 

89 
70 

91 
59 

96  100 
60   66 

103 
72 

94 
75 

93 
63 

96 
67 

89.8 
64.3 

1   MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 

MIN 

87 
69 

82 
55 

78 
62 

69 

54 

75 
44 

82 

53 

87 

61 

89 
68 

90 

54 

92 
64 

93 

66 

94 
67 

95 
58 

92 
68 

92 
68 

91 
70 

93 

67 

91 
58 

95 
68 

95 

66 

93 
66 

95 

73 

90 
70 

90 
56 

95 

58 

101 
66 

101 
79 

94 

70 

93 
56 

97 
63 

90.4 
64.2 

3««  r«>ar«Dco  i 
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Table  5  -  Continued 

D 

AI 

LY 

T] 

EW 

[PE 

:Ri 

IT 

UR 

ES 

KENTUCKY 
JUNE  l»54 

Day 

Of  Month 

i 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30   31 

< 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

80 
65 

80 
53 

80 
62 

68 

53 

73 
55 

79 

50 

87 
60 

88 
62 

87 
65 

88 
64 

91 
62 

94 
64 

92 
65 

87 
64 

90 
65 

89 

64 

91 
63 

90 

63 

90 
63 

90 
62 

90 
64 

92 
64 

88 
68 

88 
53 

94   98   97 
55   60   73 

94 
60 

91 

50 

94 
51 

88.0 
60(7 

MANCHESTER  »  SE 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 
59 

78 
57 

73 
53 

71 
50 

81 
42 

89 
61 

92 

51 

88 
64 

91 
51 

86 
62 

95 

60 

95 
63 

93 
63 

92 
63 

90 
65 

39 
64 

68 
63 

88 
64 

90 
61 

90 
60 

92 

60 

88 
68 

87 
53 

95   96   96 
66   59   67 

85 
53 

90 
48 

95 

51 

88.3 
58.4 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

85 
65 

83 
56 

71 
56 

70 
52 

74 
46 

81 
56 

86 
62 

90 

67 

91 

61 

91 
61 

91 
68 

93 
70 

95 

68 

92 

70 

91 
68 

91 

70 

93 

66 

91 
69 

94 
68 

93 
70 

93 
69 

96 
68 

69 
69 

91 
60 

96  102  102 
61   70   73 

97 

74 

92 
64 

97 
67 

90.0 
64.9 

MAVSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

90 
56 

80 
60 

77 
58 

76 
54 

57 
42 

69 

43 

77 
52 

85 
54 

87 
65 

82 
65 

89 

65 

86 
67 

91 
67 

90 
63 

85 
63 

91 
65 

68 
65 

88 
63 

86 
63 

84 
62 

88 
62 

90 
65 

92 
66 

81 
57 

83   69   98 
57   58   65 

86 

50 

83 

51 

66 

53 

84.5 
69.2 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

88 
62 

86 
58 

85 
63 

78 
54 

71 
46 

79 

42 

87 
51 

92 

57 

92 
60 

92 

60 

91 
61 

93 
57 

93 
63 

92 
60 

92 
62 

92 

64 

85 
65 

91 
61 

90 
63 

88 
59 

90 
60 

93 
58 

91 
67 

91 
53 

92   96   96 
56   56   65 

96 
55 

92 
45 

95 
46 

89.8 
57.8 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

83 
68 

80 
56 

77 
59 

67 
52 

73 

44 

81 
50 

87 
56 

89 
63 

87 
64 

92 
64 

88 
64 

93 
64 

94 
68 

90 
62 

93 
64 

90 
66 

91 
65 

89 
62 

97 
64 

92 
62 

94 
66 

96 
66 

87 
67 

88 
56 

95  101   94 
58   65   73 

90 
54 

91 
63 

97 
59 

88.9 
61.1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

82 
66 

83 
56 

72 
58 

70 
55 

76 
45 

83 
56 

89 
59 

91 
66 

91 
62 

93 
63 

94 
67 

96 
67 

95 
69 

94 
69 

93 
66 

91 

70 

92 
68 

90 
69 

92 
69 

92 

70 

93 
67 

97 
69 

90 
71 

90 

57 

95  102  102 
59   64   72 

96 
75 

92 

61 

96 
65 

90.4 
64.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

MIN 

86 
71 

81 
55 

75 
61 

63 
54 

75 
46 

82 
56 

89 
66 

80 
67 

90 
65 

96 
64 

95 
67 

96 
68 

97 
68 

91 
71 

93 
69 

SB 
69 

92 
68 

93 
70 

96 

71 

91 
69 

93 
69 

96 

66 

91 

67 

93 
58 

95  103  101 
60   69   78 

93 
69 

96 
61 

98 

67 

90.5 
65.4 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
60 

85 
58 

71 
58 

68 
55 

75 

47 

82 

57 

87 
65 

88 
65 

90 
63 

90 
65 

90 
72 

94 
70 

94 
71 

92 
72 

88 
71 

90 

71 

93 

71 

93 
72 

96 
71 

93 
72 

91 
71 

96 
71 

91 
67 

92 
62 

96  101  104 
62   74   79 

95 

72 

94 
66 

95 

70 

89.7 
66.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

90 
68 

81 
59 

83 
58 

71 
56 

69 
47 

76 
54 

83 
59 

89 
68 

90 
62 

91 
63 

92 

67 

94 
67 

95 
69 

95 
69 

91 
70 

92 
69 

92 

71 

93 
70 

94 
70 

96 

71 

95 

69 

96 

70 

97 
71 

92 

60 

92   98  101 
62   69   75 

103 
75 

96 
65 

95 
69 

90.7 
65.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
66 

86 
64 

82 
60 

64 

56 

72 
51 

84 
47 

90 
66 

91 
62 

87 
66 

93 
66 

84 
67 

95 
66 

93 

68 

88 
65 

94 
68 

89 
68 

87 
73 

91 

61 

90 
64 

90 
63 

93 
65 

95 
68 

90 
72 

89 

60 

97   98   96 
61   65   73 

88 
57 

91 
56 

93 
55 

88.8 
62.9 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

82 
67 

83 
54 

71 
58 

68 

54 

76 

43 

84 
53 

89 

61 

90 
63 

90 
60 

93 
60 

94 
65 

96 
61 

95 

61 

93 
66 

93 
63 

91 
66 

94 
66 

94 
66 

96 
67 

94 
65 

93 
63 

97 
66 

94 
61 

91 
55 

96  103  104 
55   62   70 

96 
71 

96 
56 

99 

61 

91.1 
61.3 

R I CHMONO 

MAX 

MIN 

92 
70 

80 
58 

79 
59 

75 
53 

59 
46 

70 
48 

79 
56 

86 
62 

86 
64 

86 
62 

91 
68 

90 
63 

94 
69 

91 
64 

90 
66 

91 
66 

88 
66 

91 

64 

90 
65 

93 
62 

89 
66 

91 
65 

93 
70 

88 

54 

88   93  100 
57   66   73 

96 
56 

86 
51 

91 
58 

87.2 

61.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

85 
67 

84 
54 

76 

60 

66 
53 

76 
42 

83 
52 

89 
64 

90 
64 

89 
65 

90 
63 

93 
64 

95 
62 

93 
65 

90 
68 

93 
67 

92 
65 

93 
65 

91 

55 

93 
65 

92 
67 

93 
66 

95 
67 

89 

71 

89 
56 

95  100   97 
56   60   69 

91 
67 

93 
55 

97 
57 

89.7 
62.0 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 
MIN 

89 
66 

80 
54 

80 
60 

71 
50 

61 

44 

72 
50 

80 
57 

87 
62 

89 
64 

88 
63 

89 
63 

90 
67 

93 
61 

92 
66 

88 
66 

90 
64 

90 
63 

92 
62 

91 
63 

90 
65 

91 
66 

91 
65 

93 
66 

87 
54 

89   94  101 
55   60   67 

95 
62 

89 
52 

92 
58 

87.5 
60.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

82 
69 

84 
57 

78 
58 

64 
SS 

74 

45 

83 
53 

89 
61 

89 
65 

88 

67 

89 
66 

92 
64 

96 
67 

92 

66 

91 
68 

91 

68 

90 
67 

89 

67 

90 
66 

90 
67 

91 
69 

90 
67 

94 
68 

87 

72 

89 
58 

95   99   96 
59   62   75 

68 
66 

91 
54 

95 
59 

68.6 
63.6 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

87 

67 

79 
56 

77 
61 

59 
51 

72 

46 

79 
51 

87 
57 

85 
65 

87 
64 

90 
66 

97 
67 

94 
67 

94 

67 

91 
66 

92 
67 

89 
67 

90 
66 

89 
66 

91 
67 

92 
68 

91 
66 

92 
65 

86 
66 

93 

58 

95  100  101 
60   65   75 

90 
66 

96 
57 

96 
62 

88.7 
62.7 

SOMERSET  I  N 

MAX 
MIN 

78 
68 

81 
57 

77 
59 

68 
51 

70 
46 

79 
45 

84 
58 

88 
59 

83 
65 

88 
62 

87 
62 

92 
61 

91 
68 

91 
67 

92 
64 

88 
66 

90 
64 

88 
64 

87 
63 

88 

61 

89 
61 

92 

60 

88 

70 

86 
56 

92   96   96 

56   59   73 

88 
61 

69 
46 

92 

55 

86.6 
60.3 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

94 
68 

84 
60 

74 
61 

62 

54 

74 
45 

82 

51 

89 
59 

90 
61 

87 
66 

90 
66 

93 
63 

96 
66 

94 
63 

91 
68 

93 
68 

92 
66 

92 
64 

92 
64 

91 
65 

93 

65 

93 

65 

95 
55 

89 
72 

69 
62 

97  100   99 
60   62   71 

90 
61 

93 
51 

96 
59 

89.9 
62.3 

VANCEBURG  OAM  32 

MAX 
MIN 

87 
58 

76 
60 

86 
58 

66 

52 

70 
42 

80 
49 

88 
52 

92 
61 

91 
61 

92 
64 

87 
65 

05 
61 

94 
66 

87 
62 

96 
65 

93 

64 

90 
65 

86 
64 

90 
64 

92 
62 

94 

64 

95 
64 

86 
67 

87 
57 

92   98   91 

56   61   70 

85 
52 

69 
53 

90 
56 

88.1 
60.0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

50 

49 

80 

50 

85 

50 

88 
50 

90 
60 

90 
66 

92 

59 

93 

60 

92 
59 

88 
58 

92 
63 

88 
62 

90 
59 

88 
60 

88 
58 

90 
69 

92 

60 

90 
60 

92 
52 

86   92   97 
50   55   65 

88 
50 

65 
47 

88 
46 

89.4 
56.6 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

87 
66 

S3 

58 

81 
61 

73 

53 

71 

47 

88 
43 

89 

44 

90 
52 

86 
64 

92 
62 

92 
61 

94 
60 

95 
61 

93 
64 

91 
64 

90 
65 

89 
57 

90 
64 

88 

64 

92 

66 

93 

60 

95 

60 

92 
69 

92 

55 

97   99  100 
57   60   61 

94 

60 

98 
49 

98 
51 

90.4 
59.0 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

89 
66 

78 
61 

76 
60 

73 
49 

54 

44 

70 
49 

79 
57 

85 
64 

84 
64 

85 
66 

89 
63 

89 
66 

90 
69 

94 
65 

90 
68 

85 
68 

88 
64 

88 
65 

92 

64 

90 
66 

95 

66 

91 
69 

91 
63 

86 
62 

85   92   97 
64   69   69 

92 

55 

85 
58 

90 
63 

85.7 
62.6 

WOLF  CREEK  OAM 

MAX 

MIN 

9« 
66 

84 
56 

85 
60 

76 
55 

69 
49 

71 
49 

83 
51 

86 
57 

90 
62 

87 
63 

91 
62 

92 
62 

95 
64 

94 
63 

93 
64 

88 
65 

92 

63 

92 
63 

92 

64 

92 
63 

91 
61 

89 
60 

92 
65 

91 
56 

91   96  100 
57   60   65 

99 

60 

89 
52 

91 
56 

86.8 

59.6 

Tables 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DSIET  DiM 

(TAP 

.20 

.08 

.19 

.14 

.02 

.18 

.20 

.18 

.20 

.10 

.32 

.10 

.23 

.17 

.15 

.24 

.42 

.05 

.28 

.27 

.37 

.22 

.26 

.24 

B6.01 

WIMD 

3 

19 

5 

27 

12 

9 

2 

5 

4 

2 

4 

4 

1 

4 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

3 

8 

23 

7 

2 

6 

23 

11 

7 

209 

DIZ  DAM 

EVAP 

.42 

.03 

.20 

.36 

.09 

.18 

.22 

.29 

.15 

.16 

.28 

.22 

.27 

_ 

.23 

.27 

.20 

.21 

.20 

.29 

.23 

.33 

.36 

.33 

.27 

.27 

.40 

.38 

.28 

.28 

B7.66 

IIITD 

40 

64 

32 

158 

65 

29 

9 

47 

22 

18 

27 

19 

14 

27 

29 

18 

20 

10 

4 

13 

23 

40 

81 

46 

14 

21 

88 

48 

11 

11 

1048 

WOLF  CBSEE  DAM 

EVIP 

.09 

.14 

.20 

.38 

.21 

.16 

.14 

.27 

.17 

.12 

.44 

.32 

.40 

.40 

.22 

.27 

.22 

.23 

.22 

.28 

.31 

.26 

.29 

.42 

.34 

.31 

.40 

.41 

.41 

.35 

8.38 

WIKD 

44 

28 

22 

59 

33 

20 

12 

21 

22 

12 

5 

16 

7 

16 

13 

16 

20 

15 

19 

17 

X3 

15 

24 

31 

23 

14 

17 

31 

32 

22 

639 

S*»  r«f«r«(u 


I  follonog  Stktl' 

-   70   - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of         1953   -   196* 


Station 

July 

August 

September 

October 

Novembel 

December 

January 

February 

March 

AprU 

May 

June 

Total 

Homial 
July-June 

ANCHORAGE 

0 

0 

30 

199 

602 

920 

898 

581 

654 

174 

223 

17 

4298 

ASHLAND  DAM  29 

0 

1 

34 

182 

553 

822 

B13 

594 

664 

128 

182 

8 

3981 

BAR80URVILLE 

0 

2 

•^l> 

188 

831 

802 

544 

582 

133 

200 

BARDSTOKN  S  J  PREP  SCH 

0 

0 

18 

163 

547 

864 

863 

532 

587 

142 

199 

9 

3924 

BEAVER  DAM 

0 

0 

19 

187 

561 

924 

868 

519 

570 

124 

195 

11 

3998 

BEREA  COLLEGE 

0 

0 

25 

155 

531 

827 

841 

570 

622 

126 

212 

12 

3920 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0 

0 

16 

163 

572 

883 

875 

567 

594 

142 

200 

13 

4025 

4279 

BURGIN  01 X  DAM 

0 

0 

18 

136 

CAMP8ELLSVILLE 

0 

0 

31 

210 

569 

852 

850 

525 

597 

142 

209 

10 

3995 

CARROLLTON  LOCK  1 

0 

0 

29 

186 

572 

854 

871 

565 

657 

151 

206 

15 

4096 

CLERMONT  1  SSE 

0 

1 

25 

210 

596 

892 

881 

566 

635 

142 

214 

11 

4173 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

2 

0 

56 

2  38 

653 

920 

875 

607 

661 

151 

251 

20 

4434 

COVINGTON  W  8  AIRPORT 

0 

0 

44 

215 

591 

949 

948 

662 

777 

210 

238 

23 

4647 

CYNTHIANA  2 

25 

156 

919 

DIX  0AM 

544 

849 

861 

646 

614 

131 

194 

7 

FARMERS 

1 

7 

50 

204 

626 

877 

845 

551 

693 

144 

207 

11 

4216 

FORDS  FERRY  DAM  50 

0 

0 

13 

159 

496 

814 

112 

151 

6 

GLASGOW  WKAY 

0 

0 

20 

166 

565 

847 

813 

516 

572 

117 

201 

13 

3830 

GOLDEN  POND  8  N 

0 

0 

16 

193 

670 

S33 

851 

499 

534 

104 

175 

6 

3783 

GRAYSON 

0 

h 

77 

241 

644 

901 

863 

588 

674 

151 

213 

13 

4369 

GREENVILLE  2  W 

0 

0 

19 

180 

552 

855 

854 

513 

570 

140 

205 

9 

3897 

HEIDELBERG  LOCK  14 

0 

0 

29 

181 

604 

874 

860 

561 

616 

132 

195 

8 

4062 

HENDERSON  <.  SW 

0 

0 

14 

176 

501 

839 

863 

509 

571 

146 

166 

10 

3795 

INEZ 

0 

1 

31 

196 

623 

861 

841 

567 

624 

204 

IRVINGTON 

0 

0 

15 

153 

525 

850 

849 

528 

691 

143 

177 

13 

3844 

LEITCHFIELO 

0 

0 

18 

151 

542 

855 

852 

522 

586 

142 

179 

12 

3859 

LEXINGTON  W8  AIRPORT 

0 

0 

27 

158 

556 

920 

913 

613 

680 

177 

213 

17 

4274 

4979 

LOUISVILLE  WB  AP 

0 

0 

21 

180 

552 

883 

694 

567 

651 

163 

168 

12 

4111 

4439 

LOUISVILLE  WB  CITY 

0 

0 

12 

130 

471 

812 

890 

548 

655 

153 

153 

11 

3845 

4279 

LOVELACEVILLE 

0 

0 

8 

162 

562 

832 

865 

497 

546 

113 

150 

10 

3746 

HADISONVILLE  1  SE 

0 

0 

21 

168 

537 

820 

841 

502 

550 

115 

169 

8 

3731 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

0 

0 

17 

156 

564 

832 

839 

513 

660 

127 

205 

6 

3838 

MANCHESTER  4  SE 

0 

1 

37 

211 

606 

850 

839 

554 

623 

136 

206 

9 

4072 

MAYFIELD  2  S 

0 

0 

9 

141 

486 

806 

802 

486 

521 

115 

137 

10 

3513 

MIDOLESBORO 

0 

0 

29 

194 

607 

813 

801 

526 

556 

116 

192 

10 

3844 

MOUNT  STERLING 

0 

0 

31 

160 

556 

885 

864 

577 

641 

137 

194 

11 

4056 

MURRAY 

0 

0 

11 

157 

509 

787 

792 

459 

480 

95 

139 

6 

3436 

OWENSBORO  2  w 

0 

0 

15 

157 

536 

846 

872 

511 

569 

133 

169 

10 

3817 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

0 

0 

15 

189 

548 

836 

916 

632 

598 

134 

141 

7 

3916 

PIKEVILLE 

0 

0 

18 

125 

571 

765 

780 

602 

570 

102 

149 

8 

3590 

PRINCETON 

0 

0 

16 

171 

569 

872 

841 

546 

563 

128 

168 

9 

3883 

RUSSELLVILLE 

0 

0 

18 

188 

569 

836 

839 

526 

541 

113 

181 

11 

3822 

SCOTTSVILLE 

0 

0 

25 

157 

546 

794 

788 

460 

516 

112 

176 

10 

3604 

SHELBYVILLE  2  W 

0 

0 

19 

156 

556 

884 

884 

560 

633 

147 

200 

16 

4055 

SOMERSET  1  N 

1 

0 

30 

205 

608 

865 

863 

572 

617 

139 

223 

15 

4128 

SUMMER  SHADE 

0 

0 

25 

199 

603 

889 

861 

564 

628 

126 

207 

12 

4116 

VANCE8URG  DAM  32 

0 

0 

55 

230 

618 

886 

881 

606 

687 

168 

220 

16 

4366 

WILLIAMSBURG 

0 

0 

27 

180 

696 

813 

806 

531 

567 

127 

186 

8 

3641 

DEGREE    DAY   NORMALS    IN    THIS    TABLE    ARE    DERIVED    FROM    THE    PERIOD    1921-1950 


Tbe  four  digit  Idestlf Icatloo  auxbers  In  tbe  Index  number  coluan  of  the  Btatl< 
Figures  and  letters  following  the  station  na»fe,  such  aa  12  SSW,  Indicate  dlst; 
ObserratlOD  tlaes  given  lo  the  Station  Index  are  la  local  standard  tlae. 
Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Isi 
Honthly  and  aeasoBal  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aoi 
Stations    appearing    In  the    Index,    but    for    which  data  are   not    listed    In  the 


REFERENCE   NOTES 
Index   are   assigned  on  a  state   basis.      There  will   be 
ce    In  Miles  and  direction   froa  the  post  office. 


of   numbers  within 


blei 


of  this  bulletin. 

will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

are  either  aisslng  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 


al 


QltS 


atun 


and  < 


Sleet  and  ball  were  included  la 

Amounts  In  Table  3  are  froa  non' 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  si 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at 
Table  7  means  tbe  water  equlval< 
taken  from  different  points  for 


noasured  1 

Qowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1 
ecordlag  gages,  unless  otherwise  Indicated, 
wfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending 
:cept  Weather  Bure; 


time  of  observatio 


other 


Sec  tbe  Station  Index  for  i 


It 


and  CAA  sta 
lected  Stat 
sequently  occasional  drifting 


Lnd  • 


ther 


now  on  ground  values  ar 
on  tbe  ground  is  two  In 
rlablllty  In  the  snowpa 


•  at  6:30  A.M. 
:k  result  In  s 


Degree  days  are  based  i 


C.S.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.  fTR  EQDIV  in 
Vater  equivalent  saaples  are  necessarily 
pparent  incoasistencles  In  tbe  record. 


// 


}To  record  in  Tables  3,  6.  7  and  tbe  Station  Index 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

Amount  included  in  following  aeaaureneot,  tlae  dli 

Data  in  the  coluan  formerly  headed  No.  of  Days  .0 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B  Adjusted  to  1^   full  aonth. 
C   In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  St. 

Hourly  Precipitation  Data. 
E   Water  equivalent  of  esowfall  wholly  or  partly  estimated,' using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

H  One  or  aore  days  of  record  aisslng;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V   Includes  total  for  previous  month. 


d  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  i 
hanged  to  No.  of  Days  ,10  • 
Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations. 


entry. 

more  effectlv 
niese  stations 


nuary  1,  1954. 
processed  for  special  purposes 


published  later  In 

for  a  full  month. 


per 


opy. 


STATION  INDEX 


Obear- 

Station 

^ 

County 

1 

S 

J 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

i 

1 

& 

J 

1 

5 

1 

tables 

ADDISON  DAM  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

ADOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

IDELL  H.  DEARIHG 

9       C 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  42 

85  07 

950 

HRS. BARBARA  H.  COOL 

9 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

37  35 

82  43 

650 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  19 

ASHCAMP 

024« 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

HARY  S.  RATLIFF 

9 

ASHLAND  OAH  29 

0254 

BOYD 

36  27 

82  36 

951 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9    7 

ftARBOURVlLLE 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  9  9     C 

aAROSTOWH  S.J.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  48 

85  26 

637 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  9  5 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  9  S     C 

BEAVER  DAM 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  9  5   7 

BENMAM 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1580 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  9  9   7 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  la 

1070 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  9  9     C 

BEREA  HATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  34 

84  16 

1100 

MBS.  L.  B.  GAFFARO 

9 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

JAMES  R.  EDWARDS 

9 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

WARREN 

37  01 

66  26 

470 

TVA-699 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  98 

86  26 

935 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  >0M. 

2  9  9    7 

BOWLING  GREEN  WTH  WKS 

0914 

WARREN 

37  00 

86  26 

909 

HID 

CITY  BOWLING  GREEN 

BRENT  DAM  36 

0978 

CAMPBELL 

S9  03 

84  25 

497 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

STIHSON  SKAGGS 

9 

BUROINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  39 

1*49 

EDWIN  E.  JOHNSON 

9       C 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

B9  22 

600 

MARVIN  M.  LEE 

9 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

424 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  9  9 

CARftOLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  9     C 

CEKTRAL  CITY 

1439 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

453 

MID 

JAMES  F.  RICE 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  40 

474 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  9  9 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  IB 

729 

MRS. HAZEL  B.PICKfTT 

9 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

IBOl 

WHITLEY 

56  5B 

84  08 

1173 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  9    7 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  9  9    7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

B4  19 

1070 

KY  DEPT  OF  CONS, 

3 

CYNTHIANA 

1998 

HARRISON 

38  23 

84  IB 

684 

MARSHALL  HILL 

9 

CYNTMIANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

B4  17 

719 

8A 

KV.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

OANVILLE 

2040 

BOYLE 

37  39 

64  46 

999 

7A 

R.  P.  COLD  IRON 

2  3  5    7 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

71B 

BERTHA  DE  LONG 

DELPHI A  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1647 

GENE  T.  HILTON 

9 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

650 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

87  45 

82  47 

•99 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6  7  C 

DIX  DAM 

2214 

MERCER 

37  48 

84  43 

917 

4P 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

66  49 

450 

J.  L.  HUFF 

9       C 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

N.  0.  GIVENS 

9 

DUNNVILLE 

2374 

CASEY 

37  13 

84  58 

- 

LINNIE  D.  TARTER 

3 

DYER 

2891 

BRECKENRIDGE 

37  43 

86  13 

793 

HID 

LENA  BLAIR 

EODYVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

37  03 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

869 

9       C 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

800 

MRS.KELSIE  SCAtWELL 

9 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

84  20 

560 

FRANK  H.  LAHSCN 

9 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

38  09 

83  93 

668 

6P 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  9  9    7 

FLEMINGSBUftO 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

B70 

WS.  JEAN  FLEMING 

9 

FLEMIN65BURG  2 

2908 

FLEMING 

38  25 

83  45 

830 

HID 

MAURICE  B. CARPENTER 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  53 

84  15 

599 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

996 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5    7  C 

FRANKFORT  LOCK  4 

S028 

FRANKLIN 

38  13 

84  52 

904 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  9 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

9       C 

FREEBURN 

3046 

PIKE 

37  34 

82  08 

727 

8A 

JOHN  E.  TANNER 

9 

FRENCHBUHG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

9 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

880 

8A 

JOE  H.  ATKINS 

9 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9       C 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

9 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARREN 

37  00 

B5  55 

808 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  9  9 

6LENDALE 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

9 

GOLDEN  PONE  8  H 

3295 

TRIGG 

36  54 

88  OO 

393 

4P 

4P 

FISH  (.   WLFLF  REFUGE 

2  3  5 

GRANT  DAN  38 

3358 

BOONE 

38  59 

84  50 

525 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

38  19 

82  57 

589 

7P 

SHIRLEY  I.  5TATEN 

2  9  5 

GREENSeuHG 

3430 

GREEN        1  3 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2  9  5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3435 

GREEN        1  3 

37  15 

85  30 

590 

7A 

MRS.  ADA  L.  COX 

9 

G»EENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP      j  7 

38  37 

82  51 

538 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

GREENVILLE  2  W 

3461 

MUHLENBERG   1  3 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  9  9 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

C 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

9 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

840 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

9 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

9P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5    7  C 

HENDERSON  4  SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  9  5 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

84  34 

512 

HID 

C.  W,  KEATTS 

C 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

89  10 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  9  5 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  48 

ea  90 

440 

7A 

TVA-679 

9 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

ELIZABETH  WATTS 

2  9  5    7 

HOOGENVILLE  MAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

89  44 

7BB 

HID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

C 

H0PK1N5VILLE 

3994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  90 

540 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  9  5    7 

HYOEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  22 

B90 

6P 

tmS. FOREST  CAMPBELL 

9 

INEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

82  92 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  9  5 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

646 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  9  5    7 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  29 

749 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

9 

JEREMIAH 

4255|LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

HOBART  ISON 

9 

KEENE  2  N 

4369 

JESSAMINE 

37  58 

84  3B 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

3 

KENTUCKY  DAM 

4414 

LIVINGSTON 

37  01 

88  16 

362 

6A 

TVA-379-A 

3 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37  37 

64  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

LAURA 

4642 

MARTIN 

37  45 

82  26 

SA 

JAMES  A.  FIELD 

3 

LEITCHFIELO 

4703 

GRAYSON 

37  29 

86  16 

635 

6P 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  9  9 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

98  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9    7  C 

Obser- 

Station 

^ 

County 

1 

1 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

lo 

■Q 

8 

■i 

> 

tablo 

1 

(5 

3 

i 

1 

LIBERTY 

4795 

CASEY 

97  21 

84 

_ 

55 

772 

~M 

PALLIA  F.  MAMKLA 

9 

C 

LITTLE  NICKMAM  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

17  45 

84 

95 

-560 

7A 

CORPS  OF  EHGINCERB 

9 

C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4897 

HENRY 

98  26 

84 

98 

485 

«A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

97  51 

84 

- 

MIO 

mS.  H.  SUROIER 

C 

LONDON  9  SW 

48*9 

LAUREL 

37  06 

84 

06 

1217 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4949 

LAHRENCE 

SB  07 

82 

97 

984 

BA 

JULIUS  H.  RAMKIH 

c 

LOUISA  2 

4946 

LAHRENCE 

98  07 

82 

97 

•  00 

7A 

EDDIE  L.  YOWIG 

a 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4991 

JEFFERSON 

98  13 

85 

40 

558 

HID 

CORPS  OF  ENfilMECRS 

c 

LOUISVILLE  HB  AP 

4954 

JEFFERSON 

98  11 

8ft 

44 

474 

MID 

NIO 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  9  9    7 

c 

LOUISVILLE  UPRER  GAGE 

4959 

JEFFERSON 

98  17 

85 

48 

403 

•A 

CORPS  Of  BtGIHEERS 

9 

LOUISVILLE  HB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

98  15 

85 

46 

497 

NIO 

MID 

U.S.  HEATHER  SUREAU 

2  9  9 

c 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

88 

50 

970 

6P 

•P 

BLAIHE  MALONE 

2  9  9 

LUCAS 

9002 

BARREN 

96  53 

86 

02 

798 

HID 

MILLARD  E.  FOSTER 

c 

MADISONVILLE  1  $E 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87 

29 

435 

5P 

7A 

HOMER  HELBORN,  JR. 

2  9  5 

HAMtOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

06 

06 

800 

9P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  ft   7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  oe 

S3 

43 

890 

•P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  9  9 

MAYFIELD  SUBSTATION 

9290 

GRAVES 

96  44 

88 

39 

364 

7A 

TVA-5-A 

9 

HAYFIELD  2  S 

9292 

GRAVES 

96  42 

88 

98 

964 

9P 

5P 

HRS.  JOE  PAYNE 

2  9  9 

MAYSVILLE  DAM  93 

9249 

MASON 

98  98 

83 

42 

515 

CORPS  OF  ENGIHEOtS 

2  9  9    7 

c 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

97  26 

84 

00 

1000 

7A 

9 

MC  KINNEYSBURG 

9901 

PENDLETON 

98  96 

84 

16 

654 

HID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

c 

NIDDLE6B0R0 

9989 

•ELL 

96  97 

89 

49 

1190 

9P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  9  9   T 

MIDDLESiORO  RR  STA 

5394 

BELL 

96  97 

83 

49 

1190 

HID 

SNEED  C.  FRIAR 

c 

MIDWAY 

5407 

HOOOFORD 

98  09 

84 

41 

- 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

9 

MILLERStURG 

5490 

BOURBON 

98  18 

84 

09 

- 

HI» 

OAVIO  C.  BAILEY 

c 

MILLERSTOHN 

9498 

GRAYSON 

97  27 

86 

03 

580 

7A 

HRS.  0.  M.  LAHLER 

9 

MONT  I CELLO 

9924 

HAYNE 

96  50 

84 

50 

960 

7A 

ALiriM  L.  BERTRAM 

9 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

9955 

ROHAN 

98  11 

83 

26 

770 

HID 

N.  C.  HAGGAN 

c 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83 

56 

930 

5P 

9P 

FRED  CARTMILL 

2  9  5 

WMFORDVILLE 

5684 

HART 

37  16 

89 

53 

696 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

9 

c 

MURRAY 

9694 

CALLOHAY 

9*  36 

88 

20 

600 

•P 

•P 

HURRAY  HATER  SYSTEM 

2  3  5    7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

98  18 

83 

11 

792 

HID 

ERIE  SCHOOL 

c 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

97  14 

87 

47 

980 

8A 

ART  D.  HILLIAMS 

9 

ONEQNTA  DAM  35 

•  099 

CAMPBELL 

98  58 

64 

18 

512 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

OWENSBORO  2  H 

6091 

DAVI ESS 

97  46 

87 

09 

420 

•P 

7A 

VIRGIL  0.  CLARK 

2  9ft    7 

OHENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVI ESS 

97  47 

87 

08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

c 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACK EM 

97  04 

88 

46 

998 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  19    7 

PAUDCAH 

6119 

MC  CRACKEN 

97  06 

88 

37 

940 

•A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  9  5 

PAUDCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

97  05 

88 

35 

344 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

c 

PAINTSVILLE 

6196 

JOHNSON 

97  49 

82 

48 

•20 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

• 

PIKEVILLE 

6993 

PIKE 

97  29 

82 

91 

•86 

5P 

8P 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  9  9    7 

c 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

96  45 

89 

42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

9 

PRINCETON 

•  575 

CALDWELL 

97  06 

99 

529 

5P 

5P 

ALTON  H.  HARVILL 

2  9  5 

RAVENNA  LOCK  12 

•679 

ESTILL 

97  40 

B9 

97 

654 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

RICffWND 

6805 

MADISON 

97  44 

84 

IB 

1085 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  9  9 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

97  19 

86 

54 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

97  92 

87 

16 

984 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

c 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

96  51 

86 

53 

990 

6P 

7A 

HN.  8.  PORTER 

2  9  9 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

96  50 

86 

54 

576 

7A 

TVA-689 

9 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  29 

84 

35 

919 

MID 

STANLEY  HILSON 

c 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

89 

59 

777 

7A 

7A 

SISTER  H.  HELITIHA 

2  9  9    7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85 

21 

790 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

c 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

97  56 

84 

920 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83 

05 

059 

MID 

STANLEY  GARDNER 

c 

SALYERSVILLE  2 

7194 

MAGOFFIN 

37  45 

83 

04 

900 

7A 

FORREST  C.  HILLIS 

9 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

34  45 

86 

12 

770 

5P 

9P 

NOBLE  ALLEN 

2  9  9    7 

SE8REE 

7294 

WEBSTER 

37  36 

87 

32 

94B 

7A 

GILBERT  I.  ASHBY 

9 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7911 

MC  CRACKEN 

97  09 

88 

47 

955 

7A 

TVA-709 

9 

c 

SHELBYVILLE  2  H 

7924 

SHELBY 

98  13 

85 

16 

825 

tP 

7A 

HILLA  S.  A.  RATTA 

2  9  9 

SHEPHEROSVILLE 

7994 

BULL IT 

98  00 

85 

44 

- 

7A 

OVID  K.  HAGRUCER 

9 

SMITHFIELD  4  S 

7479 

SHELBY 

90  20 

85 

16 

862 

HID 

F.  H.  SIMPSON 

c 

SOMERSET 

7908 

PULASKI 

97  06 

84 

37 

1050 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

97  07 

84 

37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  VSFC 

2  B  9 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

97  41 

85 

14 

798 

8A 

HM.  H.  COATLEY 

1 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

96  43 

84 

29 

1420 

7A 

MRS.  ALICE  N.  BALL 

9 

c 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

96  53 

85 

49 

_ 

•P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7B05 

METCALFE 

36  59 

85 

40 

7A 

TVA-6B4 

9 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85 

09 

692 

MID 

R.  C.  OEOMAN 

c 

TAYLOflSVILLE 

7948 

SPENCER 

98  02 

85 

21 

489 

7A 

DEWEY  HARRIS 

9 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

96  42 

85 

41 

899 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

c 

TCHPKINSVILLE  2 

8065 

MONROE 

96  42 

85 

41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

9 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

96  45 

88 

09 

950 

7A 

TVA-6B0 

9 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38  02 

84 

51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87 

57 

358 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

84 

26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  8UREN 

6250 

ANDERSON 

37  58 

85 

10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  92 

8259 

LEWIS 

58  39 

83 

21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBURG  6  E 

LINCOLN 

37  22 

84 

34 

1215 

FRANK  HOECK 

9 

WEST  LIBERTY  WATER  HKS 

8551 

MORGAN 

37  55 

83 

15 

800 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WEST PORT 

8567 

OLDHAM 

38  29 

85 

29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

6706 

HHITLEV 

36  44 

84 

10 

980 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

WILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

38  38 

84 

34 

967 

6A 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  9  5    7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

97  96 

50 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

B5 

09 

565 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

c 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

97  11 

38 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 
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7-OHIO,   B-SALT| 
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KENTUCKY  -  JULY  1954 


O.  K.  Anderson,  Section  Director  -  Louisville 
WEATHER  SUMMARY 


The  weather  conditions  during  the  month 
were  very  similar  to  those  of  the  preceding 
June  in  that  intense  heat  and  below  normal 
precipitation  prevailed.   Temperatures  in 
the  90 's  were  unusually  frequent  and  prac- 
tically every  location  with  the  exception 
of  a  very  few  in  the  eastern  part  of  the 
state  recorded  a  maximum  of  100°  or  higher 
for  the  month.   Severe  thunderstorms  occur- 
ring on  several  days  were  responsible  for 
heavy  damage  to  crops  and  property  and  to 
loss  of  life.   The  conditions  of  high  tem- 
peratures and  lack  of  moisture  damaged 
growing  crops  in  many  parts  of  the  state 
during  the  month. 

The  very  warm  and  humid  conditions  at  the 
end  of  June  continued  during  the  first 
five  days  of  July.   On  the  6th,  a  cooler 
and  drier  air  mass  overspread  most  of  the 
state  bringing  temperatures  to  near  normal 
through  the  10th.   A  rise  to  considerably 
above  seasonal  levels  by  the  13th  brought 
near  record  heat  to  most  of  the  state  on 
the  13th  and  14th.   The  105°  maximum  at 
Louisville  on  the  14th  was  the  highest 
recorded  at  that  station  since  July  1936. 
A  sharp  break  to  cooler  occurred  on  the 
15th  and  16th.   Temperatures  climbed  rap- 
idly on  the  17th  and  18th  with  afternoon 
maximums  again  reaching  or  exceeding  100° 
at  many  stations  on  the  18th.   The  hot 
weather  persisted  through  the  20th.   A 
slowly  moving  cold  front  passed  southward 
over  the  state  on  the  afternoon  of  the  21st 
bringing  cooler  and  less  humid  air  through 
the  27th.   Rising  temperatures  prevailed 
to  the  end  of  the  month.   The  mean  tempera- 
ture for  the  state  was  79.2"  which  is  2.1° 
above  normal.   The  monthly  mean  temperatures 
ranged  from  83.9°  at  Hickman  1  E  to  74.8° 
at  Maysville  Dam  33.   The  highest  tempera- 
ture reported  in  the  state  was  107°  at 
Shelbyville  2  W  on  the  14th;  the  lowest 
47°  at  Farmers  on  the  9th. 

Precipitation  was  recorded  from  one  loca- 
tion or  another  on  14  days  but  since  the 
rainfall  was  of  the  showery  type,  amounts 
were  unequally  distributed  and  areas  side 
by  side  showed  a  wide  variation  in  total 
falls.   Roughly,  increasing  amounts  prog- 
ressed from  west  to  east  with  the  least 
amounts  along  the  Ohio  River  in  the  west- 
ern part  of  the  state  and  the  greatest 
falls  in  the  northeast  counties.   Scattered 
local  showers  were  an  almost  daily  occur- 
rence the  first  six  days  with  areas  side 
by  side  reporting  both  heavy  and  light  rains. 
Generally  during  this  period  the  lightest 
falls  were  in  the  southwest  with  totals 
of  less  than  1/4  inch  and  the  heaviest  in 
the  extreme  north  with  totals  of  over  3 
inches .   During  the  next  eight  days  showers 
were  reported  only  on  the  8th  and  9th  but 
practically  all  locations  recorded  measur- 


able rain  during  this  period.   Stations 
in  northern  counties  generally  recorded 
less  than  1/10  inch  with  local  falls  in 
excess  of  1  inch  in  central  counties  and 
mountainous  areas  of  the  east.   Brief 
thundershowers  resulted  in  extremely  vari- 
able amounts  in  short  distances,  as  reported 
on  the  15th,  16th,  and  19th,  with  some  lo- 
cations reporting  as  much  as  an  inch  and 
others  reporting  no  measurable  rain.   Scat- 
tered thundershowers  accompanying  the  south- 
ward progress  of  a  cool  air  mass  resulted 
in  some  heavy  showers  as  reported  on  the 
mornings  of  the  21st,  22nd,  and  23rd.   In 
a  strip  extending  from  the  extreme  southwest 
through  the  central  portion  to  northeast 
Kentucky,  amounts  ranged  from  1  to  2  inches 
while  falls  of  over  3  inches  were  reported 
from  the  mountainous  northeast.   However, 
in  the  southeast  and  in  counties  near  the 
Ohio  River  in  the  north-central  area,  amounts 
were  much  lighter.   Following  the  23rd  and 
to  the  end  of  the  month,  there  was  no  rain 
reported  anywhere  in  the  state.   The  average 
precipitation  for  the  state  was  2.86  inches 
which  is  1.26  inches  below  normal.   The 
total  amounts  recorded  at  the  various  lo- 
cations ranged  from  7.97  inches  at  Jackson 
to  0.17  inch  at  Shawnee  Steam  Plant.   The 
heaviest  rainfall  in  any  24-hour  period  was 
3.67  inches  at  Lancaster  reported  on  the 
22nd. 

The  very  warm  weather  and  lack  of  rain  were 
very  detrimental  to  crops  in  many  parts  of 
the  state  during  July.   At  the  end  of  the 
month  crop  conditions  were  very  spotted. 
Except  for  small  grains  which  matured  prior 
to  the  adverse  weather,  expected  production 
of  major  field  crops  declined  during  July. 
Half  of  the  tobacco  in  extreme  western 
counties  was  reported  to  be  blooming;  in 
other  areas  it  was  very  spotted,  from  shoul- 
der high  to  barely  well  started.   Rain  was 
badly  needed  for  this  crop.   Corn  prospects 
varied  tremendously  ranging  from  total 
failure  in  some  fields  to  average  or  better 
in  others,  reflecting  the  prevailing  spotty 
rainfall  regime.   Dry  weather  reduced  hay 
prospects  materially  during  the  month.   Pas- 
tures were  especially  hard  hit  by  the  dry 
weather  with  their  condition  at  the  end  of 
the  month  only  51  per  cent  of  normal. 

Severe  storms  contributed  to  loss  of  life 
and  heavy  damage  during  the  month.   In  sev- 
eral cases  these  severe  thunderstorms  usually 
accompanied  by  high  winds  and  hail  covered 
large  areas.   Four  fatalities  were  directly 
attributable  to  lightning.   Damage  to  prop- 
erty and  crops  as  a  result  of  wind,  hail, 
or  by  fire  after  lightning  strikes  exceeded 
$300,000  during  the  month.   The  storms 
affecting  the  largest  areas  and  contributing 
the  greatest  damage  were  those  of  the  1st, 
7th,  and  19th.  -  W.S. 
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Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this 
table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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B9.0 
91.3 
92,0 

64, 2M 

63.4 
61.3 
65,1 

77. 5M 

76,2 
76,3 
78,6 

.8 
2.2 

105 

97 

101 
100 

14 
15 
14  + 

54 

51 
53 
53 

17 

1 
25 
26 

0 
0 

19 

15 
21 
20 

0 

0 
0 
0 

0   0 

0   0 
0   0 
0   0 

6,61 

2.80 
4.83 
4.51 

2,43 
-   ,22 

2,91 

1,30 
1,35 
1,33 

21 

4 
22 
21 

.0 

.0 

T 

.0 

0 

0 
0 
0 

4 

5 

8 
8 

^ 

* 

3 

1 
2 
2 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

90,5 
93,2 

92, OM 

90,6 

62,3 
61.5 
62, 2M 
58,7 
59.8 

76,4 
77.4 
77. IM 
M 
75.2 

102 
104 
102 
105 
105 

14 
15 
15 
14 
14 

54 
51 
51 

47 
48 

17+ 
10+ 
17 

9 

9+ 

0 
0 

18 
20 
19 

17 

0 

I 

0 
0 

0  '  0 

0  :  0 

0  ,  0 
0   0 
0   0 

1.44 
3.06 
2.51 
2.39 
5.92 

-  2.35 

,64 
1,26 
1.07 
1.53 
2.20 

8 
22 

8 
22 
19 

,0 

T 

,0 

.0' 

T 

0 

I 

0 
0 

4 
4 
4 
4 
5 

1 

3 
2 
1 
5 

0 
1 
2 

1 
2 

HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

92.3 
90.3 
92.2 
91.7 
SB. 6 

62,5 

60,0 
62,4 
60,9 

77,4 

76,1 
77,1 
74,8 

1.2 
-  2.1 

101 
99 

102 
99 

104 

14 
15 
14 
1  + 

15 

51 

48 
51 
52 

17 

17 
10 
9+ 

0 

0 
0 

21 
18 
19 
20 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0  I  0 
0   0 
0   0 
0   0 
0   0 

5.72 
5.97 
4.53 
3.90 
2.26 

.67 
-  2.19 

2.45 
2.00 
2.00 
2.50 
.78 

8 

8 

21 

8 

4 

.0 

T 

.0 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

7 
6 
3 

5 

2 

4 

I 

1 

2 
2 
2 

1 
0 

MIDOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCEBURG  DAM  32 

93.4 
94.2 
92,8 
91,9 
91,1 

63,3 
64,0 
66.7 
66.0 
60.3 

78,4 
79,1 
79.8 
79,0 
75,7 

2.9 
2.7 
2.2 

2.0 

100 
106 
103 
101 
104 

14 
14 
14 
15 
14 

54 
53 
59 
55 
51 

7 
9 
17+ 
9 
9 

0 
0 
0 

0 

28 
25 
25 
20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

0  1  0 
0   0 
0   0 
0   0 
0  '  0 

2.67 
3.11 
3.68 
3.84 
3.53 

-  2.17 

-  1.83 

-  .92 

-  .49 

-  .84 

.90 

.90 
2.09 
1.30 

8 

15 
22 

19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

4 

2 

3 

2 
3 

0 

0 
2 
2 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

91,0 
94,8 

61.3 
63.5 

76.2 
79.2 

2,1 

100 

102 

15 
13  + 

50 

51 

16 
17 

0 

22 
25 

0 
0 

0   0 

0  ;  0 

6.82 
2.70 

-  2.34 

1.96 
1.53 

4 
22 

.0 
.0 

0 
0 

5 
3 

4 
2 

4 

1 

DIVISION 

77.0 

3.94 

T 

STATE 

79.2 

2,1 

2.86 

-  1.26 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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KENTUCKY 

Table  3 

JULY  i«6« 

Station 

1 

Day  of  montb 

1   2  {  3 

4 

H 

6 

7  I  8  1  9 

10  1  11  I  12 

13  I  14   IS 

16   17  1  18 

19 

20 

21 

22  1 

23  1  24 

25   26   27 

28  1  29  1  30 

31 

ADDISON  DAM  <.5 

1.8 

.40   .20 

.30 

.15 

.40 

•  20 

.15 

.03 

AOOLPMUS  1  N 

2.3! 

.28 

1.20 

■  60 

.30 

ALBANY 

2.6< 

.13 

.35 

.93 

.43 

.80 

ALLEN 

3.02 

.35 

1.75 

.05 

.18 

.70 

ANCHORAGE 

.9! 

T     .45 

.12 

T     .02 

T 

.23 

.04 

.13 

ASMCAMP 

6.0C 

.20 

.17 

.07 

2.70   .16 

T 

1.15 

.12 

.10 

1.33 

ASMLANO  DAM  29 

6.61 

.54 

.03 

.07 

1.06 

2.91 

2.00 

BAftBOURVILLE 

RECORO  MISSINO 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

2.2C 

.14        .21 

.33 

.51 

.2i 

.05 

.14 

.57 

BAXTER 

2.ac 

1.30 

.05 

T 

T 

.30 

.13 

.IC 

.87 

.05 

BEAVER  DAM 

i.se 

.03   .10 

.29 

.31 

.95 

.20 

BENHAM 

4.83 

.81 

.03 

.18 

1.24 

.08 

.13 

.26 

.63 

.01 

.IC 

1.35 

.01 

BEftEA  COLLEGE 

1**^1 

.28   .01   .16 

.35 

.16  1.12 

T 

.30 

1.33 

.78 

T 

8EREA  WATER  WORKS 

3.95 

.87 

.70 

1.26 

.01 

.35 

2.76 

BOWLING  GREEN 

1.33 

T 

.77 

.07 

.32 

.17 

BOWLING  GREEN  SU9STA 

2.63 

T 

.72 

1.10 

.63 

.18 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

i.«>e 

T 

.62   .01 

.10 

.6C 

.15 

BRENT  DAM  36 

3.01 

.04        T 

1.95 

.34 

.03 

T 

.39 

.26 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1.82 

.50 

.10 

.75 

.47 

BURDINE  2  NE 

6.6t 

.35 

.15 

2.70   .15 

.10 

.60 

.15 

.59 

1.85 

BURKESVlLLE 

3.30 

.73 

.03 

.65   T 

.04 

.50 

1.35 

CA0I2  LOCK  E 

.81 

.23 

.25 

.33 

CAMPBELLSVILLE 

2.47 

T     .05 

.96 

T     .84 

.24 

.38 

CARROLLTON  LOCK  1 

2.17 

1.10 

.20 

.06 

.50 

.04 

.25 

CLERMONT  1  SSE 

.99 

.07 

.15 

.52 

T 

T 

.06 

T 

.19 

T 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

"..68 

.55 

1.02 

T 

.12 

.62 

2.37 

COLUMBIA 

2.52 

.56   T 

1.04 

.02 

.90   T 

T 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1.44 

T     .30   T 

.01 

.27   .64 

.09 

.03 

.10 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

3.79 

1.17 

.93 

.42 

.05 

T     .02 

.03 

.47 

.70 

T 

T 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3. 84 

.82   • 

.82 

.39   .90 

.91 

CYNTHIANA 

3.04 

.06 

.63 

.93 

.02 

.27 

T 

1.13 

CYNTHIANA  2 

3.06 

.05 

.60 

.95 

.20 

1.26 

DANVILLE 

4.31 

1.30 

.70 

.03 

.44 

T 

.09 

.26 

1.46 

.03 

OELPHIA  1  e 

6.62 

.50 

.16 

1.57   .09 

• 

.50 

1.30 

2.50 

OEMA 

3.52 

.54 

.10 

.10  1.16 

•  26 

.26 

.08 

1.00 

DEWEY  DAM 

2.51 

.29 

T 

1.07   T 

T 

.14 

T 

1.01 

OU  DAM 

2.93 

.25 

.08 

1.45 

.40 

.76 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2.90 

.30 

.25 

.02 

.03 

1.35 

.95 

DUNMOR 

2.25 

.25 

1.20 

.04 

.11 

.65 

OUNNVILLE 

2.50 

.30 

.23 

.87 

1.10 

T 

EDDYVILLE  LOCK  F 

1.28 

.62 

.43 

.23 

EDMONTON 

3.12 

.82 

.05  1.20 

.52 

.53 

ELKMORN  CITY 

4.32 

.05 

.27 

T 

T 

2.05 

.95 

T 

.26 

.74 

FALMOUTH 

1.29 

.06 

.13 

.52 

.12 

T 

.08 

•  38 

T 

FARMERS 

2.39 

.28 

.05 

.14 

.39 

1.53 

FLEMINGSBURG 

3.38 

.10 

.61 

.40 

.11 

•  08 

.61 

1.47 

FORD  LOCK  10 

4.13 

.02       T 

.87 

T 

.78   T 

T 

.78 

T 

1.68 

FOROS  FERRY  DAM  50 

1.44 

.37 

T 

.32 

T 

.36 

T 

T 

.26 

.13 

FRANKFORT  LOCK  U 

2.26 

.42       T 

.15 

.15 

.20 

.02 

1.32 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

1.70 

1.45 

.25 

FREE6URN 

_ 

.30 

.80 

_ 

-     -     . 

.     -     - 

. 

- 

. 

. 

. 

-     -     . 

-     -     _ 

. 

FRENCMBURG 

2.73 

T          .09 

.61 

.42 

.20 

.01 

.28 

1.10 

.02 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.20 

.33 

.48 

.18 

.35 

T 

1.86 

GEST  LOCK  3 

4.02 

1.51 

.08 

.67 

.64 

1.10 

.02 

GLASGOW 

2.20 

.20 

.68 

.12 

1.06 

.14 

GLASGOW  WKAY 

2.07 

T     .22 

.10 

.20   .43 

.40 

.45 

.27 

6LENDALE 

1.35 

.15 

.14 

.46 

.23 

T 

.32 

.05 

GOLDEN  POND  8  N 

3.64 

T    1.20 

•  03 

1.50 

.87 

.04 

GRANT  DAM  38 

1.63 

.65       T 

.15 

.65 

.08 

T 

.10 

GRAYSON 

5.92 

.80 

T 

T     T 

2.20 

1.43 

.83 

.66 

6REENS6URG 

3.24 

.36 

.44 

.02 

1.00   .01 

.01 

.30 

1.10 

GREENSBORO  MIwAV  61  BR 

1.86 

.36 

.16 

.32 

.26 

.76 

GREENUP  DAM  30 

4.47 

1.14 

.01 

.05 

.14 

T 

.75 

1.35 

1.03 

GREENVILLE  2  W 

2.69 

.81 

•  45 

.36 

1.07 

HARTFORD  6  NW 

2.78 

.02  1.24 

.07 

•  02 

.21 

l.U 

.11 

HAZARD  WATER  WORKS 

7.10 

.61 

.07 

.19 

2.68   .06 

.13 

1.29 

.03 

2.04 

HEIDELBERG  LOCK  14 

5.72 

.41 

.03 

2.45   .07 

.46 

T 

2.30 

HENDERSON  4  SW 

2.14 

.69   .10 

.02 

T     .42 

.25 

.06 

.60 

HICKMAN  1  E 

1.20 

.08 

.08 

.20 

.02 

.82 

HICKSVILLE 

3.75 

.42 

.09 

2.97 

.27 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.23 

.65 

.92 

.64 

T 

1.02 

T 

HiNOMAN  SETTLEMENT  SCH 

5.97 

.39 

.53 

2.00   .05 

.59 

.32 

.21 

1.88 

HOPKINSVILLE 

3.13 

T 

.25 

1.03 

1.42 

.32 

.11 

HYOEN 

6.94 

• 

.41 

.09 

2.01  1.01 

T 

1.11 

H. 

2.31 

INEZ 

4.53 

.13 

.45 

1.05 

.24 

2.00 

.66 

IRVINCTON 

1.12 

.11   .14 

.44 

.09 

.27 

.07 

JACKSON 

7.97 

.30 

.20 

.12 

.27  2.80   T 

T 

.29 

.99 

T 

2.00 

T 

JEREMIAH 

5.10 

.15 

.44 

.09 

1.69   .20 

.16 

.76 

.29 

.21 

1.11 

KEENE  2  N 

3.39 

.05   .60 

2.10 

T 

T 

.64 

KENTUCKY  0AM 

1.40 

.06 

.79 

.55 

LANCASTER 

6.02 

.10   .72 

1.27 

.02 

.24 

3.67 

LAURA 

3.26 

.29 

.06 

.82   T 

.18 

.12 

1.69 

.10 

LEITCHFIELD 

l.SS 

.08   T 

.08 

.12 

.30 

.04 

.02 

.64 

.60 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.82 

.35 

.09 

.07  1.02 

T 

T 

.17 

T 

2.10 

.02 

T 

LIBERTY 

3.61 

.02 

.08 

2.27 

.06 

.05 

.75 

.38 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4.33 

.34 

.40 

1.23 

.57 

1.78 

.01 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.19 

1.30       T 

.11 

.28 

.02 

.43 

.02 

1.03 

T 

LOUISA  2 

5.68 

1.07 

.40 

.01 

» 

* 

* 

• 

4.20 

LOUISVILLE  we  AP        R 

1.18 

T     .42 

.07 

.02   .36 

T 

.27 

T 

T 

.02 

.01 

•  01 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

.81 

.36 

.09 

.03 

.16 

.03 

T 

.11 

.03 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

.77 

.39 

.09 

T     .11 

.02   .04 

.06 

.04 

T 

.02 

T 

T 

LOVELACEVILLE 

2.42 

.12 

.05 

.30 

•  OS 

.85 

•  05 

HADISONVILLE  1  SE 

2.48 

.86 

.33   T 

.15 

.39 

.20 

.11 

.44 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

2.14 

T         T 

.15   .38 

.04 

.35 

1.22 

MANCHESTER  4  SE 

3.90 

.05 

2.50 

.55 

.05 

•  75 

MAYFIELO  SUBSTA 

2.45 

1.27 

•  08 

.10 

MAYFIELO  2  S 

3.04 

1.05 

7 

•  08 

.91 

MAYSVILLE  DAM  33 

2.26 

.78 

T 

.35 

.27 

.44 

•  42 

MC  KEE 

4.52 

.11 

.11 

2.15   T 

.42 

1^73 

MIDOLESBORO 

2.67 

.46 

.90 

T 

T 

.44 

.84 

.03 

MIDWAY 

2.55 

.24        .04 

.17 

.21 

.24 

.02 

.01 

1.62 

MILLERSTOWN 

4.19 

1.70   .12 

.29 

.47 

1.10 

.51 

MONT  I  CELLO 

3.64 

.48   .09 

.31 

1.26 

.05 

.24  1 

.21 

MOUNT  STERLING 

3.11 

.13 

.57 

.21 

T 

.16 

T 

• 

2.04 

T     T 

T 

MUNFOROVILLE 

2.94 

.05 

.25 

.37 

.66 

T 

T 

.82 

.77 

HURRAY 

2.39 

1.63 

.15 

T 

T     .15 

.13 

.17 

.14 

.02 

T 

OLNEY 

3.23 

.70 

1.32 

.22 

.73 

.20 

.06 

ONEONTA  DAM  35 

2.55 

1.42 

.22 

.05 

.31 

.55 

OWENSBORO  2  W 

2.45 

1.68 

.06 

.05 

.17 

.03 

.46 

OWENSBORO  DAM  46 

1.81 

.85   T 

.03 

.03 

•  10 

T 

.80 

PADUC4H  CAA  AIRPORT 

1.47 

.17 

.04 

7 

.94 

.02 

T 

•  30 

PAOUCAH 

.66 

.32 

.20 

.04 

.10 

PAINTSVILLE 

3.77 

.38 

1.90   T 

.23 

.03 

1.23 

PIKEVILLE 

3.68 

T 

.30 

.05 

.48   .85 

.90 

.16 

.35 

.59 

PI  NEVILLE 

3.60 

.79 

.74   .02 

.02 

.20 

.42 

.04 

1.35   .02 

PRINCETON 

2.28 

.16 

1.55 

.31 

.14 

.12 

RAVENNA  LOCK  12 

6.49 

T 

.51 

3.11 

.53 

.08 

2.26 

RICHMOND 

3.84 

.19 

1.30 

.08 

T 

.18 

2.09 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.21 

.30 

•  35 

.02 

1.24 

.30 

RUMSEY  LOCK  2 

2.17 

.22   .09 

.06 

.03 

.95 

.82 
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Table  3-Continued 

JULY  i«54 

■3 

Day  of  month 

Station 

I 

1  {  2  1 

3 

4 

5   6 

7 

8  I  9 

10  {  11  1  12 

13  1  14   15 

16   17  1  18 

19   20   21 

22  1 

23   24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE 

2.51 

.03 

■  31 

1.61 

•  53 

.03 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

2.S5 

.36 

1.46 

•  50 

•  53 

ST  JOHN  BETHLeHEM  ACAD 

2.66 

1.13 

.67 

.06 

•  70 

.22 

.08 

SALVISA  LOCK  6 

3.78 

T 

.90 

T 

1^47 

•  02 

•  83   T 

T 

.56 

SALYERSVILLE  2 

3*a<. 

.75 

.10 

.14 

1.34 

•  11 

.70 

•  70 

SCOTTSVILLE 

2.30 

.22 

.12 

.26 

.96 

.05 

.05 

•  64 

SEBREE 

1.65 

.19 

.07 

T 

.19   T 

.02 

•  08 

1.10 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

.17 

.05 

.05 

.05 

.02 

SHELBYVILLE  2  W 

•  56 

.10 

.20 

.05 

.05 

.16 

SHEPHEROSvILLE 

1.6a 

.27 

.36 

.06 

.11 

.61 

•  01 

.05 

.11 

SOMERSET  1  N 

2.6S 

T 

.09 

.22 

.71 

1.33 

.33 

SPRINGFIELD 

3.11 

.43 

.27 

.11 

1.17 

.35 

.78 

STEARNS 

3.03 

.01 

.72 

1.03 

1.27 

SUMMER  SHADE 

1.75 

T 

•  25 

•  23 

T 

.26 

1.01 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.04 

.28 

T 

T 

.12 

.52 

T 

.25 

.87 

TAYLORSVILLE 

3.39 

1.43 

.06 

1.05 

•  12 

.63 

.10 

TOMPKINSVILLE  2 

3.53 

.66 

.30 

1.28 

.67 

.62 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.49 

.02 

.31 

•  21 

.73 

.22 

TYRONE  LOCK  5 

2.11 

T 

.30 

.29 

1.07 

T 

.12 

.33 

UNIONTOWN  DAM  49 

.94 

.03 

.3a 

.06 

.15 

.32 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.66 

T 

.2a 

.70 

.08 

.02 

,06   T 

1.72 

VANBUREN 

2.76 

.30 

.76 

.75 

T 

.12 

.68 

.15 

VANCEBURG  DAM  32 

3.53 

.76 

T     .01 

.08 

1.30 

1.03 

.35 

WAYNESBURG  6  E 

5.63 

.76 

2.B5 

.62 

1.40 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6.a2 

1.96 

.10 

1.57 

•  04 

1.20 

1.95 

WESTPORT 

2.49 

.24 

.05 

T 

.04 

2.16 

WILLIAMSBURG 

2.70 

.37 

.80 

1.53 

WILLIAMSTOWN 

1.99 

.10 

.47 

1.26 

•  07 

.09 

WILLOW  LOCK  13 

5.15 

.66 

•80   .05 

.85   . 

4 

2.65 

WOLF  CREEK  DAM 

4.69 

.07 

.27 

.71 

.06 

•  85 

2.73 

WOODBURY  LOCK  k 

1.24 

.12 

.32 

•  oa 

.46 

.26 

• 

S*«  B«f«nnc*  NoIm  FollowlDg  Sutlon  Ind«x 


Tables 

D 

AI 

LY 

T 

E^ 

IPI 

:rj 

\T 

UB 

ES 

1 

KENTUCKY 
JULY  H54 

Day 

Ol  Month 

1 

Station 

1 

2   3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

iS 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

98   95   95 
65   67   67 

90 
68 

91 

71 

88 
59 

93 
65 

83 
65 

86 
57 

69 
54 

94 
62 

99 
64 

101  105   94 
75   71   69 

90 
58 

96  100 
60   65 

97   99 
70   74 

90 
74 

87 
69 

90 
63 

90 
59 

91 
56 

95 
56 

95 
59 

98 
64 

97 
66 

101 
67 

100 
68 

94il 
64>8 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

97   94   93 

64   65   70 

90 
69 

90 

70 

87 

59 

93 
65 

80 

60 

81 
55 

87 
57 

84 
64 

94 
61 

101  105   99 
73   70   75 

65 
59 

94   99 
54   65 

94   94 
68   67 

85 
70 

85 

67 

82 

64 

84 

56 

85 
56 

85 

59 

90 
60 

92 
62 

98 

71 

97 
69 

90>8 
64.2 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

9*   97   95 
65   70   67 

94 
67 

91 
68 

90 
59 

95 
64 

69 
65 

63 
55 

87 
56 

93 
57 

96 
63 

102  105  104 
72   73   73 

90 
58 

97  102 
60   67 

100  102 
68   76 

98 

76 

86 
69 

90 
64 

89 
60 

89 
58 

93 
57 

95 
57 

95 
64 

97 
65 

101 
64 

100 
67 

94i8 
64.6 

BAXTER 

MAX 
MIN 

92   95   92 
51   65   67 

92 
66 

88 
66 

92 

59 

87 

58 

89 
67 

80 
64 

82 

58 

86 
59 

67 
63 

92   95   97 
63   67   72 

87 
63 

85   92 

57   65 

91   92 
66   67 

92 
72 

66 
70 

82 
66 

65 
60 

85 
58 

66 
59 

65 
59 

91 
61 

90 
65 

88 
66 

93 
66 

89i0 
63  .4 

BEAVER  OAH 

MAX 

MIN 

100   92  100 
67   67   70 

95 
69 

97 
68 

94 
60 

99 
69 

86 
66 

86 
56 

90 
55 

96 

60 

100 
62 

103  105  101 
74   73   69 

92 
57 

96  103 
57   62 

99  101 
74   78 

96 
76 

64 

91 

90 

90 

91 

93 

97 

96 

100 

98 

95.5 

BENHAH 

MAX 
MIN 

93   97   93 
59   64   70 

90 
65 

91 
57 

93 
56 

92 

54 

93 

60 

80 
63 

68 
56 

88 
58 

67 

55 

91   99  101 
61   67   73 

86 
57 

93   90 
54   65 

95   93 
69   67 

96 
73 

94 
69 

85 
61 

86 
55 

87 
53 

87 
55 

89 
56 

93 

59 

95 
63 

91 
63 

95 
64 

91.3 
61.3 

BEREA  C0LLE6E 

MAX 
MIN 

99   95   93 
66   68   69 

69 
69 

92 
71 

89 

58 

96 
66 

80 
63 

83 
56 

85 
62 

69 
55 

93 
62 

99  100   91 
73   75   76 

90 
57 

95  100 
56   64 

95   96 
66   73 

93 
70 

85 
68 

86 
66 

89 

59 

87 
56 

86 
53 

90 
59 

93 
66 

95 
71 

98 

70 

98 
74 

92.0 
65.1 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

MIN 

98   95   98 
69   70   70 

93 
69 

97 

71 

93 
62 

98 
66 

78 
67 

84 
63 

87 
61 

92 
62 

98 
65 

102  103   64 
75   79   68 

90 
62 

95  101 
63   65 

100   98 
76   76 

96 

73 

85 

71 

90 
73 

89 

67 

90 
63 

92 
60 

95 

58 

96 

70 

97 
70 

99 
67 

97 
70 

93.9 
67.8 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

99   93   95 
65   68   68 

90 
68 

95 
67 

91 
59 

96 
63 

82 
65 

85 
56 

89 
56 

92 
59 

93 
63 

99  100   95 
71   73   75 

90 
59 

94   98 
58   73 

96   96 

75   76 

94 

73 

82 
72 

89 
66 

89 
63 

91 
58 

93 
60 

94 
67 

96 

70 

98 

67 

97 

69 

93.0 
66.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

96   89   90 
65   68   69 

94 
68 

90 
74 

88 
60 

85 
68 

80 
63 

61 

54 

85 
53 

91 
57 

98 
63 

100  105  102 
75   66   70 

87 
53 

95  100 
54   65 

97   96 
73   72 

98 
76 

87 
67 

66 
61 

87 
56 

68 
55 

90 
55 

94 
55 

98 
61 

97 
67 

100 
67 

99 
68 

92.7 
63.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

99   94   96 
63  -67   65 

91 
66 

94 
67 

91 
55 

96 

61 

83 
63 

84 
50 

89 

52 

92 
55 

96 
64 

103  106  105 
72   70   69 

91 
53 

96  103 
53   62 

102  102 
72   74 

lOl 
75 

87 
69 

91 
63 

91 
54 

92 
52 

93 
52 

97 
53 

97 
59 

99 
62 

102 
62 

101 
62 

95.7 
61.8 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96   92   92 
60   68   67 

89 
67 

93 
64 

87 
55 

96 
55 

76 
63 

80 
60 

66 
56 

87 
59 

91 
60 

101  102   69 
65   71   64 

85 
57 

92   96 
54   67 

97   97 
70   75 

92 

71 

80 
68 

87 
63 

85 
57 

86 

55 

87 
54 

92 
55 

91 
61 

92 
63 

95 

64 

96 
64 

90.5 
62.3 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93   94   91 
66   66   68 

89 
65 

84 
65 

86 

59 

87 
67 

79 
60 

82 
55 

86 
56 

91 
60 

96 
67 

98  103   85 
73   72   66 

86 
58 

92   96 
58   69 

95   98 
74   70 

81 
70 

85 
64 

84 
60 

86 
58 

89 

57 

89 
60 

91 
59 

96 
67 

94 
68 

99 
71 

97 
72 

90.4 
64.6 

CVNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

96   96  100 
63   65   66 

94 
66 

93 
64 

88 
57 

88 
64 

92 

54 

63 
52 

84 
51 

89 
56 

93 
61 

97  101  104 
71   69   74 

89 
52 

69   95 
51   65 

102   97 
73   72 

100 
73 

86 
67 

88 
56 

87 

55 

87 
54 

90 
55 

90 
54 

95 
54 

97 
58 

96 
64 

102 
69 

93.2 
61.5 

PANVILLE 

MAX 
MIN 

93  101   93 
65   66   69 

94 
67 

89 
69 

93 
60 

89 
62 

95 
66 

80 
55 

84 
56 

88 

59 

90 
63 

93  100  102 
66   76   73 

88 
60 

89   95 

57   69 

96   96 
68   75 

94 

74 

93 
68 

85 
63 

87 
60 

87 
58 

88 

58 

89 
59 

91 
60 

95 
68 

95 
70 

98 
71 

92.0 
64.5 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

94  100   95 
54   64   66 

94 
69 

90 
65 

91 
67 

87 
56 

98 
58 

78 
59 

89 

57 

93   96  102 
66   66   73 

87 
53 

89   85 
51   64 

97   94 
72   71 

96 

70 

92 
70 

67 
61 

65 
55 

87 
54 

86 
56 

89 

57 

93 
59 

96 
61 

95 
64 

99 

65 

92.0 
62.2 

DIX  DAM 

MAX 
MIN 

101   98   96 
68   71   68 

93 
69 

95 
70 

96 
63 

98 
66 

86 
63 

83 
57 

68 
60 

92 
63 

97 
66 

101  104  102 
72   76   75 

90 
61 

97  100 
61   74 

98   98 
76   77 

93 
77 

87 
67 

87 
64 

67 
61 

89 
60 

90 
59 

94 
62 

100 
66 

99 
66 

102 

70 

99 
70 

94.8 
67.0 

FARMERS 

MAX 
MIN 

98   94   93 
62   60   64 

91 
67 

91 

54 

90 
54 

96 
55 

83 
62 

83 

47 

90 

49 

90 
56 

95 
56 

101  105  103 
64   68   70 

84 

53 

93   98 

49   61 

95   93 
66   68 

69 

65 

54 

52 

49 

51 

51 

56 

63 

62 

62 

58.7 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

99   91  100 
71   70   73 

97 
72 

95 

73 

97 
67 

97 
74 

87 
68 

85 
63 

87 
63 

96 
67 

100 
70 

101  105   97 
78   77   69 

88 
65 

94  101 
64   73 

99  100 
78   77 

92 

75 

87 
73 

87 
74 

88 
68 

88 
67 

90 
64 

92 
63 

98 
65 

99 
70 

98 
69 

98 
75 

94.6 
70.2 

FRANKFORT  LOCK  ♦ 

MAX 
MIN 

96   97   97 
59   67   69 

97 
71 

93 
71 

94 
60 

91 

60 

96 
67 

65 
54 

85 
54 

90 
54 

95 
58 

96  104  106 
64   71   71 

92 
56 

90   98 
56   56 

100  100 
69   74 

100 
76 

87 
70 

88 
62 

89 
59 

89 
56 

90 
57 

91 
57 

92 

57 

95 
61 

96 
66 

101 
66 

94.3 
62.6 

SLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

98   92   94 
65   70   72 

91 
69 

95 
68 

90 
60 

96 
65 

78 
66 

86 
59 

89 
56 

90 
60 

93 
64 

100  100   97 
75   75   75 

89 
62 

94   99 
61   71 

99   96 
74   76 

95 
71 

82 
72 

87 
69 

86 

64 

87 
60 

89 
62 

93 
59 

94 
68 

96 
71 

96 
65 

96 
68 

92.5 
66.8 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

98   98  102 
66   68   71 

97 
67 

98 
68 

97 
63 

99 
67 

85 
66 

86 
62 

88 
55 

94 
61 

100 
64 

102  104  100 
77   73   76 

90 
64 

97  104 
59   66 

102  101 
72   72 

98 
70 

90 
67 

92 
72 

90 
68 

89 
69 

90 
57 

92 

58 

95 
63 

96 
65 

97 
63 

96 
62 

95.7 
66.2 

GRAYSON 

MAX 

MIN 

96   95   91 
60   61   63 

89 
65 

88 
69 

86 

55 

93 

58 

80 

82 

68 
50 

87 
59 

95 
56 

102  105   90 
65   68   74 

67 
51 

93   95 
46   59 

94   94 
65   66 

86 
68 

85 
65 

82 
56 

83 
54 

86 
52 

87 
54 

91 
55 

93 
58 

96 
65 

95 
63 

95 
64 

90.6 

60 

46 

59.8 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

96  101   98 
63   67   68 

97 
69 

90 
66 

97 

59 

91 
67 

99 
66 

79 

56 

85 
55 

89 
56 

92 
63 

96  101  102 
67   72   79 

91 
55 

92   96 

55   68 

100   98 
75   76 

98 

76 

95 
72 

80 
69 

89 
60 

88 

57 

89 
55 

90 

57 

94 
65 

96 

67 

97 
65 

96 
66 

93.7 
65.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

98   92   97 
67   66   71 

91 
69 

94 
70 

92 

61 

97 
70 

81 
66 

85 
58 

88 
55 

92 
55 

96 
60 

99  103   97 
72   76   71 

91 
59 

95  101 
55   64 

103   97 
73   74 

94 
72 

85 

67 

69 
67 

88 
64 

88 
61 

90 
57 

91 
58 

94 
64 

95 
66 

97 
66 

96 
69 

93.4 
65.3 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 
MIN 

100   98   95 
62   66   67 

93 
69 

94 
65 

91 

56 

98 
56 

76 

65 

82 

58 

89 
53 

89 
59 

94 
61 

98  101   99 
64   70   76 

88 

54 

92   97 
51   65 

97   95 
70   73 

95 
71 

86 

70 

86 

61 

85 
58 

87 
54 

87 

53 

90 
56 

91 
61 

94 
64 

96 

64 

96 
65 

92.3 
62.5 

HENDERSON  A  SW 

MAX 
MIN 

99   90   99 
67   68   72 

94 

71 

94 
70 

94 
64 

96 

74 

64 
68 

66 
57 

87 
58 

94 
64 

96 
67 

101  103   91 
78   76   68 

90 

60 

95   98 
60   71 

98   99 

76   78 

92 
78 

86 
69 

90 
73 

90 
65 

90 
62 

92 
61 

92 
62 

97 
63 

97 
70 

97 
68 

97 
72 

93.9 
68.1 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

98  101  104 
69   70   75 

100  100  101 
70   74   74 

100  102 
73   68 

92 

64 

90 
54 

90 
56 

96 
69 

101  104  103 
72   80   81 

98 
70 

95   95 

70   70 

100  101 
74   78 

103 
60 

104 
60 

95 
78 

92 

70 

90 
60 

92 

60 

92 

60 

95 
65 

96 
66 

96 
72 

99 

70 

97.6 
70.1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

93   98   94 

95 

90 

93 

86 

95 

72 

63 

86 

68 

91   96   99 

70 

87 
52 

67   92 

49   59 

94   93 
65   67 

92 

66 

69 
66 

86 
60 

83 
53 

86 
52 

68 
51 

88 
52 

92 

57 

95 
62 

92 
63 

95 
62 

90.3 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

99  100   95 
68   67   70 

100 
67 

92  100 
68   66 

96  103 
68   66 

87 
62 

65 

60 

86 
62 

93 

65 

100  104  106 
74   74   75 

94 
63 

89   92 
63   66 

103   99 
71   71 

99 
72 

98 
70 

67 
72 

90 
68 

89 
66 

88 
64 

90 
62 

91 
65 

96 
65 

98 
64 

98 
68 

95.1 
67.2 

INEZ 

MAX 
MIN 

99   97   95 
64   65   65 

94 

64 

90 
56 

89 
56 

97 
54 

79 
56 

83 
56 

69 
54 

89 
62 

96 
59 

99  102   92 
61   68   71 

89 

51 

94   96 
48   60 

94   95 
62   68 

85 
68 

86 
66 

85 
56 

86 

54 

87 
53 

88 
55 

92 
56 

95 

59 

96 
63 

98 
64 

99 
65 

92.2 

60.0 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

99   90   97 
68   68   69 

90 
67 

94 
71 

90 
62 

97 
71 

82 

67 

63 

57 

87 
58 

92 
60 

97 
65 

103  104   96 
77   70   74 

90 
60 

95   99 
59   64 

99  100 
76   79 

93 

74 

81 
72 

89 
67 

89 
62 

90 

61 

92 

60 

93 
61 

97 

65 

97 
68 

99 
67 

97 

73 

93.6 
66.8 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

97   90   97 
70   68   70 

88 
66 

94 
70 

90 
64 

92 
69 

81 
67 

83 
57 

87 
59 

92 
62 

97 
64 

102  103   95 
73   74   74 

91 
60 

96  101 
61   65 

98  100 
73   76 

95 
72 

80 
72 

88 
69 

88 
63 

89 
62 

90 
60 

90 
61 

94 
69 

96 
68 

98 
69 

98 
70 

92.9 
67.0 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97   96   92 

69   70   70 

92 

68 

91 
68 

89 

63 

96 
69 

82 
62 

62 
56 

87 
60 

91 
53 

96 

69 

100  103   86 
75   76   66 

88 
60 

95  100 
60   76 

97   99 
71   76 

88 

71 

85 
67 

86 
62 

85 

61 

87 
60 

86 
61 

90 
63 

94 

68 

96 

71 

LOO 

73 

98 
73 

92.2 

67.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

98   92   95 

70   71   70 

92 
71 

92 
72 

91 
64 

93 
69 

84 
65 

87 
59 

90 
59 

95  100 
64   69 

103  105   90 
76   77   67 

91 
62 

98  101 
62   67 

99  100 

73   81 

90 
75 

87 
72 

90 
66 

90 
63 

92 
63 

94 
63 

95 
63 

97 
65 

98  100 
69   70 

99 
74 

94.5 
66.2 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 

MIN 

94   90   94 
74   76   70 

90 
71 

88 
73 

89 
68 

90 
72 

63 

67 

84 
60 

88 
64 

95 
68 

97 

73 

101  104   90 
81   80   70 

89 
64 

97  100 
68   73 

98   99 
75   81 

88 

74 

87 

72 

88 
69 

88 
66 

90 
66 

91 
66 

94 
67 

97 
71 

96 

77 

98 
77 

97 
79 

92.7 
71.4 

tCVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

98  100  100 
69   70   72 

98 
71 

98 
71 

98 
65 

99 
70 

88 
66 

66 
60 

88 
58 

98  100 
63   68 

102  103   94 
76   75   77 

90  100  103 
68   63   70 

99   98 
76   73 

90 
75 

90 
73 

91 
71 

92 
69 

86 
69 

90 
63 

94 
61 

95 
65 

95 
66 

96 
66 

95 
72 

95.4 
68.7 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

100   90   98 
68   69   72 

* 

92 

71 

95 
71 

93 
62 

97 
72 

82 
69 

85 

59 

82 
55 

94 
61 

98 
65 

100  102  100 
77   75   72 

90 
61 

95   99 
56   65 

98   97 
76   78 

96 

74 

87 
70 

89 
74 

89 
66 

89 
63 

92 

57 

91 
59 

96 

64 

96 
65 

97 
64 

95 
66 

93.7 
67.0 

* 
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■"" 

fello«ln( 
79  - 

Statl 

an  Ind«z. 

D 

AI 

LY 

TJ 

EM 

PE 

Mi 

\T 

UR 

ES 

KENTUCKY 

Table  5  -  Continued 

JULY 

19S4 

Statton 

Day 

Of  Month 

' 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

98 

92 

98 

96 

96 

90 

97 

87 

84 

66 

91 

95 

101 

102   99 

91 

96 

101 

100 

98 

96 

82 

89 

87 

89 

69 

92 

93 

96 

98 

97 

93.8 

MIN 

64 

67 

69 

68 

68 

58 

66 

65 

55 

57 

55 

60 

74 

73   74 

55 

53 

65  '  73 

75 

71 

71 

67 

61 

56 

54 

56 

66 

68 

64 

68 

64.4 

MANCHESTER  <.  SE 

MAX 

99 

94 

95 

89 

95 

91 

98 

74 

63 

68 

66 

93   98 

99   95 

86 

93 

97  !  96 

97 

93 

66 

86 

85 

65 

87 

91 

92 

94 

98 

97 

91.7 

MIN 

60 

65 

67 

67 

68 

55 

54 

66 

61 

51 

61 

61   63 

69   74 

56 

53 

66   67 

72 

72 

71 

65 

58 

55 

53 

54 

60 

64 

64 

63 

62.4 

MAVFIELD  2  S 

MAX 

98 

101 

101 

99 

100 

98 

103 

96 

66 

87 

96 

100 

102 

102   99 

91 

98 

102  100 

98 

95 

92 

93 

91 

87 

90 

92 

95 

95 

96 

95 

96.1 

MIN 

69 

70 

73 

70 

73 

67 

73 

66 

63 

61 

65 

72 

77 

77   79 

67 

64 

73 

73 

73 

74 

72 

70 

69 

69 

63 

65 

70 

69 

69 

70 

69.8 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

90 

92 

93 

68 

88 

82 

83 

69 

78 

81 

84 

86 

94 

97  104 

84 

84 

90 

96 

93 

96 

83 

83 

80 

81 

85 

85 

88 

93 

95 

99 

88.6 

MIN 

59 

62 

63 

67 

67 

58 

56 

63 

52 

52 

56 

56 

62 

69   70 

54 

52 

55 

66 

69 

70 

67 

56 

56 

55 

57 

57 

60 

62 

67 

68 

60.9 

MIDDLESBORO 

MAX 

98 

96 

95 

94 

97 

94 

93 

85 

67 

91 

92 

94 

96 

100   98 

91 

93 

93  1  95 

97 

91 

90 

89 

90 

92 

92 

92 

91 

95 

96 

96 

93.4 

MIN 

57 

66 

68 

65 

64 

56 

54 

66 

64 

57 

60 

59 

63 

70   71 

56 

55 

72   73 

73 

74 

71 

67 

61 

56 

57 

56 

58 

64 

63 

63 

63.3 

MOUNT  STERLING 

MAX 

XOO 

96 

94 

92 

91 

89 

98 

84 

85 

90 

93 

97 

103 

106  101 

91 

95 

102 

97 

98 

92 

90 

87 

87 

89 

90 

95 

95 

96 

101 

95 

94.2 

MIN 

65 

66 

69 

66 

64 

59 

64 

61 

53 

56 

60 

62 

71 

73   70 

58 

58 

71 

69 

74 

69 

63 

59 

57 

59 

56 

59 

63 

70 

68 

71 

64.0 

MURRAY 

MAX 

98 

98 

103 

95 

100 

97 

101 

92 

86 

89 

96 

100  il02 

104   97 

90 

97 

104 

101 

100 

95 

92 

93 

93 

89 

91 

95 

99 

100 

100 

99 

96.6 

HIN 

68 

70 

72 

70 

72 

66 

66 

70 

65 

58 

62 

67   76 

78   76 

69 

62 

70   73 

74 

77 

73 

72 

71 

71 

60 

61 

67 

65 

65 

71 

69.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

100 

86 

99 

91 

94 

92 

95 

86 

86 

89 

97 

97  jl02 

103   92 

93 

96 

99 

98 

99 

92 

82 

92 

92 

92 

95 

96 

95 

96 

97 

97 

94.4 

MIN 

71 

69 

72 

71 

72 

66 

70 

70 

59 

61 

64 

66 

77 

76   73 

60 

65 

66 

74 

76 

77 

74 

72 

65 

65 

63 

62 

63 

67 

66 

71 

68.5 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

97 

98 

99 

97 

96 

97 

95 

81 

86 

87 

96 

99 

103 

102   92 

91 

97 

100 

98 

97 

91 

69 

90 

94 

90 

93 

94 

96 

95 

97 

95 

94.6 

MIN 

73 

73 

75 

73 

74 

67 

72 

69 

62 

60 

66 

75 

79 

81   76 

68 

66 

77 

78 

76 

76 

74 

73 

71 

67 

64 

64 

68 

74 

72 

70 

71.4 

PADUCAH 

MAX 

98 

99 

98 

101 

95 

97 

97 

97 

62 

67 

69 

95 

101 

104  105 

92 

91 

96 

102 

101 

100 

95 

92 

95 

94 

90 

93 

95 

98 

96 

99 

96.1 

MIN 

69 

72 

73 

70 

70 

67 

74 

69 

63 

62 

66 

66  '  74 

1 

79   81 

67 

63 

70 

77 

74 

75 

73 

74 

71 

70 

66 

62 

67 

71 

70 

73 

70.3 

PIKEVILLE 

MAX 

98 

97 

95 

92 

95 

90 

97 

73 

65 

90 

91 

95  :ioo 

103   91 

91 

94 

97 

94 

96 

89 

87 

86 

66 

90 

91 

93 

95 

97 

98 

98 

92.8 

MIN 

68 

71 

70 

70 

71 

62 

62 

69 

66 

61 

66 

63  1  64 

74   77 

61 

59 

69 

72 

74 

72 

72 

67 

61 

59 

59 

61 

63 

67 

70 

66 

66.7 

PRINCETON 

MAX 

100 

98 

103 

95 

99 

99 

99 

85 

87 

88 

95 

100  1102 

104   92 

94 

96 

101 

101 

99 

99 

69 

94 

94 

91 

93 

95 

98 

99 

99 

98 

96.3 

MIN 

61 

69 

71 

66 

76 

69 

72 

67 

61 

58 

62 

61  !  74 

71   72 

59 

61 

69  i  72 

70 

74 

71 

73 

66 

67 

59 

62 

62 

64 

62 

66 

66.7 

RICHMOND 

MAX 

95 

100 

95 

94 

89 

95 

96 

96 

61 

83 

66 

90   93 

100  101 

89 

66 

95 

97 

95 

95 

92 

86 

86 

65 

87 

87 

90 

90 

94 

97 

91.9 

MIN 

66 

70 

72 

69 

71 

60 

65 

64 

55 

56 

61 

64  j  73 

76   74 

58 

56 

71 

71 

75 

75 

68 

62 

59 

57 

57 

59 

65 

72 

72 

73 

66.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 

99 

95 

99 

91 

97 

93 

98 

63 

85 

87 

92 

97 

102 

102   90 

90 

95 

102 

99 

98 

97 

67 

91 

90 

90 

91 

93 

96 

96 

96 

96 

94.3 

MIN 

66 

66 

71 

67 

69 

60 

65 

65 

61 

62 

63 

62 

74 

75   77 

58 

55 

63 

72 

73 

72 

69 

72 

65 

62 

56 

55 

64 

65 

62 

69 

65.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

96 

97 

92 

96 

89 

91 

90 

96 

80 

62 

66 

91 

95 

101  102 

88 

89 

92 

98 

101 

98 

94 

83 

88 

89 

90 

92 

94 

95 

97 

99 

92.6 

MIN 

65 

65 

68 

66 

66 

61 

62 

63 

51 

59 

60 

62 

71 

72   72 

61 

62 

65 

70 

76 

75 

70 

65 

62 

63 

62 

62 

64 

65 

64 

66 

65.0 

SCOTTSVILLE 

MAX 

98 

93 

97 

92 

96 

92 

97 

81 

83 

66 

91 

96 

102 

101   96 

86 

94 

100 

99 

96 

95 

64 

88 

87 

68 

89 

93 

95 

98 

99 

96 

93.4 

MIN 

66 

70 

70 

69 

70 

65 

61 

66 

56 

57 

61 

66 

73 

78   72 

61 

59 

68 

74 

75 

75 

70 

73 

67 

64 

59 

60 

69 

69 

66 

69 

67.1 

SHELBVVILLE  2  H 

MAX 

97 

96 

96 

93 

91 

91 

94 

65 

89 

90 

97 

99  103 

107   97 

94 

100 

101 

101 

102 

96 

91 

91 

92 

95 

97 

96 

100 

100 

103 

101 

96.4 

MIN 

67 

70 

70 

68 

72 

62 

67 

64 

56 

56 

67 

67   74 

73   71 

57 

59 

69 

72 

78 

73 

69 

61 

61 

59 

61 

61 

64 

67 

66 

70 

66.2 

SOMERSET  1  N 

MAX 

97 

93 

94 

90 

94 

68 

97 

76 

62 

86 

88 

93 

99 

101   95 

88 

94 

98 

98 

97 

96 

82 

66 

84 

86 

86 

91 

92 

93 

97 

91.4 

MIN 

61 

70 

68 

69 

67 

56 

56 

67 

61 

59 

62 

62 

69 

71   81 

62 

60 

75 

75 

71 

72 

71 

66 

62 

60 

60 

56 

64 

67 

65 

65i6 

SUMMER  SHADE 

MAX 

95 

96 

94 

96 

92 

97 

76 

63 

67 

92 

97 

103 

103   95 

90 

98 

103  >00 

100 

95 

81 

88 

87 

88 

89 

96 

97 

97 

96 

98 

93.6 

MIN 

69 

69 

68 

65 

62 

66 

66 

60 

60 

61 

65 

74 

75   79 

61 

58 

73 

73 

76 

72 

72 

69 

62 

56 

54 

61 

66 

70 

66 

68 

66.6 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

96 

95 

91 

89 

87 

86 

93 

81 

82 

66 

66 

95 

101 

104  103 

86 

90 

100 

94 

97 

90 

84 

62 

84 

83 

85 

88 

94 

94 

95 

98 

91.1 

MIN 

63 

62 

66 

62 

67 

57 

56 

60 

51 

52 

57 

60  1  68 

62   69 

54 

53 

62 

65 

66 

67 

64 

54 

54 

55 

52 

57 

60 

65 

64 

64 

60.3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 

92 

94 

96 

95 

90 

94 

90 

90 

80 

89 

90 

90  1  92 

97  100 

88 

90 

90 

95 

92 

97 

85 

66 

85 

88 

87 

88 

90 

90 

97 

94 

91.0 

MIN 

60 

64 

65 

60 

60 

65 

62 

60 

62 

60 

60 

62 

67 

65   69 

50 

55 

53 

62 

65 

67 

67 

53 

60 

62 

60 

60 

55 

60 

60 

61 

61.3 

WILLIAMSBURG 

MAX 

100 

97 

98 

97 

98 

93 

90 

89 

69 

89 

91 

95 

102 

102   99 

95 

95 

99 

102 

101 

98 

67 

86 

88 

90 

90 

94 

94 

94 

98 

98 

94.8 

MIN 

53 

67 

67 

66 

65 

59 

58 

57 

58 

57 

58 

62 

67 

71   77 

54 

51 

66  j  74 

76 

67 

70 

69 

62 

58 

59 

58 

62 

66 

66 

67 

63.5 

WILLIAMSTOWN 

MAX 

96 

93 

95 

92 

90 

85 

86 

90 

80 

81 

85 

90 

92 

97  104 

85 

89 

93  jlOl 

97 

98 

61 

87 

85 

87 

89 

90 

93 

97 

97 

101 

91.2 

MIN 

66 

63 

69 

65 

60 

61 

65 

62 

56 

58 

63 

67 

78 

76   68 

59 

61 

65 

73 

73 

71 

61 

63 

61 

62 

63 

63 

67 

71 

72 

74 

65.7 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

94 

100 

96 

98 

92 

96 

90 

90 

78 

65 

69 

92 

96 

103  103 

92 

91 

98 

103 

102 

102 

97 

81 

89 

83 

89 

85 

93 

96 

96 

96 

93.5 

MIN 

59 

65 

66 

67 

65 

60 

56 

61 

60 

56 

59 

59 

63 

67   73 

57 

56 

61 

73 

70 

72 

69 

66 

61 

58 

59 

58 

61 

65 

64 

65 

63.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

■3  -  o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

°o^ 

DEWEY  DAM 

EVAP 

.26 

.27 

.29 

.28 

.21 

.27 

.27 

.20 

.06 

♦ 

* 

.67 

.24 

.27 

.13 

.33 

.25 

.30 

.20 

.24 

.18 

.18 

.29 

.27 

.24 

.26 

.24 

.17 

.29 

.29 

B7.39 

WIND 

3 

5 

2 

12 

7 

25 

7 

21 

3 

♦ 

* 

16 

1 

8 

17 

14 

11 

3 

18 

7 

13 

11 

6 

10 

8 

12 

13 

7 

5 

15 

10 

290 

DIX  DAld 

EVAP 

.25 

.37 

.26 

.25 

.26 

.35 

.27 

.30 

.18 

.26 

.26 

.23 

.27 

.28 

.29 

.22 

.31 

.23 

.42 

.29 

.31 

.24 

.19 

.34 

.16 

.27 

.25 

.23 

.16 

.25 

.32 

8.27 

WIND 

34 

35 

22 

33 

29 

66 

28 

85 

17 

39 

23 

11 

15 

37 

133 

37 

20 

7 

98 

33 

156 

59 

11 

18 

26 

30 

23 

15 

19 

61 

34 

1254 

WOLF  CREEK  DAM 

EVAP 

.25 

.33 

.24 

.10 

.57 

.38 

.29 

.26 

.09 

.33 

.30 

.30 

.39 

.36 

.45 

.30 

.33 

.28 

.43 

.22 

.45 

.24 

.08 

.30 

.26 

.32 

.37 

.26 

.23 

.25 

.30 

9.26 

WIND 

10 

35 

16 

28 

39 

19 

18 

35 

10 

43 

20 

5 

23 

21 

33 

32 

45 

10 

59 

20 

36 

49 

9 

16 

1 

13 

29 

33 

6 

8 

5 

8 

733 

efarence   sotaa   follo«in«  Stktloi 
-    80    - 


STATION  INDEX 


Station 


Coimty 


AODISON   OAH  45 

ADOLPHUS   1   N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHCMAGE 

ASHCAHP 
ASHLAND    DAM    29 
ftARBOURVlLLE 
»AHDSTCWN   S.J.    PHEI 
ftAXTEf) 

BEAVER   0AM 

BENHAH 

BENTON 

BEREA   COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 


BOWL 
BOWL 
BOWL 
BOWL 

BR  EN 


:ng  green 
ng  green  sub5ta 
mg  green  caa  ap 
ng  green  wtr  wks 

'    DAM    36 


0031 
0043 
0063 
0095 
0155 


0490 
0595 
0611 
0619 
0624 


BRECK1NRID< 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 
>   BOYD 

KNOX 

NELSON 
I    HARLAN 

OHIO 
HAflLAN 
MARSHALL 
MADISON 
ISON 


0904 {WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELl 


0909   i 
0914  1 

0976   ( 


BROWNSVILLE   LOCK   6 
BUROINE   2   NE 
BUflKESVILLE 
CADU   LOCK   E 
CAMPBELLSVILL6 

CAHROLLTON    LOCK    1 

CENTRAL   CITY 

CLERMONT    I    S5E 

CLINTON 

COLLEGE   HILL   LOCK    U 

COLUMBIA 

CORBIN   CAA   AIRPORT 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

CUMBERLAND   FALLS   ST   PK 

CYNTHIANA 

CyNTHIANA  2 
OANVILLE 
DAVELLA 
OEIPHIA  1  E 
OEMA 


'  CUMBERLAND 

TRIGG 
.  TAYLOO 

1345  CARROLL 
1439  MUHLENBERG 

11  BULLITT 
1631 JHICKMAN 

1704  ESTILL 

1722  JaDAIR 

leoi  ;WHITLEY 

&5S  BOONE 
1969  WHITLEY 
1998  HARRISON 


2003 
2040 
2053 
2132 
2139 


HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 


DEWET  DflM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  i 

DUNMOR 

DilWlVILLE 

DrER 

EODYVILLE   LOCK   F 

EDMONTON 

ELKHOBN  CITY 

FAU«OUTH 

FARMERS 
FLEMINGS BURG 
FLEMINGS BURG   2 
FORO   LOCK   10 
FOROS   FERRY   DAM   50 

FRANKFORT    LOCK   4 

FRANKLIN  WATER   WORKS 

FREEBURM 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER   WORKS 

CEST   LOCK   3 
GLASGOW 
GLASGOW   WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN   PONE   6   N 

GRANT    DAM    36 

GRArSON 

GREENSBURG 

GREENS6UR3   HIWAY   61 
OIEENU'''   OftM   30 

GREENVILLE   2   W 

HALEYS   MILL 

H4RTF0RD    6    NW 

HA2ARP 

HAZARD   WATER   WORKS 

HEIDELBERG   LOCK    14 
HENDERSON   4   SW 
HERNDON 
HICKMAN    1    E 
HICKSVILLE 

HIGH   BRIDGE   LOCK   7 
HINDKAH   SETTLEMENT   SCH 
HODGENVILLE    NAT    PARK 
HOPKINSVILLE 
KYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 

KENTUCKY   DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON   MB   AIRPORT 


R  23  58  I 
2366  I 
2374  t 

2391 
2445 
2469 
2528 
2775 

2791 
2903 
2908 
2953 
2961 


3203 
3241 
3246 
3252 
3295 


HENRY 
BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 


J3353  I 


13430  < 


I  BOONE 

CARTER 
)  GREEN 

13435  GREEN 
34*3  jGREENUP 

'34SI  Imuhlenberg 

,3539   CHRISTIAN 
3652  lOHIO 
3709   PERRY 


13762  IhENDERSOW 
3798  [CHRISTIAN 
3816   FULTON 
13821  IgRAVES 
I  I 

3837  'jessamine 
3899 IkNOTT 
3929  JLARUE 
3994   CHRISTIAN 
4093   LESLIE 


4134 
4165 
4196 
4255 
4369 


MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

t    LIVINGSTON 
)  GARRARD 
!  MARTIN 
I  GRAYSON 
i  FAYETTE 


37  55 

36  39 
36  42 


.  37  25 

36  58 

I  36  51 

.  37  34 


.  36  41 
1  37  17 
I  37  55 


36  58 

39  04 

36  50 
■   38  23 

'   38  23 

37  39 

37  46 


BRECKENRIDGE 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 


>  38  40 

>  38  09 
•  38  25 
i  38  25 

■   37  53 

37  26 

.  38  IS 


3B  25 

37  00 
37  00 

37  36 

36  54 

38  59 
38  19 

37  15 
37  15 


37  32 
37  15 
37  15 


1  37  32 
!  36  51 

.  37  10 


B5  3; 

62  26 

82  36 

83  53 

83  2Q 
B3  20 

B6  52 
82  57 
86  20 
64  la 
t)4  16 

66  26 
86  26 

86  26 
66  26 
B4  25 

66  16 
62  35 
85  22 

87  58 

85  21 


84  17 
84  46 

62  32 

63  07 
62  46 

82  47 

64  43 

66  43 

67  00 


68  05 
85  37 

82  21 


68  06 

84  52 
66  34 

62  08 

63  39 

64  33 

64  53 

65  55 

65  55 

85  55 


82  57 
85  30 
65  30 
B2  51 


62  32 
86  17 

63  23 
62  56 


82  26 
86  16 
84  36 


Obser 
vation 
time 


Observer 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DEAR1N6 
MRS. BARBARA  M.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
E.  BARRET 


MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
JOSEPH  PR El 
HOMER  NOLAN 


SCH 


,.     YOUNG 
:.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  L.  B.  GAFFARD 

JAMES  R.  EDWARDS 

TVA-639 

CIVIL  AERO.  ADM. 

ITY  BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICE 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS. HAZEL   B.PICKETT 
'IL   AERO.    ADM. 
I.    WEATHER   BUREAU 
DEPT    OF   CONS. 

MARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 

'.  COLD  I  HON 
BERTHA  D£  LONG 
GENE  T.  HILTON 
HATTIE  B.  BARNEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
.  WILLIAMS 
.  HUFF 
.  GIVENS 
IE  D.  TARTER 

LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
MRS.KELSIE  SCAWELL 
FRANK  H.  LAWSON 

MRS.  C.  C.  STAMPER 
mS.  JEAN  FLEMING 
l4AUftICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  D.  NEAL 
JOHN  £.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 

W.  ATKINS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Y  M.  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  W.  BELL 

&  WLFLF  REFUGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 

ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEY 
DAVID  K.  CARSON 

.  BAILEY 
aURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 
.  KEATT5 
MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 

EWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 

ITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
KOBART  ISON 
HUGH  J.  CARROLL 

TVA-379-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A.  FIELD 
GEORGE  D.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
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2  3  5 

2  3  5 
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i 
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-a 

1 

1 
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Refer 
to 

p. 

M 
T3 

1 

i 

1 

> 

d 

a 

tables 

^ 

fi 

J 

.3 

a 

A 

£ 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37 

21 

64  55 

772 

7A 

PALLIA  F.  HANKLA 

3       C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

87 

45 

64  35 

560 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4657 

HENRY 

36 

26 

64  56 

4B5 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4682 

CLARK 

37 

51 

64  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  3  SW 

4693 

LAUREL 

37 

06 

B4  06 

1217 

HID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

C 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

36 

07 

62  37 

584 

BA 

JULIUS  M.  RANKIN 

C 

LOUISA  2 

LAWRENCE 

62  37 

600 

7A 

EDDIE  L.  YOUNG 

3 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

36 

13 

85  40 

558 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LOUISVILLE  W8  AP 

4954 

JEFFERSON 

36 

11 

85  44 

474 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

36 

17 

85  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

495b 

JEFFERSON 

36 

15 

65  46 

457 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5     C 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36 

58 

68  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  HALONE 

2  3  6 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36 

S3 

66  02 

738 

MID 

WILLARD  E.  FOSTER 

C 

KADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37 

19 

87  29 

435 

5P 

7A 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  5     C 

HAdWOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37 

11 

66  06 

BOO 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5   7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37 

06 

63  43 

850 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3  5 

MAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

36 

44 

68  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

3 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

36 

42 

68  36 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  5 

MAY5VILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38 

63  42 

515 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37 

26 

64  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  H.  MORAN 

3 

MC  KINNEY5BURG 

5301 

PENDLETON 

36 

36 

84  16 

654 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

c 

MIDDLESBORO 

5389 

BELL 

36 

37 

83  43 

1130 

5P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5   7 

MIODLESBORO  RR  STA 

6394 

BELL 

36 

37 

83  43 

1130 

MID 

SNEED  C.  FRIAR 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

09 

84  41 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

36 

18 

84  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37 

27 

66  03 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MONT  I CELLO 

5524 

WAYNE 

36 

50 

84  60 

960 

ALVIN  L.  BERTRAM 

3 

MOBEHEAO  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38 

11 

63  26 

770 

MID 

H.  C.  HAGON 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38 

04 

83  66 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  3  6 

MUNFOROVILLE 

5684 

HART 

37 

16 

85  53 

636 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36 

36 

86  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5   7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

38 

16 

83  11 

752 

HID 

en IE  SCHOOL 

C 

OLNEY 

HOPKINS 

37 

14 

380 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38 

58 

84  18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENS BORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37 

46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5   7 

OWENSBORO  0AM  46 

6096 

DAVIESS 

37 

47 

87  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37 

04 

86  46 

398 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

PAUDCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37 

06 

88  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PAUDCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37 

05 

88  35 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37 

49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37 

29 

82  31 

686 

5P 

6P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36 

45 

63  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37 

06 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37 

40 

83  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICWOND 

6805 

MADISON 

37 

44 

84  IB 

1085 

BA 

BA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

37 

13 

86  54 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUMSEY  LOCK  2 

7  039 

MC  LEAN 

37 

32 

67  16 

384 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36 

51 

86  53 

590 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  3  5 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

50 

576 

TVA-663 

3 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38 

23 

84  33 

913 

MID 

STANLEY  WILSON 

c 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

7091 

HARDIN 

37 

42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5   7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37 

35 

65  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

C 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

37 

56 

84  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

5ALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37 

45 

83  05 

859 

MIO 

STANLEY  GARDNER 

C 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

37 

45 

63  04 

900 

7A 

FORREST  C,  WILLIS 

3 

SCOTtSVILLE 

7215 

ALLEN 

36 

45 

B6  12 

770 

6P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  5   7 

SE6REE 

7234 

WEBSTER 

37 

36 

87  32 

348 

7A 

GILBERT  1 .  ASHBY 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

MC  CRACKEN 

37 

09 

355 

TVA-7  09 

3       C 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

36 

13 

65  16 

825 

6P 

7A 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULL IT 

3B 

00 

65  44 

- 

7A 

OVID  K,  HAGRUDER 

3 

SMITHFIELD  4  5 

7473 

SHELBY 

30 

20 

B5  16 

662 

HID 

F.  W.  SIMPSON 

C 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37 

84  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37 

07 

64  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37 

41 

65  14 

736 

8A 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36 

43 

64  29 

1420 

7A 

MRS.  ALICE  N.  BALL 

3       C 

SUMMER  SHADE 

7600 

METCALFE 

36 

53 

85  43 

_ 

6P 

6P 

CHA5.  H.  MC  MURTHEY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7605 

METCALFE 

36 

53 

85  40 

- 

7A 

TVA-6e4 

3 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37 

52 

85  09 

692 

MID 

R.  C.  DEDMAN 

C 

TAYLORSVILLE 

7946 

SPENCER 

38 

02 

85  21 

489 

7A 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36 

42 

85  41 

899 

HID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

C 

TOMPKINSVILLE  2 

6065 

MONROE 

36 

42 

85  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144 

TRIGG 

36 

45 

88  05 

350 

TA 

TVA-660 

3 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38 

02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

6197 

UNION 

37 

46 

87  57 

356 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37 

51 

64  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  SUB EN 

8250 

ANDERSON 

37 

56 

65  10 

560 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

6259 

LEWIS 

36 

39 

83  21 

625 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBURG  6  E 

LINCOLN 

37 

22 

1215 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6551 

MORGAN 

37 

56 

83  15 

BOO 

7A 

7A 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WEST PORT 

6567 

OLDHAM 

38 

29 

65  29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

36 

44 

64  10 

980 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  5 

WILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

36 

38 

64  34 

967 

6A 

6A 

MYRTLE  WERB 

2  3  5    7 

WILLOW  LOCK  13 

6724 

LEE 

37 

36 

83  50 

646 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

RUSSELL 

36 

52 

85  09 

585 

fiA 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

6624 

BUTLER 

37 

11 

66  36 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

I   1-aiG  SAMDYi   2-CUMBERUHD,   3-GREEN,   4-KENTUCKYi 


.-MISSISSIPPI, 


9-TENNESSEE 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Ideotlf IcatloD  Qunbere  In  ttae  index  nuBbcr  coluan  of  tb«  etatloo  Index  are  asslgQed  on  a  state  basis.   There  will  be  do  duplication  of  nuabers  vltbln  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  eucb  as  12  SSW,  indicate  distance  in  niles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  onl;  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  Id  this  bulletin  are:   temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Degree  days  axe  based  • 
average  of  65°  F.   Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.U.  C.S.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.   W 

Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.   It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.   Water  equivalent  sample 

taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  tne  r< 

-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

®  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  ,01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  la 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  ) 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price;   15  < 


W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn. 
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KENTUCKY  -  AUGUST  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Near-normal  precipitation  was  a  wel- 
come relief  after  six  straight  months 
of  below-normal  averages.   The  drought 
was  relieved  in  most  areas  by  frequent 
rainfall,  although  the  average  tempera- 
ture was  the  seventh  highest  of  record 
for  August .   Temperatures  ranged  from 
47°  on  the  13th  at  Cynthiana  2  to  108° 
on  the  16th  at  Murray  and  on  the  17th 
at  Hopkinsville.   Monthly  precipitation 
totals  ranged  from  1.16  inches  at 
Kentucky  Dam  to  8.76  inches  at  Laura. 
The  greatest  24-hour  precipitation 
amount  was  3.85  inches  recorded  on 
the  17th  at  Dunmor.   Cloudiness  was 
slightly  above  normal,  and  sunshine 
correspondingly  below  normal  during 
the  month.   Thunderstorm  frequency 
was  above  norpial. 

Cool  air  moving  into  the  state  on  the 
1st  brought  general  precipitation  that 
was  heavy  in  some  areas  through  the 
4th.   Warm  air  returning  on  the  3rd 
sent  temperatures  over  100°  in  the 
Western  Division  on  the  4th.   The  5th 
was  rather  windy,  and  the  heat  mod- 
erated in  all  areas  on  the  6th.   Tem- 
peratures rose  again  on  the  8th  as  a 
low  pressure  center  moved  eastward 
from  Arkansas  to  Ohio,  depositing 
moderate  to  heavy  precipitation  and 
some  hail  mostly  over  the  eastern 
half  of  the  state.   Cooler  air  arrived 
on  the  9th  following  the  low  pressure 
center,  marking  the  first  of  two  prin- 
cipal cool  spells  this  month  and  bring- 
ing the  lowest  temperatures  of  the 
month  to  most  stations.   This  cool 
mass  held  sway  until  the  14th,  when 
warm  air  returned  to  dominate  the 
state  through  the  29th,  and  to  send 
temperatures  to  their  peak  for  the 
month  in  many  areas  on  the  16th. 
Brief  breaks  in  the  heat  wave  were 
recorded  on  the  17th  and  from  the 
20th  to  the  22nd,  but  a  fresh  surge 
of  warm  air  on  the  23rd  sent  tempera- 
tures soaring  again.   Scattered  thun- 
dershowers  gave  momentary  relief  from 
the  heat  from  the  21st  to  the  29th. 
The  northward  movement  of  Hurricane 
"Carol"  on  the  30th  pulled  cooler  air 
southward  over  the  state,  and  brought 
the  second  principal  cool  spell  of 


the  month.   The  state  was  under  the 
influence  of  an  extensive  high  pres- 
sure area  at  the  close  of  the  month, 
with  little  cloudiness  and  consider- 
able sunshine. 

Crops  continued  to  suffer  from  drought 
in  the  western  part  of  the  state  during 
August.   Elsewhere,  timely  rains  im- 
proved almost  all  crop  conditions. 
Cutting  of  bur ley  tobacco  began  during 
the  month,  and  much  of  the  crop  was 
already  housed  in  some  southern  and 
western  counties  by  the  month's  end. 
Late  corn  was  very  spotty,  and  ranged 
from  excellent  to  some  failure.   Hay 
was  being  harvested  by  the  end  of  the 
month,  and  yields  were  better  than  had 
been  expected  at  the  end  of  July.   Pas- 
tures improved  in  the  areas  of  favor- 
able rainfall.   Soybeans  improved  dur- 
ing the  month  with  yields  in  the  prin- 
cipal producing  areas  expected  to  be 
near  average.   Seeding  grasses  and 
plowing  for  fall-seeded  grains  and 
cover  crops  was  under  way  in  many  parts 
of  the  state  at  the  close  of  the  month. 

The  following  information  on  severe 
storms  was  furnished  by  the  Meteorolo- 
gist in  Charge,  Weather  Bureau  Office, 
Louisville,  Kentucky:   "An  unusual  num- 
ber of  damaging  wind,  hail,  and  elec- 
trical storms  occurred  during  the  month 
and  while  most  of  them  caused  only 
relatively  minor  damage,  the  estimated 
loss  to  property  and  crops  by  all 
exceeded  a  half  million  dollars.   There 
were  also  two  fatalities  attributable 
to  one  of  the  storms.   The  third  tor- 
nado of  the  year  was  reported  between 
3  and  3:30  P.M.  on  the  2nd  in  Taylor 
and  Washington  Counties.   This  storm 
moving  southwest  to  northeast  had  a 
path  of  100  yards  and  caused  damage 
for  a  length  of  1  1/2  miles.   Total 
estimated  damage  was  $13,000.   The 
most  destructive  storm  during  the  month 
was  also  on  the  2nd  in  Daviess  County. 
A  hailstorm  hit  the  county  between 
9:30  and  10:00  P.M.  destroying  many    y 
crops  and  resulting  in  a  loss  of  about  ■ 
$300,000.   Tobacco  and  corn  were  the 
hardest  hit."  -  Harold  S.  Lippmann 
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in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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3.72 
7.98 

2.71 
3,81 

2,53 
,46 

1.15 
.95 

2.62 

3 

4 

4 

20 

20 

.0 
.0 
.0 
.5 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
12 
7 
6 

4 
0 
3 
3 
6 

1 
0 

1 

0 

4 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
OEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

87.6 
87.6 
87.7 
89. IM 
86.4 

62.8 
63.5 
64.1 
63.0 
61.7 

75.2 
75.5 
75.9 
76. IM 
73.5 

2.1 

100 

100 

97 

97 

97 

16 

1 

1  + 
16  + 
16+ 

49 
47 
53 
49 
49 

31 
13 
13 
13 
12+ 

5 

1 
7 

12 
12 
11 
15 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

2,B8 
5,04 
5.34 
5.88 
7.14 

1.42 

.97 

.95 

1.23 

1.90 

1.59 

19 
2 

2+ 
9 
9 

.0 
.0 
.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
10 
12 

9 

1 
4 

4 
4 
7 

0 
0 
3 

1 
1 

HEIDELBERG  LOCK  1* 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

89.0 
87.9 
87.5 
88.7 
84.6 

63.6 
62.2 
62.0 
62.6 
63.5 

76.3 
75,1 
74,8 
75,7 
74,1 

1.2 
-  1.3 

97 
98 
98 
99 
98 

18 
17 

1  + 
16 
17 

52 

51 
50 
52 

51 

13 
13 
13 
12 
12* 

0 

1 
1 

16 
10 
12 
14 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

t  0 

!  0 

4.01 
2.97 
5,62 
3,00 
6,72 

-   .30 
2.71 

.70 
.74 

1.37 
.54 

1.51 

27 

3 
17 

4 
20+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
12 
11 

8 
10 

3 

1 
6 
1 
3 

0 
0 

2 
0 
3 

MIDDLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCEBURG  DAM  32 

90.6 
87,6 
89.0 
88. 2M 
84.9 

63.8 
63.9 
66.9 
65. 7M 
61.9 

77.2 
75.8 
78,0 
77. OM 
73.4 

2.7 
1.0 
1,0 
1,2 

98 
98 
100 
98 
96 

16 

15* 
15 
19 
18 

50 
51 
56 
52 
49 

31 
13 
13 
13 
13 

0 
3 
0 

7 

18 
11 
15 
10 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

i  0 

!  0 

1  0 

3.54 
4.28 
3.83 
3.81 
4.97 

-  .63 
.22 

-  .36 

-  .05 
.95 

1.04 
1.47 
.82 
1.27 
1.02 

6 
2 

17 
9 

3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
9 
5 
9 

2 
4 
4 
3 

5 

1 
1 
0 
2 
1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

88. 5M 
91.0 

56. 7M 
64.3 

72. 6M 
77.7 

1.5 

95 
100 

23+ 
16 

50 
50 

12+ 
31 

0 

19 

0 
0 

0 
0 

i  0 

i  ° 

6.27 
3.32 

-  1.40 

1.85 
.67 

2 
17 

.0 
.0 

0 
0 

8 
10 

4 
3 

3 
0 

DIVISION 

75.6 

\ 

4.79 

T 

STATE 

77.5 

1.7 



1 

4.29 

.61 

T 

Sm  Baformc*  Nolaa  FoUovIng  StaUoa  Indra 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

KENTUCKY 
AUGUST  1954 

■3 

Day  of  month 

Station 

o 

H 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14 

15 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25  1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

ADDISON  0AM  *f5 

2.81 

.04 

.32 

1.50 

.55 

T 

.20 

T 

.15 

.05 

T 

AOOLPHUS  1  N 

1<9A 

.27 

.25 

T 

.10 

T 

.72 

.10 

.50 

ALBANY 

2.09 

.18 

.18 

.17 

.30   . 

05   .03 

.41 

.14 

.06   .10 

.11 

.12 

.13 

.11 

ALLEN 

6.33 

.80 

.60 

1.06 

.54 

1.20 

, 

20 

.88 

T 

.30 

.20 

.30 

.16 

.10 

ANCHORASE 

A. A3 

.27 

1.12 

.11 

1.05 

.03 

.04   .03 

T 

T 

.05   .06 

.41 

.04 

T 

.02 

.26 

.61 

.33 

ASMCAMP 

A. AS 

.90 

T 

.10 

.36 

.07 

.35 

1.60 

.95 

.07 

.05 

ASHLAND  0AM  29 

6.38 

.36 

2.53 

.26 

.06 

.80 

.01        .01 

.01 

T 

.06   .33 

.01 

T 

.94 

.95 

.05 

BA«30URV1LLE 

2.08 

.01 

.17 

.46 

T 

T 

.05 

.45 

.10 

.05 

.45 

.16 

.18 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

- 

.36 

.80 

.13 

1.43 

.05 

T 

.13   .02 

1.20 

_ 

BAXTER 

4.70 

.10 

.47 

1.15 

.12 

.40 

.05 

.52 

.07 

.15 

.32 

.70 

.25 

T 

.30 

.10 

BEAVER  DAM 

A. 30 

1.31 

.45 

.15 

.08 

.53 

.91 

.51 

.02 

.19 

T 

.09 

.06 

8ENHAM 

3.72 

.17 

.32 

.04 

.29 

.90 

, 

52 

.03 

.06 

.95 

.06 

.01 

.01   .24 

.05 

.03 

.04 

T 

BEREA  COLLEGE 

7.98 

T 

1.21 

1.00 

.84 

1.48 

T 

.09 

T 

.02 

2.62 

.03 

.02 

.67 

BEREA  WATER  WORKS 

8.A8 

.22 

1.33 

1.86 

.21 

1.68 

T 

.06 

.06 

1.58 

.02 

.02 

1.40 

.03 

.01 

BOWLING  GREEN 

3.22 

.07 

.27 

T 

.17 

.03 

.27 

.07 

.25 

.82 

T 

1.27 

BOWLING  GREEN  SU8STA 

A.AA 

.05 

.56 

.29 

.02 

.12 

.06 

•  26 

1.82 

.04 

1.08 

.12 

BO.LING  GREEN  CAA  AP 

1.97 

.71 

.16 

.04 

T 

.13 

.01 

.14 

.25 

.21 

.02 

T 

.28 

.02 

BRENT  0AM  36 

6.06 

.18 

1.42 

.07 

.10 

.03 

.52 

.02 

.35 

.02   .08 

.02 

.06 

1.46 

.01 

.16 

1.40 

.14 

T 

T 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

5.33 

.07 

.95 

.19 

.14 

.95 

.18 

.17 

1.65 

.25 

.03 

.22 

.53 

BUROINE  2  NE 

2.62 

.60 

T 

.20 

.45 

.05 

.45 

T 

T 

.32 

.45 

.10 

8URKESVILLE 

2.A8 

.28 

.64 

.02 

.05 

.14 

T 

.02 

.39   T 

.03 

.02 

.09 

.31 

T 

.14 

.15 

.20 

T 

CADIZ  LOCK  E 

2.59 

.41 

.04 

.18 

.10 

.31 

.08 

.90 

.57 

CAMP8ELLSVILLE 

3.50 

.83 

1.13 

.11 

.21 

T 

.14 

.22   .02 

T 

.09 

1.23 

.07 

.03 

.02 

1.40 

CARROLLTON  LOCK  1 

3.83 

1.05 

.93 

.30 

.02 

T 

.07 

T     T 

T 

.05 

.45 

.03 

.32 

.61 

CLERMONT  1  SSE 

3.32 

.87 

.96 

.34 

1.66 

.26 

T     T 

T 

.08   T 

.24 

T 

.05 

T     .32 

.10 

.44 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

3.75 

.18 

.31 

.24 

.27 

.77 

.03   . 

05 

T 

.54 

.11 

.06 

1.05 

.15 

COLUMBIA 

3.09 

.65 

.58 

.10 

.04 

.46 

.35 

.36 

T 

.45 

.10 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

2.88 

.01 

.20 

.08 

.37 

T 

.02   .06 

.08 

T 

.09   .18 

.97 

.27 

T 

.22 

.11 

.22 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   R 

6.10 

.27 

1.46 

.02 

.28 

.07 

.41   T 

.02 

.16 

.13 

.09   .02 

.55 

.90 

.61 

.07 

T     .54 

.49 

.01 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

3.A2 

.10 

.37 

.40 

.31 

.04 

.13 

.23 

.21 

.40 

.56 

.65 

CVNTHIANA 

5.22 

T 

1.02 

.81 

.16 

.15 

.62 

.34 

.04 

.01 

.21 

T 

.69 

.42 

.04 

T 

T 

.18 

.51 

.02 

CVNTHiANA  2 

5.0A 

.05 

.95 

.90 

.31 

.67 

.37 

T 

.04 

.10 

.58 

T 

.43 

.04 

T 

.05 

.10 

.45 

DANVILLE 

5.05 

.10 

.60 

1.31 

.56 

.89 

T     .11 

.22 

T     T 

T 

.21 

.06 

.23 

.24 

.42 

.07 

.04 

DELPHI  A  1  E 

2.42 

.97 

.08 

.20 

.38 

• 

.79 

DEMA 

5.47 

1.15 

.22 

.81 

.28 

2.79 

.12 

.10 

OEUEV  DAM 

6.34 

1.23 

.32 

.41 

.05 

.45 

1.23 

.23 

1.13 

.45 

.03 

.02 

.64 

.02 

.13 

DIX  DAM 

3.98 

.40 

.75 

.80 

.18 

T 

.70 

.05 

.07 

.52 

.11 

.40 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  DR 

3.46 

.11 

.63 

1.00 

.25 

.46 

T 

.18 

.66 

.05 

.06 

.03 

T 

DUNMOR 

6.27 

.08 

.12 

.18 

.83 

.02 

3.85 

.20 

.12 

.32 

.55 

DUNNVILLE 

5.05 

.44 

1.10 

.25 

.30 

.54 

1.42 

1.00 

EOOYVILLE  LOCK  F 

1.88 

.11 

.09 

.11 

.64 

T 

.09 

.06 

.11 

.30 

.30 

.07 

EDMONTON 

2.15 

.62 

.60 

.61 

.16 

.16 

Elkmorn  city 

3.75 

.23 

.50 

T 

T 

1.20 

T 

T 

.67 

T 

.54 

.36 

T 

T 

.25 

FALMOUTH 

6.71 

.81 

.86 

.26 

.14 

.09 

.28 

T 

T 

.14 

.25 

1.15 

1.57 

.02 

.71 

.39 

.04 

FARMERS 

5.88 

.52 

.7B 

.15 

.10 

.15 

1.90 

.15 

.05 

.05 

.10 

.07 

.29 

.01 

.41 

.72 

.43 

FLEMINGSBURG 

4.56 

.86 

.78 

.22 

.11 

.07 

.54 

.02 

.23 

.22 

.19 

.26 

.38 

.01   .01 

.40 

.26 

FORD  LOCK  10 

4.46 

.31 

.93 

.30 

.31 

.20 

.43 

.04   . 

31   T 

.07 

.02 

.03 

1.04 

.01 

.32   T 

.15 

T 

.29 

FORDS  FERRY  DAM  50 

4.43 

.70 

.19 

.05 

.83 

T 

.04 

.19   .01 

T 

1.29 

.13 

.02 

.14 

.84 

T 

FRANKFORT  LOCK  A 

2.75 

.12 

.74 

.36 

.38 

.02 

T 

.14 

T 

.43 

.02 

.12 

.42 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3.08 

.63 

.33 

2.12 

FREEBURN 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

.     -     - 

- 

0 

.14 

.11 

FHENCHRURG 

6.37 

.41 

.91 

.15 

.25 

.60   .01 

.01 

.20 

.01 

.06 

.37 

1.95 

.45 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3.62 

.95 

1.24 

.46 

.06 

.19 

.06 

.01 

.15 

T 

.14 

.36 

GEST  LOCK  3 

3. OB 

.54 

1.30 

.09 

.26 

.06 

.11 

.03 

.32 

.06 

.29 

GLASGOW 

3.04 

.56 

.68 

.05 

.30 

.16 

.14 

.06 

.49 

.53 

.03 

.04 

GLASGOW  WKAY 

4.23 

.01 

1.25 

T 

.05 

T 

.33 

.25 

.15 

T 

.03 

1.42 

.60 

T 

.06 

.06 

6LENDALE 

4.56 

.32 

1.25 

.45 

.05 

.10 

.04 

.16 

T     .01 

.24 

.65 

.12 

1.06 

.11 

T 

GOLDEN  POND  3  N 

2.66 

.07 

T 

.01 

.27 

T 

.05 

.25 

1.39 

.34 

.01 

.20 

.07 

GRANT  0AM  38 

8.31 

.52 

.90 

.04 

.32 

.40 

.32 

.10 

T     .12 

.95 

1.94 

1.66 

.05 

.72 

.25 

.02 

GRAYSON 

7.14 

.96 

.80 

.03 

.03 

.66 

1.59 

• 

9 

.03 

.66 

.06 

.29 

.93 

.04 

.03 

.75 

T 

.09 

GREENSBURG 

4.06 

.75 

1.15 

.04 

.04 

.28 

J 

.10 

.10 

1.01 

.02 

.57 

T 

GREENSBURG  HIWAY  61  9R 

3.30 

1.03 

1.05 

.31 

.06 

.10 

.30 

.06 

.39 

GREENUP  DAM  30 

5.77 

T 

.27 

.61 

.05 

.31 

.03 

T 

.02   T 

.03 

.03 

1.16 

.0? 

1.65 

.03 

1.09 

.22 

GREENVILLE  2  u 

6.25 

.20 

.20 

.27 

T 

.21 

3.72 

.07 

.05 

.12 

.32   .03 

.03 

.03 

HARTFORD  6  NW 

6.42 

.23 

.40 

1.83 

.04 

T     T 

T 

.16 

.58 

2.24 

.69 

T 

.04 

.07 

.06 

T  - 

.06 

HAZARD  WATER  WORKS 

2.98 

.02 

.66 

.12 

.29 

.24 

.04 

.30   T 

T 

.08 

.12 

.10 

.37 

.38 

.14 

.12 

HEIDELRERG  LOCK  lA 

4.01 

.25 

.36 

.40 

.40 

.36 

.61 

T 

T 

T 

T 

T 

.68 

.05 

T 

T 

.70 

T 

.20 

HENDERSON  A  SW 

4.65 

.20 

.62 

.25 

.11 

.20 

T 

.66 

T 

.02 

.87 

.05 

.34 

.36 

.21 

.66 

HICKMAN  1  E 

2.54 

.03 

.29 

.17 

T 

T 

1.90 

.15 

HICKSVILLE 

3.07 

.26 

.74 

.60 

.93 

.32 

.22 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3.92 

.17 

.94 

1.30 

.21 

.55 

T 

.12 

T 

.44 

.06 

.02 

.11 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

2.97 

.04 

.74 

.19 

.30 

.14 

.13 

.32 

.15 

.16 

.19 

.03 

.24   .06 

.06 

.12 

.10 

HOPKINSVILLE 

4.31 

.36 

.04 

.25 

T 

.13 

2.80 

.20 

.46 

T 

.06 

.01 

HVDEN 

2.88 

.19 

.32 

1.05 

T 

T 

T 

.96 

.36 

INEZ 

6.62 

1.01 

.91 

.38 

.13 

.09 

.54 

.89 

.32 

1.37 

.18 

.15 

.56 

.09 

IRVINGTON 

3.25 

.35 

.89 

.28 

1.03 

.21 

T 

T 

.15 

.03 

.03 

.01 

.10 

.17 

JACKSON 

5.58 

T 

.00 

.47 

.10 

.33 

.13   T     .38 

1.39 

.38 

.98 

.01 

.01 

.10 

.30 

JEREMIAH 

4.26 

1.12 

.12 

.40 

.43 

.61 

.45 

.22 

.79 

.12 

KEENE  2  N 

4.76 

.15 

1.30 

.00 

T 

.67 

T 

.04 

T 

1.39 

.12 

T 

.09 

KENTUCKY  DAM 

1.16 

.18 

.18 

.01 

.28 

.05 

.21 

.24 

.01 

LANCASTER 

3.53 

.01 

.40 

1.42 

.13 

.76 

.08 

.34 

.09 

.05 

.24 

.01 

LAURA 

8.76 

!.15 

.58 

.18 

.05 

.60 

1.54 

.12   .44 

.59 

.62 

.46 

.18 

.15 

1.10 

LEITCHFIELD 

4.48 

.60 

.56 

T 

.15 

.46 

T     T 

.24 

T 

.42 

.75 

.10 

.20 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    R 

3.29 

.43 

1.07 

.15 

.49 

.88   .01 

T 

T 

.07 

.02 

T 

.01 

.03 

T 

.01 

T 

.12 

LIBERTY 

5.31 

1.74 

.90 

.72 

.07 

.30 

.11   .05 

.06 

.03 

.36 

.05 

.10 

.17 

.40 

.25 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

3.75 

T 

.66 

.76 

1.15 

.19 

.15 

.08 

T 

.03 

T 

.73 

LOCKPORT  LOCK  2 

3.38 

.67 

.61 

.06 

.27 

.02 

T 

.16 

.01 

.21 

T 

T 

.37 

LOUISA  2 

5.13 

.66 

.16 

.77 

.90 

.14   .35 

.10 

.30 

.35 

.40 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

4.51 

.06 

1.78 

.02 

1.46 

.24 

.12   .01 

T 

T 

.18   T 

.15 

.01 

T 

T 

.12 

.21 

.15 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

3.55 

.02 

.28 

.73 

.90 

.10 

.18 

.14 

.32 

.14 

.02   .03 

.05 

T 

■■■ 

.43 

.21 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

5.26 

.02 

1.30 

T 

1.25 

.43 

.12   T 

T 

.27   T 

.15 

.05 

.05 

1.52 

.03 

.07 

LOVELACEVILLE 

2.72 

.85 

.12 

1.20 

.56 

MADISONVILLE  1  5£ 

4.92 

.28 

.12 

.26 

1 

.20 

.08 

.23 

1.86 

.52 

.05 

T 

T     .13 

.13 

.06 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

3.64 

.02 

.67 

.03 

T 

.35 

.90 

.45 

.14 

.02 

.01 

.76 

.27 

.02 

MANCHESTER  A  SE 

3.00 

.31 

.54 

.30 

.34 

.36 

.07 

.32 

.44 

.23 

.09 

HAYFIELO  5UBSTA 

2.91 

.46 

.47 

.08 

1.68 

.05 

.17 

MAYFIELO  2  S 

2.81 

.66 

.04 

.10 

.03 

1.77 

.21 

MAYSVILLE  DAM  33 

6.72 

.05 

.44  1.46 

.01 

.14 

.06 

.20 

.02   .05 

T 

.02 

.19 

.02 

.32 

1.51 

.20 

.06 

1.51 

.39 

.07 

MC  K££ 

6.72 

.18 

.76 

1.46 

.35 

.35 

.20 

.82 

.50 

1.64 

.06 

.40 

"I0DLES60R0 

3.54 

T 

.94 

.37 

.10  1 

.04 

.01        .22 

T 

.10 

T     T 

.15 

.39 

.05 

.06 

.04 

.01 

.06 

MIDWAY 

4.91 

.66  1.83 

.46 

.43 

T 

.08 

T 

.30 

.17 

.01 

.22 

.75 

MILLERSTOWN 

5.07 

.82 

.11 

.08 

.48 

.16 

.24 

.27 

.21 

.23 

.47 

"ONTICELLO 

4.61 

.03 

.48 

.03 

.02 

.39 

.29 

.57   .12 

.03 

.18 

.03 

1.39 

.61 

.13 

.08 

.23 

MOUNT  STERLING 

4,28 

.53 

1.47 

T 

.24 

.08 

.58   T 

T 

.06 

T 

.06 

.06 

T 

.34 

.86 

MUNFORDVILLE 

4.22 

.28 

.98 

T 

.17 

.05 

.70 

T 

.17 

.33 

.11 

.86 

T 

.50 

.05 

MURRAY 

2.22 

.55 

.06 

.15 

.04 

.38 

.23 

.61 

.04 

T 

.16 

OLNEY 

3.28 

.68 

.07 

.35 

.32 

.01 

.09 

.30 

.21 

.67 

.16 

.42 

ONEONTA  DAM  35 

5.28 

.08 

.04 

.82 

.07 

.10 

T     .32 

T 

.16 

.02   .28 

.02 

T 

1.27 

.95 

.10 

.05 

0WENS8ORO  2  W 

5.37 

.05 

.03 

.53 

.06 

.05   .29 

.34 

.23 

.07 

.09  1.29 

.16 

.60 

.33 

.26 

0WENS80RO  DAM  A6 

4.85 

.05 

.02 

.55 

.05 

T     .22 

.  12 

.46 

T 

.12   .40 

.91 

.60 

.16 

.06 

.13 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

2.41 

.42 

.04 

T 

.04 

.05 

T 

.02 

.01 

1.71 

T 

T 

.03 

.09 

PAOUCAH 

2.72 

.69 

.47 

.13 

.01   .02 

T 

.85 

T 

.21 

.34 

PAINTSVILLE 

6.03 

.30 

.65 

.37 

.07 

.29 

.93 

.31 

.62 

.14 

.24 

.28 

.05 

.59 

.08 

.11 

PIKEVILLE 

3.83 

.18 

.60 

.14 

.03 

.78 

.02   .56 

.03      1 

T 

.82 

.02 

.19 

.21 

.13 

.06 

.06 

PINEVILLE 

3.41 

.27 

.29 

.26 

.64 

.07 

.01 

.06 

.02 

.27 

.03 

.88 

.16 

.17 

.09 

.04 

.15 

T    [ 

PRINCETON 

2.66 

.92 

.14 

.15 

.02 

.17 

.25 

.03 

.33 

.35 

.30 

RAVENNA  LOCK  12 

4.34 

.12 

.32 

.67 

.18 

.05 

1.15   .03   .221 

.03 

.28 

.07 

T 

.65 

.31 

.06 

RICHMOND 

3.81 

T 

.25 

1.10 

.20 

.03 

1.27 

.02 

.08 

.02 

.07   .07 

T 

.70 

ROCHESTER  LOCK  3 

7.01 

.06 

.65 

.20 

.24 

.12 

.12 

3.05 

.24 

.20 

.10 

.03 

RUMSEY  LOCK  2 

3.60 

.09 

.19 

.45 

.31 

T 

.35 

.31 

.65 

.55 

.03 

.05 

.25 

.29 

.06 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 

KENTUCKY 
AUGUST  195* 

-a 

Day  of  month 

Station 

"K 

^ 

1   1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  I  8  1  9 

10  1 

11   12 

13  I  14  1  15 

16 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23   24 

25   26  1  27 

28 

29 

30 

31 

RUSSELLVILLE 

2*79 

.38 

.21 

.06 

.17 

.33 

.64 

.34 

.12 

.46 

.08 

RUS5ELLVILLE  SU8STA 

2.51 

.32 

.27 

.16 

1.10 

.26 

.40 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

6.4a 

.36 

.39 

.60 

T 

•    2.04 

.11   T     .05 

T 

T 

.40 

.05 

.19 

1.26 

.03 

SALVISA  LOCK  6 

'..01 

.44 

.41 

1.06 

.24 

T 

.50 

.03   .06 

T 

.01 

T 

.16 

.04 

T 

T 

T 

.06 

SALYERSVILLE  2 

1^*26 

.38 

.56 

.16 

.27 

1.16 

.18 

.35 

.36 

.29 

.04 

.27   .09 

.15 

SCOTTSVILLE 

LSI. 

.38 

.09 

.22 

.67 

.18 

.28 

.02 

SEBREIi 

2.80 

T 

.29 

.68 

T 

T 

T 

.33 

.20       .05 

T 

.60 

.04 

.15 

.09 

T 

.21 

•  14 

.02 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.97 

1.05 

.95 

-03 

.61 

•  33 

SHELBWILLE  2  W 

5.11 

.15 

1.62 

1.36 

.34 

.22 

.05 

.10   .20 

.05 

.02 

.59 

.39 

.02 

5HEPHERDSVILLE 

4.92 

.46 

1.60 

1.15 

.05 

.23 

.04 

.02   .09   .11 

.25 

.02 

.07 

.05 

.03 

.28 

.47 

SOMERSET  1  N 

4,10 

.64 

.75 

.07 

.06 

.01 

.12 

.77 

.02 

.50 

1.05 

•  01 

.10 

SPRINGFIELD 

4.73 

T 

.77 

1.37 

.04 

.21 

.12 

.20 

1.55 

.07 

.40 

T 

STEARNS 

3.32 

.19 

T 

.29 

.36 

.52   .04 

.35 

T 

.09 

.08 

.12 

1.21 

.07  ] 

SUMMER  SHADE 

1.96 

.05 

.43 

.07 

.03 

.03 

.33 

.22 

.11 

.01 

.30 

T 

.40 

SUMMER  SHADE  5U0STA 

1.54 

.22 

.31 

T 

T 

.04 

T 

•  29 

.05 

.16 

.05 

.07 

.35 

TAYLORSVILLE 

4.61 

.56 

L.46 

1.22 

.02 

T 

.39 

.01 

.10 

.20 

.10 

.37 

.15 

.03 

TOMPKINSVILLE  2 

1.77 

.15 

.57 

.32 

.08 

.30 

•  35 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

1.67 

.20 

.06 

.12 

.04 

.29 

.08 

.49 

.06 

.33 

TYRONE  LOCK  5 

3.94 

.70 

.36 

.75 

.32 

T 

.68 

T 

T     .06 

.04 

T 

T 

•  03 

T 

T 

UNIONTOWN  DAM  *9 

3.64 

.70 

.46 

.49 

.08 

.04 

T     .25 

.03   .41 

.19       .05 

.04 

.01 

.01 

.28 

.06 

.14 

.27 

.05 

.03 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.29 

.14 

.55 

1.04 

.08 

.03 

.60 

T 

T     .34 

T 

T 

.65 

.01 

T 

T 

•  85 

T 

VAN9UREN 

5.03 

.IB 

.80 

1.37 

.05 

.14   .12 

T 

T 

T 

.05   .95 

.12 

.25 

VANCEBURG  DAM  32 

4.97 

.50 

.02 

T 

.08 

.10 

.60 

.05 

.05 

T 

.40 

.09 

.23 

.75 

.05 

.91 

T 

•  14 

WAYNESBURG  6  E 

4.29 

.53 

.99 

.92 

.14 

.47 

.03   .03 

.16 

.11 

.27 

.03 

,24 

.10 

.07 

.16 

.04 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6.27 

1.95 

.05 

.16 

.24 

.79 

1.55 

.25 

.38 

WESTPORT 

5.26 

1.14 

1.06 

.90 

T 

.18 

T 

T     T     T 

.38 

T 

.44 

.78 

,38 

WILLIAMSBURG 

3.32 

.22 

.54 

.66 

.09 

.40 

.10 

.67 

.10 

.10 

.19 

.25 

WILLI1MST0WN 

6.57 

.70 

.40 

.24 

.70 

.59 

.79 

1.70 

.45 

WILLOW  LOCK  13 

4.14 

.06 

.37 

.65 

.50 

.25 

.46 

.03 

.87 

.15 

.18 

.38 

.05 

,19 

WOLF  CREEK  DAM 

3.84 

.08 

.99 

.60 

.80        .52 

.26 

.02 

.24   ,03 

.03 

.09 

.18 

WOODBURY  LOCK  * 

3.47 

.05 

.76 

.89 

.56 

.05 

.17 

.20 

.19 

.48 

.12 

• 

Sm  B«l«nBe*  NcM»  Followlna  SUUon  Indn 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST  1954 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ANCHORAGE 

MAX 

89 

79 

88 

88 

90 

89 

86 

37 

79 

86 

76 

72 

76 

92 

35 

92 

82 

95 

90 

84 

86 

93 

95 

96 

95 

95 

92 

88 

90 

80 

75 

86.7 

MIN 

69 

67 

62 

66 

74 

63 

59 

59 

64 

59 

54 

55 

54 

66 

69 

67 

71 

70 

73 

69 

66 

67 

69 

67 

68 

72 

69 

69 

67 

65 

54 

65>3 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 

88 

81 

86 

80 

87 

30 

89 

85 

30 

86 

80 

77 

82 

73 

94 

95 

32 

87 

33 

90 

86 

90 

93 

94 

91 

93 

92 

87 

87 

91 

82 

86.3 

MIN 

66 

65 

65 

67 

68 

63 

60 

60 

69 

62 

56 

52 

53 

59 

66 

65 

68 

71 

73 

69 

67 

67 

72 

71. 

70 

71 

68 

71 

69 

67 

58 

6S<4 

BARBOURVILUE 

MAX 

98 

89 

90 

91 

95 

92 

90 

91 

85 

90 

38 

82 

87 

95 

102 

92 

98 

94 

90 

95 

92 

94 

95 

97 

96 

95 

92 

92 

90 

86 

92.1 

MIN 

60 

60 

60 

60 

65 

70 

55 

56 

59 

50 

50 

48 

48 

50 

60 

66 

65 

68 

66 

64 

65 

65 

67 

66 

65 

65 

69 

67 

57 

48 

60.5 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

99 

82 

90 

89 

90 

90 

85 

92 

93 

88 

88 

76 

76 

94 

96 

95 

95 

98 

98 

90 

89 

94 

95 

96 

95 

95 

91.1 

MIN 

69 

67 

59 

66 

67 

64 

58 

64 

60 

56 

54 

56 

55 

65 

68 

66 

72 

67 

73 

73 

67 

67 

70 

68 

67 

68 

64.8 

BAXTER 

MAX 

92 

89 

81 

34 

85 

88 

32 

34 

85 

82 

65 

77 

72 

33 

82 

92 

94 

8C 

86 

85 

83 

89 

87 

87 

92 

92 

90 

91 

85 

87 

85 

35.7 

MIN 

66 

66 

64 

65 

65 

64 

58 

57 

59 

64 

56 

55 

56 

60 

62 

63 

65 

67 

66 

67 

66 

67 

67 

70 

67 

68 

67 

67 

63 

64 

55 

63.6 

BEAVER  DAM 

MAX 

89 

84 

92 

95 

93 

89 

83 

93 

30 

91 

86 

74 

84 

98 

93 

97 

91 

97 

93 

87 

90 

95 

95 

96 

95 

96 

97 

91 

95 

92 

80 

90.7 

MIN 

72 

68 

61 

70 

76 

70 

59 

60 

68 

57 

50 

59 

60 

68 

67 

70 

63 

69 

71 

67 

68 

68 

69 

69 

67 

74 

70 

71 

73 

72 

54 

66.6 

BENHAM 

MAX 

95 

89 

85 

37 

88 

89 

88 

86 

90 

84 

87 

77 

75 

85 

93 

95 

96 

85 

86 

90 

91 

90 

91 

88 

95 

96 

96 

97 

96 

39 

36 

89.2 

MIN 

65 

66 

63 

60 

64 

62 

55 

58 

60 

58 

51 

52 

52 

56 

61 

65 

66 

64 

66 

65 

61 

63 

63 

65 

64 

62 

68 

65 

70 

58 

54 

61.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

91 

85 

85 

89 

89 

84 

85 

38 

34 

83 

30 

73 

32 

88 

90 

95 

90 

96 

91 

86 

87 

93 

93 

93 

93 

94 

93 

36 

87 

34 

75 

87.5 

MIN 

71 

66 

63 

66 

67 

63 

57 

59 

67 

60 

56 

53 

51 

63 

69 

69 

70 

69 

71 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

65 

63 

53 

64.6 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

88 

84 

94 

97 

94 

87 

35 

95 

80 

93 

83 

67 

36 

101 

96 

102 

90 

101 

93 

90 

89 

97 

98 

98 

98 

96 

100 

92 

95 

91 

79 

91.6 

MIN 

72 

69 

64 

73 

72 

66 

60 

62 

62 

59 

60 

60 

62 

68 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

69 

65 

53 

67.3 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

96 

80 

89 

90 

91 

86 

85 

92 

80 

89 

60 

72 

33 

93 

89 

97 

92 

93 

93 

88 

92 

95 

94 

94 

94 

95 

98 

88 

91 

82 

73 

89.2 

MIN 

66 

69 

61 

67 

75 

67 

59 

64 

62 

58 

56 

58 

59 

67 

68 

69 

71 

70 

67 

67 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

68 

68 

67 

63 

66.2 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 

94 

SO 

87 

38 

89 

86 

35 

84 

81 

87 

31 

74 

78 

90 

92 

95 

93 

97 

95 

84 

83 

93 

96 

97 

97 

96 

95 

90 

89 

86 

78 

88.4 

MIN 

68 

67 

64 

67 

77 

62 

60 

58 

65 

60 

53 

51 

50 

64 

71 

68 

70 

70 

73 

63 

66 

64 

69 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

56 

65.4 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

98 

31 

90 

92 

92 

89 

84 

92 

90 

89 

85 

74 

81 

96 

95 

95 

99 

98 

90 

39 

97 

98 

98 

97 

96 

98 

92 

94 

93 

91.8 

MIN 

65 

66 

58 

65 

73 

62 

54 

56 

65 

55 

52 

54 

52 

64 

64 

70 

67 

69 

65 

66 

64 

68 

65 

64 

66 

66 

66 

64 

60 

62.9 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

91 

88 

87 

39 

92 

82 

34 

88 

31 

87 

30 

72 

32 

95 

96 

100 

84 

97 

85 

35 

89 

91 

90 

92 

92 

92 

95 

84 

86 

85 

75 

87.6 

MIN 

69 

67 

61 

66 

68 

60 

54 

59 

62 

58 

52 

53 

54 

61 

66 

65 

69 

66 

67 

66 

65 

66 

68 

66 

66 

66 

66 

69 

66 

57 

49 

62.8 

COVINGTON  M  B  AIRPORT 

MAX 

87 

79 

85 

85 

85 

82 

86 

82 

78 

81 

73 

77 

84 

35 

91 

93 

75 

90 

38 

76 

84 

92 

93 

93 

93 

90 

84 

87 

91 

79 

75 

84.6 

MIN 

65 

64 

63 

66 

64 

60 

59 

64 

64 

61 

55 

52 

52 

64 

70 

71 

68 

67 

72 

66 

62 

63 

72 

71 

71 

69 

69 

70 

66 

61 

53 

64.3 

CVNTHIANA  2 

MAX 

100 

86 

84 

87 

89 

89 

83 

85 

35 

80 

85 

77 

74 

84 

36 

90 

95 

89 

95 

88 

83 

85 

92 

91 

95 

95 

92 

90 

90 

91 

31 

87.6 

MIN 

68 

65 

62 

67 

70 

60 

56 

65 

67 

53 

62 

50 

47 

59 

67 

66 

67 

68 

71 

68 

64 

64 

63 

64 

68 

67 

69 

68 

67 

64 

53 

63.5 

DANVILLE 

MAX 

97 

90 

82 

37 

89 

91 

84 

84 

83 

76 

39 

77 

72 

78 

92 

39 

97 

87 

93 

90 

86 

87 

94 

95 

96 

94 

96 

96 

89 

91 

86 

88.6 

MIN 

70 

68 

62 

63 

65 

63 

57 

53 

59 

60 

55 

55 

54 

55 

69 

70 

72 

63 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

68 

69 

68 

66 

66 

68 

54 

64.2 

DEWEY  DAM 

MAX 

97 

94 

84 

87 

86 

89 

81 

87 

36 

31 

82 

77 

74 

83 

32 

90 

97 

37 

89 

88 

83 

87 

92 

94 

95 

94 

94 

94 

94 

88 

83 

87.7 

MIN 

76 

67 

65 

65 

66 

64 

53 

57 

56 

64 

57 

54 

53 

54 

61 

64 

65 

68 

69 

69 

69 

64 

67 

68 

68 

68 

69 

71 

71 

67 

54 

64.1 

01 X  DAM 

MAX 

93 

84 

88 

90 

90 

89 

84 

90 

85 

86 

.84 

75 

78 

92 

92 

96 

93 

97 

97 

86 

85 

94 

94 

95 

94 

95 

96 

94 

90 

90 

76 

89.4 

MIN 

70 

67 

62 

65 

73 

64 

59 

61 

67 

62 

53 

55 

55 

66 

70 

69 

72 

68 

75 

65 

67 

68 

72 

69 

69 

70 

69 

69 

67 

67 

55 

66.0 

FARMERS 

MAX 

83 

88 

89 

39 

85 

89 

85 

36 

35 

77 

34 

84 

90 

97 

92 

95 

93 

90 

85 

94 

95 

97 

96 

93 

92 

90 

90 

89 

78 

89.1 

MIN 

64 

60 

60 

67 

69 

62 

56 

54 

68 

60 

53 

50 

49 

59 

65 

64 

67 

70 

70 

67 

66 

64 

67 

68 

66 

67 

68 

69 

66 

65 

52 

63.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

92 

86 

95 

100 

95 

85 

82 

90 

83 

91 

85 

73 

84 

99 

100 

99 

97 

103 

96 

89 

88 

91 

95 

96 

97 

98 

99 

90 

93 

88 

77 

91.5 

MIN 

66 

69 

69 

74 

78 

70 

64 

66 

66 

65 

62 

61 

62 

71 

76 

76 

74 

76 

75 

67 

66 

71 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

59 

69.6 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

100 

87 

81 

90 

90 

90 

86 

85 

89 

83 

89 

79 

76 

80 

92 

90 

95 

86 

98 

92 

86 

86 

95 

98 

99 

98 

97 

97 

93 

93 

86 

89.9 

MIN 

68 

66 

63 

63 

68 

64 

59 

58 

58 

60 

55 

54 

52 

52 

65 

68 

67 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

69 

56 

64.4 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

92 

83 

91 

94 

91 

87 

84 

93 

85 

90 

84 

74 

36 

97 

90 

98 

89 

98 

91 

89 

90 

95 

94 

94 

94 

95 

97 

87 

90 

81 

80 

89.8 

MIN 

70 

69 

63 

69 

75 

70 

61 

62 

69 

55 

59 

59 

58 

66 

66 

69 

70 

63 

73 

68 

67 

71 

70 

69 

68 

68 

69 

70 

67 

67 

56 

66.5 

60LDEN  POND  8  N 

MAX 

92 

89 

95 

100 

97 

86 

83 

93 

39 

96 

93 

33 

94 

101 

103 

104 

100 

102 

99 

89 

92 

96 

96 

95 

97 

97 

99 

99 

98 

98 

88 

94.9 

MIN 

66 

67 

64 

70 

72 

72 

66 

63 

65 

57 

59 

63 

63 

68 

70 

68 

72 

72 

65 

68 

68 

69 

68 

69 

69 

71 

69 

70 

68 

68 

55 

66.9 

GRAYSON 

MAX 

89 

83 

88 

82 

88 

81 

SS 

86 

79 

85 

74 

75 

82 

30 

91 

97 

80 

90 

38 

80 

84 

91 

95 

97 

94 

90 

36 

84 

87 

81 

75 

85.4 

MIN 

63 

62 

62 

65 

65 

59 

55 

57 

67 

58 

52 

49 

49 

56 

62 

61 

65 

68 

66 

66 

64 

63 

66 

67 

66 

66 

65 

68 

66 

64 

51 

61.7 

GREENSBURG 

MAX 

98 

91 

30 

90 

91 

92 

86 

85 

93 

80 

91 

82 

67 

35 

95 

90 

101 

87 

99 

91 

39 

92 

96 

98 

98 

97 

98 

100 

87 

90 

89 

90.6 

MIN 

73 

69 

62 

66 

68 

69 

57 

59 

68 

57 

55 

59 

59 

62 

65 

65 

72 

68 

74 

68 

68 

69 

68 

67 

67 

68 

67 

70 

67 

66 

56 

65.4 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

90 

86 

94 

99 

97 

89 

81 

91 

83 

91 

82 

75 

79 

99 

99 

99 

94 

96 

94 

90 

88 

93 

97 

95 

94 

95 

95 

88 

94 

93 

81 

91.0 

MIN 

67 

67 

61 

71 

76 

69 

59 

60 

65 

58 

57 

59 

60 

67 

69 

69 

67 

72 

69 

66 

69 

68 

63 

68 

67 

70 

69 

71 

68 

69 

54 

66.1 

HEIDELBERG  LOCK  It, 

MAX 

96 

85 

83 

90 

90 

90 

84 

89 

86 

35 

85 

76 

82 

87 

92 

96 

93 

97 

96 

86 

36 

95 

94 

94 

94 

93 

92 

90 

87 

86 

79 

89.0 

MIN 

66 

67 

63 

65 

66 

64 

56 

55 

68 

59 

55 

53 

52 

60 

65 

66 

69 

67 

68 

67 

67 

66 

69 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

63 

53 

63.6 

HENDERSON  4  SW 

MAX 

88 

86 

94 

95 

91 

85 

82 

90 

84 

93 

30 

68 

32 

96 

97 

97 

92 

99 

93 

87 

88 

93 

95 

94 

94 

98 

99 

90 

96 

84 

78 

89.9 

MIN 

69 

69 

64 

72 

74 

69 

62 

64 

67 

63 

53 

59 

61 

69 

73 

75 

70 

79 

73 

67 

70 

70 

71 

70 

73 

73 

78 

74 

71 

68 

56 

68.7 

HICKMAN  1  E 

MAX 

97 

89 

89 

96 

100 

100 

83 

38 

90 

38 

90 

92 

78 

98 

100 

104 

104 

105 

105 

103 

90 

93 

96 

95 

95 

96 

100 

100 

102 

100 

95 

95.5 

MIN 

68 

69 

66 

68 

75 

72 

63 

64 

64 

58 

60 

60 

62 

65 

67 

70 

73 

76 

74 

67 

68 

72 

70 

72 

68 

69 

66 

70 

67 

67 

54 

67.4 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

95 

89 

84 

32 

38 

90 

34 

86 

87 

83 

34 

73 

75 

36 

83 

92 

98 

87 

89 

88 

83 

87 

92 

94 

93 

94 

95 

96 

86 

89 

87 

87.9 

MIN 

65 

65 

64 

65 

64 

63 

55 

56 

54 

63 

59 

52 

51 

55 

61 

63 

65 

66 

67 

65 

69 

64 

66 

68 

66 

65 

67 

61 

68 

62 

54 

62.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 

99 

88 

88 

97 

100 

99 

82 

83 

95 

85 

96 

87 

69 

89 

102 

105 

108 

94 

99 

95 

90 

91 

95 

96 

97 

98 

98 

100 

92 

96 

90 

93.6 

MIN 

65 

67 

65 

68 

70 

70 

62 

62 

63 

57 

61 

63 

60 

63 

63 

67 

66 

65 

69 

65 

68 

69 

68 

69 

67 

68 

70 

71 

68 

68 

55 

65.5 

INEZ 

MAX 

98 

85 

38 

84 

90 

85 

86 

88 

32 

85 

77 

76 

83 

82 

92 

98 

90 

38 

91 

85 

88 

93 

94 

96 

95 

94 

95 

85 

33 

80 

75 

37.5 

MIN 

64 

63 

61 

64 

52 

62 

55 

54 

64 

60 

60 

51 

50 

54 

60 

63 

65 

66 

66 

65 

66 

63 

65 

69 

65 

66 

68 

68 

65 

64 

55 

62.0 

IRVINGTON 

MAX 

89 

79 

90 

90 

88 

86 

81 

84 

89 

91 

83 

70 

81 

97 

38 

96 

36 

100 

94 

91 

38 

93 

98 

99 

97 

99 

101 

90 

93 

90 

80 

89.7 

MIN 

67 

70 

62 

67 

77 

67 

61 

62 

67 

60 

57 

60 

59 

69 

73 

71 

71 

72 

73 

68 

68 

70 

68 

69 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

54 

67.2 

LEITCHFIELD 

MAX 

89 

80 

90 

92 

88 

85 

82 

92 

83 

90 

80 

70 

79 

95 

87 

95 

85 

97 

93 

37 

88 

95 

96 

95 

95 

97 

97 

85 

90 

85 

76 

88.3 

MIN 

68 

69 

62 

69 

77 

70 

60 

62 

68 

62 

58 

58 

61 

68 

70 

69 

69 

70 

71 

67 

69 

69 

70 

71 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

56 

67.2 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

82 

87 

89 

39 

81 

82 

88 

77 

34 

75 

74 

80 

88 

83 

94 

81 

95 

90 

85 

85 

94 

94 

97 

95 

94 

93 

89 

88 

83 

76 

86.6 

MIN 

69 

64 

63 

67 

69 

63 

61 

64 

65 

61 

57 

55 

57 

68 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

67 

63 

73 

70 

n 

72 

70 

71 

67 

61 

55 

66.2 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

87 

78 

89 

92 

90 

86 

87 

93 

81 

86 

77 

73 

77 

96 

86 

95 

85 

98 

91 

86 

88 

96 

97 

97 

95 

93 

94 

90 

95 

82 

78 

88.3 

MIN 

71 

66 

63 

66 

71 

66 

63 

63 

65 

62 

59 

59 

59 

63 

71 

69 

73 

71 

74 

71 

68 

68 

73 

71 

71 

72 

69 

71 

72 

64 

57 

67.3 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 

83 

76 

38 

90 

90 

85 

84 

38 

79 

85 

75 

73 

76 

94 

33 

94 

34 

97 

39 

84 

86 

95 

96 

95 

94 

91 

92 

39 

91 

80 

76 

86.5 

MIN 

71 

68 

64 

67 

71 

66 

64 

69 

66 

66 

65 

60 

62 

C9 

72 

72 

75 

72 

75 

72 

69 

70 

76 

76 

76 

70 

70 

73 

74 

67 

59 

69.2 

LOVELACEVILLE 

MAX 

87 

88 

94 

98 

95 

85 

85 

89 

36 

94 

88 

77 

93 

100 

103 

101, 

102 

101 

99 

89 

93 

95 

95 

95 

97 

100 

100 

100 

100 

90 

78 

93.5 

MIN 

68 

70 

66 

70 

74 

73 

68 

67 

66 

60 

64 

63 

65 

68 

70 

71 

75 

75 

75 

70 

72 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

69 

70 

57 

69.1 

•tAOISONVILLE  1  SE 

MAX 

93 

89 

93 

98 

96 

88 

83 

92 

87 

91 

88 

75 

81 

98 

99 

97 

94 

99 

95 

89 

91 

95 

96 

96 

96 

96 

100 

90 

96 

92 

80 

92.0 

MIN 

66 

69 

65 

71 

77 

69 

60 

61 

67 

60 

58 

61 

62 

67 

71 

73 

70 

74 

72 

67 

71 

69 

69 

69 

68 

71 

71 

71 

71 

71 

56 

67.7 
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Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST    19S4 


Station 

Day 

Of  Month 

i< 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18  1  19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

92  as 

69   67 

92 

60 

94 
68 

93 
74 

88 
58 

85 

65 

95 
58 

89 
67 

91 
55 

85 

54 

74 
58 

84 
58 

98 

65 

92 

70 

99 
69 

91 
69 

99 

69 

90 
70 

89 
67 

92 

56 

96 

67 

95 
68 

96 
66 

95 

66 

97 
67 

100 
67 

92 

70 

94 
66 

88 
66 

79 
54 

91.3 
64.9 

MANCHESTER  «  SE 

MAX 
MIN 

90   85 
6*   66 

88 
64 

90 
64 

92 

63 

89 
63 

84 

56 

89 

55 

84 
71 

87 
61 

79 
55 

75 
62 

85 

53 

90 
58 

95 
62 

99 
63 

85 
53 

94 
53 

87 
69 

86 
65 

90 
64 

91 

55 

94 

67 

96 

66 

95 

64 

96 
65 

95 

65 

85 
59 

89 
68 

88 
53 

78 
53 

88.7 
62.6 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

91   86 
66   68 

92 
67 

98 
71 

96 
74 

90 
71 

85 

67 

91 

67 

88 
63 

95 
53 

91 
64 

81 
62 

95 
63 

100 
71 

103 
72 

104 
74 

100 
77 

102 
75 

102 
75 

88 
65 

91 
71 

95 
71 

95 

71 

95 

73 

96 
72 

99 
73 

98 

71 

98 

74 

99 
59 

96 

58 

84 
56 

94.4 
69.2 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 

MIN 

97   8* 
68   63 

82 
65 

86 
67 

79 
68 

88 
63 

80 
60 

82 

60 

84 
61 

79 
50 

82 
64 

72 

51 

74 
51 

80 
53 

82 
53 

90 
65 

98 

67 

79 

68 

91 
69 

88 
69 

79 
53 

82 

53 

89 
66 

91 

68 

92 

68 

93 
69 

87 
68 

83 
68 

85 
69 

87 
66 

77 
55 

84.6 
63.5 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

94   90 
65   67 

90 
63 

86 
65 

93 
65 

89 
69 

88 
56 

89 
60 

86 
70 

88 
61 

87 
55 

80 
54 

83 
50 

90 
62 

95 
65 

98 
65 

92 
57 

94 
66 

89 
59 

88 
67 

93 

55 

94 
54 

93 

67 

96 

66 

94 
65 

96 

56 

97 
67 

94 
59 

91 
66 

89 
61 

84 
60 

90.6 
63.8 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

91   82 
67   6A 

86 

61 

87 
64 

88 

70 

S3 
61 

89 

57 

85 
58 

82 

64 

86 
59 

79 
65 

73 
52 

85 

51 

83 
52 

90 
59 

98 
68 

88 
59 

94 

68 

91 
74 

84 
66 

87 
67 

96 

55 

97 

58 

98 
69 

96 
58 

95 
58 

95 
57 

87 
67 

84 
64 

83 
66 

75 
52 

87.6 
53.9 

MURRAY 

MAX 
MIN 

89   93 
66   69 

97 
68 

102 
71 

100 

75 

90 
73 

87 
57 

95 
66 

87 
67 

97 
60 

91 
62 

80 
64 

95 
65 

103 
69 

106 
71 

108 
71 

100 
73 

103 
76 

103 
73 

93 
69 

94 
71 

97 

70 

98 
70 

99 
72 

100 
70 

103 
70 

103 

71 

100 
72 

100 
59 

94 
70 

84 
58 

96.5 
68.9 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

8*   86 
68   68 

91 
63 

94 
71 

91 
71 

87 
69 

84 
63 

89 
63 

S3 
67 

89 
51 

85 
59 

71 
50 

81 
62 

96 
67 

93 
70 

95 

71 

91 
69 

96 

71 

90 

71 

88 
58 

90 
69 

95 
70 

95 
71 

91 
70 

94 
69 

97 
72 

97 
72 

90 
71 

95 
71 

85 
72 

80 
56 

89.5 
67.5 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84   87 
69   72 

94 

71 

99 
73 

96 
75 

78 
73 

85 
67 

89 

68 

86 
68 

94 
66 

84 
55 

70 
65 

93 
65 

101 
75 

103 
77 

102 
80 

101 
80 

102 
80 

97 
69 

86 

70 

93 

72 

93 
73 

93 
73 

94 
73 

96 

75 

98 

75 

98 
76 

96 
75 

98 

70 

87 
66 

79 
58 

92.1 
71.4 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

97   85 
67   68 

89 

70 

97 
73 

100 
74 

97 
73 

88 
69 

86 
68 

92 

69 

85 

53 

95 

56 

85 
66 

70 
63 

93 

54 

101 
73 

103 
77 

103 
77 

101 
78 

103 
78 

98 

68 

87 
70 

94 

71 

93 

71 

97 
72 

97 
72 

97 

71 

101 
73 

101 
72 

95 

70 

100 
69 

89 
58 

94.2 

70.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

92   87 
70   68 

88 
67 

87 
69 

92 
68 

84 
57 

85 

51 

87 
60 

83 
68 

86 
66 

80 
53 

78 
67 

88 
55 

86 
59 

94 
56 

100 
58 

90 
68 

91 

71 

91 
71 

88 
71 

90 
70 

96 
58 

96 
59 

96 

73 

97 
72 

93 
71 

98 
71 

85 
71 

92 

71 

86 
68 

74 
57 

89.0 
66.9 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

90   88 
64   68 

95 

65 

100 
67 

97 
70 

86 

71 

82 
62 

95 
62 

86 
66 

96 

58 

86 
59 

76 
61 

88 
63 

102 
66 

104 
67 

103 
65 

101 
66 

104 
71 

104 
70 

90 
57 

90 
71 

99 
68 

99 
68 

99 
69 

100 
68 

99 
66 

103 
69 

93 

70 

97 
69 

91 
69 

87 
67 

94.5 
65.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

96   89 
71   68 

83 
64 

83 
66 

89 
67 

88 
54 

87 

57 

87 
57 

75 

60 

85 

55 

77 
53 

75 
62 

80 
52 

88 
72 

90 
69 

97 

71 

88 
67 

98 

76 

89 

57 

87 

71 

87 
67 

93 

70 

94 

68 

96 

71 

94 
69 

96 
69 

96 

68 

88 

68 

87 
56 

85 
55 

88.2 
56.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

88   85 
67   67 

94 
62 

99 

70 

95 
72 

86 
69 

86 
58 

97 
60 

87 
53 

95 
55 

88 
56 

75 
60 

90 
61 

102 
55 

105 
70 

105 
59 

91 

58 

100 
71 

98 
70 

89 
65 

93 

57 

98 

66 

98 
66 

99 

67 

95 

67 

100 
69 

100 
69 

91 
70 

97 

67 

90 
70 

81 
53 

93.5 
65.5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

97   86 
72   68 

80 
60 

80 
64 

90 
61 

89 
61 

83 
50 

80 
61 

92 

67 

78 
66 

88 
54 

77 
69 

67 
58 

81 
61 

96 
59 

85 
62 

97 
74 

88 
72 

98 
70 

91 

67 

89 
67 

94 

67 

94 
68 

96 
51 

95 
62 

95 
68 

96 

75 

98 

71 

85 

70 

91 
69 

84 
53 

88.4 
64.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

90   86 
72   69 

94 
65 

98 

72 

94 

74 

91 

71 

86 

59 

97 
54 

88 
59 

94 
58 

85 
58 

75 
61 

89 
61 

99 
58 

99 
72 

102 
71 

91 
71 

99 

73 

90 
75 

89 
67 

91 
67 

94 
72 

99 

71 

95 

70 

96 

70 

97 
69 

LOO 

73 

98 

71 

94 
67 

90 
69 

82 
56 

92.6 
67.9 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

92   80 
69   67 

88 

62 

90 
66 

90 

73 

85 
64 

86 
61 

90 
62 

86 
65 

86 
51 

79 
57 

74 
55 

78 
55 

92 
67 

89 
70 

94 
58 

89 
72 

98 
70 

93 
73 

89 
69 

91 
67 

97 
67 

98 
72 

99 

68 

92 

69 

95 

71 

93 
70 

89 

69 

93 
69 

86 
68 

76 

66 

89.0 
66.2 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

90   89 
67   65 

88 

61 

89 
64 

91 
72 

82 
67 

87 
58 

88 

58 

80 
69 

87 
58 

79 
55 

70 
57 

80 
56 

94 
65 

92 
65 

97 
66 

87 
72 

97 
68 

87 
59 

87 
67 

89 
58 

91 
68 

91 
69 

94 
58 

95 
56 

94 
66 

96 
66 

85 
55 

88 
66 

86 
52 

75 
55 

87.9 
64.5 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

85   84 
70   69 

93 

64 

96 
69 

94 
68 

93 

67 

88 
68 

94 
56 

92 
50 

91 

52 

83 

55 

71 
59 

86 

61 

97 
58 

95 
72 

100 
65 

89  100 

70   70 

94 

72 

92 
59 

87 
67 

97 
71 

97 

71 

96 

70 

97 
67 

98 
69 

100 
69 

87 
69 

92 

66 

88 

57 

77 
50 

91.4 
55.5 

VANCEBURC  DAM  32 

MAX 

MIN 

91   80 
64   63 

85 
62 

80 
64 

81 

67 

76 
60 

86 

57 

82 

57 

80 
51 

84 
55 

76 
50 

70 
51 

83 
49 

78 
59 

90 
64 

94 
64 

80 
64 

95 
66 

87 
64 

88 

56 

89 

50 

85 
53 

93 
67 

94 
65 

94 
67 

89 
56 

85 
65 

87 
67 

88 
65 

85 
64 

75 
52 

84.9 
61.9 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

90   89 
62   59 

85 

55 

88 

56 

86 

55 

88 

57 

87 
56 

85 
55 

86 
54 

86 
51 

88 
52 

86 

50 

78 
52 

86 
50 

92 

55 

96 
55 

92 

60 

93 
60 

95 
62 

93 

54 

92 
66 

90 

64 

88 
60 

86 
50 

88.5 
55.7 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

94   92 
69   68 

91 
66 

91 
66 

93 
65 

88 
68 

89 
53 

86 
60 

82 

70 

89 
50 

89 
57 

78 
55 

84 
60 

91 
65 

96 
67 

100 
67 

84 
67 

97 
62 

97 
58 

87 
67 

92 
56 

99 
64 

99 
68 

92 

57 

95 

68 

95 
68 

96 
68 

91 

71 

90 
69 

89 
64 

84 
50 

91.0 
64.3 

WILLIAMSTOWN 

MAX 

MIN 

100   85 
69  64 

80 
63 

87 
63 

87 
62 

86 
61 

82 
62 

85 

61 

85 
64 

80 
50 

83 
64 

74 
53 

75 
65 

82 
58 

86 
58 

90 

70 

94 
69 

83 
66 

94 
69 

90 
67 

82 
53 

84 
66 

92 
71 

92 

70 

93 

70 

96 
69 

92 
56 

85 
65 

85 
68 

91 
67 

85 
50 

86.6 
54.3 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 

MIN 

t 

98   83 

68   67 

87 
65 

92 
65 

93 
65 

95 
66 

84 

57 

85 

58 

94 
60 

84 
58 

91 
56 

83 
58 

59 
59 

84 
63 

95 
63 

95 

60 

99 
65 

84 
64 

101 
56 

88 
56 

91 
65 

89 
56 

95 

67 

95 

66 

96 
65 

98 
66 

97 
55 

96 

67 

87 
66 

90 
54 

89 
53 

90.6 
53.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

Station 

3  M  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEWET  DAH 

BVAP 

.24 

.26 

.26 

.27 

.13 

.22 

.23 

.21 

.09 

.24 

.03 

.30 

.32 

.19 

.06 

.16 

.25 

.15 

.15 

.29 

.12 

.05 

.27 

.27 

.13 

.21 

.19 

.18 

.02 

.16 

.18 

5.83 

WIND 

11 

26 

23 

28 

12 

20 

11 

4 

12 

14 

17 

12 

3 

2 

2 

10 

16 

4 

4 

19 

3 

3 

2 

5 

3 

5 

8 

3 

2 

4 

20 

308 

DIX  DAM 

EVAP 

.42 

.26 

.22 

.26 

_ 

.26 

.24 

.22 

.13 

.08 

.25 

.18 

, 

* 

.24 

.12 

.28 

.12 

.22 

.21 

.13 

.16 

.15 

.23 

.27 

.22 

.20 

.31 

.15 

.20 

.26 

B6.19 

IIHD 

94 

37 

67 

50 

40 

80 

1 

2 

" 

36 

62 

13 

0 

0 

10 

19 

51 

1 

17 

13 

0 

13 

4 

34 

31 

34 

33 

28 

16 

1 

22 

820 

lOLF  CBEEX  DAM 

KTAP 

.22 

.12 

.17 

.25 

.19 

.32 

.30 

.16 

.19 

.19 

.21 

.20 

.07 

.18 

.24 

.17 

.27 

.04 

.29 

.20 

.04 

.29 

.19 

.14 

.18 

.25 

.17 

.19 

.10 

.22 

.27 

6.02 

IIHD 

18 

6 

17 

23 

21 

18 

28 

11 

24 

27 

4 

27 

6 

5 

18 

2 

11 

14 

19 

12 

7 

9 

9 

7 

6 

7 

8 

14 

6 

13 

32 

429 

a—  r«<«r«Bce  aot«B  followlnc  Station  Index. 
-    92    - 


STATION  INDEX 


Obser- 

.^ 

a 

vation 

Refer 

Station 

^ 

County 

& 

•S 

time 

Observer 

to 

1 

-S 

1 

1 

§■ 

I 

t 

tables 

s 

^ 

J 

J 

s 

A 

A 

ADOISON  DAM  *S 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AOOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

66  16 

600 

IDELL  M.  OEARING 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  42 

65  07 

950 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

37  35 

82  43 

650 

BA 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

0195 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3 

5 

ASMCAMP 

0246 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

8A 

MARY  S.  RATLIFF 

ASHLAND  DAM  29 

0254 

BOYD 

36  27 

82  36 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5    7 

aAfJdOUBVlLLE 

0301 

KNOX 

36  52 

S3  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

9 

aAHOSTOWN  5. J.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  46 

85  23 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3 

9 

aAXTEfi 

0450 

HARLAN 

36  51 

63  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3 

9 

BEAVER  DAM 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3 

5    7 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1580 

8A 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  3 

5    7 

BENTGN 

0611 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

399 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  a 

5 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  34 

84  16 

1100 

7A 

MRS.  L.  B.  GAFFARO 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5    7 

BOWLING  GREEN  VTR  HKS 

0914 

WARREN 

37  00 

86  26 

505 

MID 

CITY  8CMLING  GREEN 

BRENT  DAH  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

66  16 

410 

7A 

STINSON  SKAGGS 

BUROINE  2   NE 

1120 

PIKE 

62  35 

1643 

8A 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE 

1137ICUMBERLAND   ,  2 

36  47 

89  22 

600 

TA 

MARVIN  M,  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG         ;  2 

36  46 

97  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

3 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

5 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5 

CENTRAL  CITY 

1439 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

453 

MID 

JAMES  F.  RICE 

CLERMOHT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  40 

474 

5P 

5P 

BERNHEIH  FOUNDATION 

5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

89  00 

370 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

65  IB 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1801 

WHITLEY 

36  58 

84  06 

1173 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

5    7 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

669 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

9    7 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

64  19 

1070 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

CYNTMIANA 

199B 

HARRISON 

36  23 

64  18 

664 

MARSHALL  HILL 

CTNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

36  23 

84  17 

719 

6A 

SA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

5 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

37  39 

84  46 

959 

7A 

7A 

R.  P.  COLO  IRON 

5    7 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

718 

MID 

BERTHA  OE  LONG 

DELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  0! 

83  07 

1647 

7A 

GENE  T.  HILTON 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

850 

9P 

HATTIE  B.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

37  45 

62  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5  6  7 

DU  DAM 

2214 

MERCER 

37  48 

64  43 

917 

4P 

7A 

C.  W.  WILLIAMS 

5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

66  43 

450 

7A 

DUNHOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

610 

7A 

N.  o!  GIVENS 

DUNNVILLE 

2374 

CASEY 

37  13 

84  58 

- 

8A 

LINNIE  D.  TARTER 

DiTER 

2391 

BRECKENRIOGE 

37  43 

86  13 

793 

MID 

LENA  BLAIR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

17  03 

SB  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMOn-ON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

B65 

7A 

s 

ELKMORN  CITY 

252B 

PIKE 

37  18 

82  21 

600 

8A 

KRS.KELSIE  SCA»»»ELL 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

84  20 

560 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

2791 

ROHAN 

38  09 

83  33 

666 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3 

5    7 

FLEMINGS BURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

7A 

WS.  JEAN  FLEMING 

FLCMINGSBURG  2 

2906 

FLEMING 

38  25 

83  45 

830 

MID 

MAURICE  B. CARPENTER 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  53 

84  16 

693 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  26 

88  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

9    7 

FRANKFORT  LOCK  4 

3028 

FRANKLIN 

38  13 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

9 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

FREE6URN 

3046 

PIKE 

37  34 

62  06 

727 

6A 

JOHN  E.  TANNER 

FRENCNBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

63  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

680 

BA 

JOE  W.  ATKINS 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

760 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARREN 

37  00 

65  55 

608 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  1 

5 

GLENOALE 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

GOLDEN  POND  e  N 

3295 

TRIGG 

36  54 

68  00 

393 

4P 

4P 

FISH  6  WLFLF  REFUGE 

2  3 

9 

GRANT  DAM  38 

335B 

BOONE 

7 

38  59 

64  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON 

3391 

CARTER        7 

38  19 

82  57 

569 

7P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3 

9 

GREeNSBURG 

3430 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HCWARD  PICKETT 

2  3 

9 

GREENSBURG  HIWAV  61  BR 

3435 

GREEN 

37  15 

85  SO 

590 

MRS.  ADA  L.  COX 

GHEEHUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

38  37 

82  51 

538 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

67  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3 

9 

HALEYS  MILL 

3539  ICHRIST IAN 

37  03 

67  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

C 

HARTFORD  6  MW 

3652  !0HIO 

37  32 

66  54 

429 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

63  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

c 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

640 

7A 

BUHCHELL  MUNCY 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  % 

5    7 

c 

HENDERSON  4  SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3 

5 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

64  34 

512 

MID 

C.  M.  KEATTS 

c 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

89  10 

WS.  NELL  S.  CALVIN 

2  S 

5 

MICKSVILLE 

3621 

GRAVES 

S«  48 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HIWMAN  SETTLEMENT  SCH 

38M 

KMOTT 

37  20 

82  59 

1080 

SA 

BA 

ELIZABETH  WATTS 

2  3 

5    7 

HODGENVILLE  MAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

85  44 

MID 

ERNEST  L,  WRIGHT 

c 

HOPKINSVILLE 

5994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  SO 

940 

7A 

7A 

NEWELL  f.    SMITH 

2  3 

9    7 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  22 

650 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

INEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

82  32 

636 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3 

9 

IRVIWGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

66  17 

646 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3 

9    7 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  2) 

749 

7A 

MRS,  MAE  JETT 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  I  SON 

XEENE  2  N 

4369 

JESSAMINE 

37  56 

84  38 

990 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

KENTUCKY  DAM 

4414 

LIVINGSTON 

37  01 

68  16 

362 

*A 

TVA-979-A 

LANCASTER 

4620 

»RRARD 

37  37 

84  35 

1032 

6A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

LAURA 

4642 

MARTIN 

37  45 

82  26 

BA 

JAMES  A.  FIELD 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

37  29 

86  16 

635 

6P 

BA 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3 

5 

UX1N6T0N  WS  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

SB  02 

84  3t 

979 

HID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3 

5   7 

c 

1 

Obser- 

Station 

d 

2: 

County 

■S 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Reier 

to 

0. 

8 

\ 

1 

I 

§* 

4> 

1 

tables 

S 

fi 

J 

»3 

a 

A 

k 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

21 

64  55 

772 

7A 

PALLIA  F.  HANKLA 

3       C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

A5 

64  35 

960 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S      c 

LOCKPORT  LOCK  2 

4697 

HENRY 

26 

64  56 

489 

«A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4682 

CLARK 

51 

64  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

c 

LONDON  S  SH 

4693 

LAUREL 

06 

84  06 

1217 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

07 

62  37 

584 

8A 

JULIUS  M.  RANKIN 

c 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

07 

62  37 

600 

7A 

EODIE  L.  YOUNG 

1 

LOUISVILLE  B»K*H  FLD 

4991 

JEFFERSON 

13 

B5  40 

598 

MID [CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LOUISVILLE  we  AP 

4954 

JEFFERSON 

11 

69  44 

MID 

MID  U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  9    7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

17 

89  46 

403 

6A  CORPS  or  ENGINEERS 

3 

LOUISVILLE  HB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

15 

69  46 

457 

MID 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  15     C 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

98 

68  90 

370 

6P 

6P  BLAINE  MALONE 

2  >  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

53 

66  02 

738 

MID  HILLARD  E.  FOSTER 

C 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

19 

87  29 

435 

5P 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  5     C 

MAM«OTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

11 

66  06 

800 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

06 

BS  43 

B50 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  3  9 

MAYFIELO  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

»tk, 

66  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

> 

MAYFIELD  2  S 

5232 

GRAVES 

42 

66  36 

364 

9P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  5  5 

HAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

36 

63  42 

515 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

26 

84  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

3 

MC  KIHNEYSBURG 

6301 

PENDLETON 

36 

64  16 

654 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

C 

MIDDLESBORO 

5369 

BELL 

37 

63  43 

1130 

5P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  3  6    7 

MIODLESBORD  RR  STA 

5394 

BELL 

37 

63  43 

1130 

MID 

SNEED  C.  FRIAR 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

09 

64  41 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

3 

HILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

16 

64  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

MILLERSTOHN 

9438 

GRAYSON 

27 

66  03 

580 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MQNTICELLO 

9524 

WAYNE 

50 

64  SO 

960 

7A 

ALVIN  L.  BERTRAM 

3 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

9999 

ROHAN 

11 

83  26 

770 

MID 

H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUMT  STERLING 

9640 

MONTGOMERY 

04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  S  5 

MUNFORDVILLE 

5664 

HART 

16 

85  93 

636 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

S       C 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36 

66  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5    7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

18 

63  11 

752 

MID 

ERIE  SCHOOL 

C 

OLNEY 

HOPKINS 

87  47 

360 

BA 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

56 

64  16 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OHENSBORO  2  W 

6091 

DA VI  ESS 

46 

67  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  9    7 

OHENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVI ESS 

47 

67  06 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

6U0 

MC  CRACK EN 

04 

68  46 

396 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  S  5    7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

06 

88  37 

S40 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

05 

88  39 

344 

MID 

CITY  OF  PAOUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

49 

62  48 

620 

JESSE  FAIRCHILD 

3 

PIKEVILLE 

6393 

PIKE 

29 

82  31 

666 

5P 

6P 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

45 

83  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6979 

CALOHELL 

06 

67  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

40 

83  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICmOND 

6605 

MADISON 

44 

64  16 

1065 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  9 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

13 

86  54 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

32 

87  16 

384 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

91 

86  63 

990 

6P 

7A 

WM.  B.  PORTER 

2  3  9 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7064 

LOGAN 

50 

86  S4 

976 

7A 

TVA-6B3 

3 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

23 

64  33 

913 

MID 

STANLEY  WILSON 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5    7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

35 

65  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

56 

84  49 

920 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

45 

83  09 

899 

NIC 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

45 

83  04 

900 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

3 

SCOT^SVILLE 

7215 

ALLEN 

45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  8  5    7 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

36 

87  32 

348 

7A 

GILBERT  I.  ASHBY 

S 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

09 

66  47 

355 

TVA-709 

3       C 

SHEL8YVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

IS 

85  16 

825 

6P 

7A 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3  5 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULL IT 

00 

86  44 

- 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

3 

SMITHFIELO  4  S 

7473 

SHELBY 

20 

85  16 

862 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7A0B 

PULASK I 

06 

64  37 

1090 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASK 1 

07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

41 

85  14 

738 

6A 

HM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

43 

64  29 

1420 

7A 

MRS.  ALICE  N.  BALL 

3        C 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

53 

85  43 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MUHTREY 

2  3  5 

SUWER  SHADE  SuBSTA 

7805 

METCALFE 

53 

85  40 

- 

7A 

TVA-6e4 

3 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

52 

85  09 

692 

MID 

R.  C.  DEDHAN 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

02 

65  21 

469 

7A 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

6060 

MONROE 

42 

85  41 

899 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

TOMPKINSVILLE  2 

8065 

MONROE 

42 

89  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144 

TRIGG 

96 

45 

68  09 

390 

7A 

TVA-660 

3 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

ANDERSON 

02 

64  91 

924 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

46 

87  57 

358 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6246 

JESSAMINE 

51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  BUREN 

6250 

ANDERSON 

56 

85  10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCE BURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

39 

83  21 

929 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6 

WAYNESeuRG  6  E 

8486 

LINCOLN 

22 

84  34 

1219 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

8551 

MORGAN 

59 

83  19 

800 

7A 

7A 

JOHf*  W,  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

8567 

OLDHAM 

29 

85  29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

8706 

WHITLEY 

44 

64  10 

960 

6P 

6P 

GEORGE  W,  WARREN 

2  3  6 

HILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

38 

84  34 

967 

6A 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  3  5    7 

HILLCM  LOCK  IS 

8724 

LEE 

36 

83  50 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HOLF  CREEK  0AM 

8607 

RUSSELL 

52 

89  09 

985 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

8624 

BUTLER 

11 

B6  38 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 
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REFERENCE  NOTES 
Tbe  four  digit  Ideotlf Icatlon  numbers  lo  tbe  Index  Dumber  column  of  'i.he  station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   Tbere  will  be  do  duplication  of  Duabera  within  a  state. 
Plgures  and  letters  follovtag  the  station  name,  sucb  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  correetioos  vlll  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  soowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

nits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "T.,    precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  In  miles.   Degree  days  are  based  on  a  dall; 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Btireau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sloet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-rocordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   Sec  the  Station  Index  for  observation  tine. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.W.  E.S.T.   WTR  EQUIV 
Table  7  means  tbe  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.   It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  enow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.   Water  equivalent  samples  are  necessaril; 
taJten  from  different  points  for  succeBslve  observations;  cunsequootly  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  lo  apparent  iDconslstencies  in  the  record. 

-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  tbe  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unlcnowD. 

CD  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   Those  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Hater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

ble  to  tbe  Treasurer 
D.  C. 

;.P.C.,  Chattanooga,  Tenn. 3/30/54  — -  775 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Heat,  drought,  and  a  heavy  rain  period 
were  the  principal  features  of  the 
weather.   Temperatures  averaged  72,7° 
(2.5°  above  normal),  and  extremes 
ranged  from  108°  on  the  5th  at  Irv- 
ington  and  Murray  to  39°  on  the  23rd 
at  Clermont  1  SSE.   All  stations 
recorded  their  highest  temperatures 
during  the  heat  wave  early  in  the 
month  and  their  lowest  temperatures 
during  the  cool  snap  at  the  beginning 
of  the  fourth  week.   The  high  tempera- 
ture of  108°  is  second  only  to  the 
September  record  of  110°  set  in  1925, 
and  average  temperatures  place  this 
as  the  warmest  September  since  1941. 
Precipitation  averaged  3.96  inches 
(1.05  inches  above  normal)  and  station 
totals  ranged  from  8.47  inches  at 
Hicksville  to  1.34  inches  at  Oneonta 
Dam  35.   Nearly  all  stations  recorded 
their  greatest  day's  measurement  of 
precipitation  on  the  20th  or  21st, 
and  in  many  instances  this  represented 
more  than  50%  of  the  total  for  the 
month . 

The  weather  was  quite  cool  on  the  1st 
but  a  rapid  warm  up  brought  a  heat 
wave  that  persisted  from  the  3rd  through 
the  6th.   Light  showers  occurred  in 
scattered  localities  the  7th-8th  and 
temperatures  dropped  to  moderate  levels. 
A  dry  weather  cold  front  moved  through 
Kentucky  from  west  to  east  on  the  10th, 
and  temperatures  were  5°  to  8°  below 
normal  the  llth-12th  but  rose  rapidly 
on  the  13th,  and  hot  weather  was  the 
prominent  feature  the  14th-19th  with 
temperatures  7°  to  12°  above  normal. 
Light  showers  developing  in  the  extreme 
north  portion  the  afternoon  of  the 
18th  intensified  and  spread  through- 
out the  State  giving  from  two  to  over 
five  inches  of  rain  before  clearing 
weather  arrived  the  21st.   Accompa- 
nying the  clearing  weather  was  a 


sharp  temperature  drop  and  readings 
were  6°  to  10°  below  normal  the  21st- 
23rd.   The  warm  up  on  the  24th  was 
also  quite  sharp,  and  unseasonable 
warm  and  fair  weather  characterized 
the  remainder  of  the  month  with  the 
exception  of  light  to  moderate  showers 
the  last  day. 

Dry  weather  and  heat  prior  to  the 
19th  reduced  pastures  to  a  poor  state, 
and  water  supplies  became  critically 
short  on  many  farms.   Preparation  of 
land  for  fall  seeding  of  grain,  per- 
ennial grasses,  and  alfalfa  progressed 
satisfactorily  the  first  week,  but 
was  largely  suspended  because  of  dry 
soil  the  second  and  third  weeks.   To- 
bacco harvesting  was  active  from  the 
beginning  of  the  month  and  corn  har- 
vesting got  underway  about  mid-month. 
Heavy  rains  the  20th  seriously  eroded 
much  farm  land  east  of  Louisville. 
Rains  of  the  19th-21st  relieved  water 
shortage,  improved  pastures,  and  per- 
mitted resumption  of  fall  seeding. 

The  following  information  was  furnishec 
by  the  Meteorologist  in  Charge,  Weathei 
Bureau  Office,  Louisville,  Kentucky: 

"Severe  storms  during  the  month  of 
September  were  infrequent  occurrences. 
On  only  three  days  were  storms  reported 
of  sufficient  severity  to  cause  any 
appreciable  damage.   The  three  days 
were  the  6th,  19th,  and  20th.   In  each 
case  the  storms  were  of  the  thunder- 
storm variety  and  the  cause  of  damage 
was  either  wind,  rain,  electrical, 
hail,  or  a  combination  of  these  ele- 
ments.  Total  damage  for  the  State  as 
a  whole  for  all  the  storms  is  estimated 
at  $116,000  to  property  and  crop.   There 
was  one  injury  as  a  result  of  the  storm 
of  the  19th-20th." 

Jacob  T.  B.  Beard 
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Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  b. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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16 
15 

9.8 
6.3 
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19 

75 
78 

79 
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41 
42 

53 
92 

5 
3 

0 

4 

3 

0 
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0 
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1 

1 
1 

10 
9 

78 

4.2 
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Table  1 


COMPARATIVE  DATA 


SEPTEKBEB 


Temperattue 

Precipitation 

Tau 
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■icS 

1889 

72.1 

101 

36 

1.23 

1890 

67.0 

95 

36 

2.71 

_ 

1891 

69.5 

97 

42 

1.89 

- 

1892 

68.5 

93 

38 

2.68 

_ 

1893 

69.6 

99 

35 

3.24 

- 

1894 

71.7 

98 

37 

2.71 

_ 

1895 

73.4 

101 

27 

1.10 

0 

1896 

68.6 

100 

31 

3.77 

0 

1897 

72.8 

105 

31 

0.21 

0 

1898 

73.4 

103 

42 

4.36 

0 

1899 

68.7 

105 

27 

1.66 

0 

1900 

74.6 

102 

35 

2.25 

0 

1901 

68.1 

98 

33 

3.57 

0 

1902 

67.3 

97 

29 

4.01 

0 

1903 

69.1 

100 

32 

0.91 

0 

1904 

71.1 

99 

34 

2.58 

0 

1905 

70.2 

95 

36 

2.61 

0 

1906 

73.0 
69.1 

95 
102 

45 
35 

6.15 

0 
0 

1907 

3.00 

1908 

71.6 

101 

30 

1.03 

0 

1909 

67.7 

97 

32 

2.51 

0 

1910 

71.8 

99 

38 

4.41 

0 

1911 

74.3 

99 

46 

3.71 

0 

Temperatui 

a 

Precipitation 

Year 

1 

S 

1 

I 

D> 

• 

?  o 

< 

2 

s 

^ 

^S 

1912 

71.0 

103 

33 

2.80 

0 

1913 

69.6 

106 

29 

2.49 

0 

1914 

67.8 

97 

36 

2.96 

0 

1915 

70.7 

99 

32 

3.32 

0 

1916 

67.2 

98 

32 

3.48 

0 

1917 

67.7 

98 

34 

2.56 

0 

1918 

62.8 

92 

30 

2.94 

0 

1919 

71.5 

102 

40 

1.69 

0 

1920 

70.8 

96 

38 

3.30 

0 

1921 

75.5 

99 

45 

5.37 

0 

1922 

72.7 

103 

39 

2.22 

0 

1923 

69.8 

94 

30 

2.87 

0 

1924 

65.3 

97 

35 

4.49 

0 

1925 

77.2 

110 

45 

2.83 

0 

1926 

73.5 

98 

40 

3.78 

0 

1927 

72.2 

103 

30 

2.87 

0 

1928 

65.5 

99 

?4 

0.81 

0 

1929 

69.5 

97 

35 

4.69 

0 

1930 

72.6 

101 

38 

2.46 

0 

1931 

75.1 

103 

36 

2.74 

0 

1932 

69.5 

103 

34 

3.66 

0 

1933 

74.3 

98 

40 

5.03 

0 

1934 

69.2 

95 

39 

4.82 

0 

Year 

Temperatuie 

Precipitation 

1 

1 

1 

1 

1 
< 

Jl 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

68.3 
74.4 
67.8 
70.3 
74.5 

66.7 
73.1 
67.5 
66.4 
68.8 

72.5 
68.4 
70.1 
69.5 
64.5 

67.2 
67.8 
67.9 
69.8 
72.7 

99 
101 

98 
101 
105 

100 
99 
96 

104 
96 

101 
95 

103 
98 
91 

92 
103 

98 
106 
108 

31 
41 
29 
37 
39 

29 
34 
36 
33 
38 

43 
36 
33 
36 
30 

33 
30 
33 

32 
39 

2.75 
3.57 
1.84 
3.52 
1.26 

1.97 
1.16 
3.24 
2.58 
3.88 

3.44 
2.52 
3.04 
2.09 
1.84 

5.01 
4.31 
2.42 
1.17 
3.96 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

T 
T 
0 
T 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  putillshed  in  this 
table    for    earlier    years. 


See   reference   notes   following   Station    Index 
-  99   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
SEPTEMIER    195* 


Temperature 

Precipitation 

ll 

ii 

II 

1 

«  1 

X 

S 

1 

1 

1 

No.  of  Days 

"n 

ll 

>• 

1 

« 

i 

Snow. 

Steal  HaU 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

So 

1 

e 

1 

B 

S 

1 
o 

S!  S! 
II  hi 

•'1 

On 

« 

WESTERN  DIVISION 

i   1 

BEAVER  0AM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
50L0EN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  >,    SW 

88.5 
87,4 
89.6 
87.6 
88.0 

57.6 
61.7 
56,8 
57,7 
59,8 

73,1 
74.6 
73,2 
72,7 
73,9 

1.7 

1.9 
2.0 

104 
102 
107 
102 
104 

5 

4 
5 
4 
5 

43 
48 
41 
42 
43 

22+ 

22 

23 

22+ 

23 

14 

7 

15 

16 

11 

15 
14 
16 

It 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,25 
1.69 
5,34 
3.65 
3.45 

2,48 
-  1.84 

.67 
.46 

2.74 
1.24 
2.61 
1.53 
2.42 

21 
21 
20 
21 
21 

.0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 

5 
2 
5 
5 

3 

3 
1 
4 
3 
2 

2 
1 
2 
1 

1 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

90.5 
89.4 
88.0 
89.6 
89.2 

55,9 
58,2 
58,6 
58,4 
60,8 

73.2 

73.8 
73.3 
74.0 
75.0 

1.5 
1.6 

2.9 

105 
104 
104 
105 
105 

6 
6 

5 
5 
5 

40 
43 
44 
43 
44 

23 

22 

22+ 

23 

22 

12 
13 

10 

17 
16 
14 
16 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

oi 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3,85 
5.05 
5.10 
4.30 
6.28 

1.99 
1.52 

3.21 

1.95 
2.85 

2.59 
2.89 

21 
21 

21 
20 

.0 

,0 

,0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 
6 

2 
3 

3 

3 

2 
2 

1 
3 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

91.0 
87.1 
87.6 
88.3 
89. 8M 

58.9 
59.5 
61.0 
59.0 
56.9 

75.0 
73.3 
74.3 
73.7 
73, 4M 

3.1 
3.0 

.6 

1.9 

108 
103 
104 
105 
106 

5 
5 
5 
6 

5 

43 
44 
46 
45 
42 

23 
23 
23 
24 
22 

11 

9 

12 

11 

16 
12 
12 
15 

17 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.78 
3.45 
4.57 
3,86 
3,80 

.40 
.27 

,82 

,74 

1.27 
2.37 
3.38 
2.82 

1.45 

21 
21 
20 
21 
21 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
4 
6 

4 
2 
2 
2 
4 

1 
1 
1 

1 
1 

RUSSELLVILLE 

89.6 

56.1 

72.9 

1.4 

107 

5 

41 

22+ 

17 

15 

0 

0 

0 

5.88 

2,81 

2.13 

21 

,0 

0 

3 

3 

3 

DIVISION 

73.7 

4.33 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

85.8 
89.7 
89.1 
88.6 
86.1 

57.7 
58.0 
59.4 
59.2 
57.1 

71.8 
73.9 

74,3 
73.9 
71.6 

3.2 
3.6 

102 
103 
104 
104 
103 

6 

6  + 
5+ 
5 
5 

44 
42 
■45 
44 
42 

22+ 

22+ 

22 

22+ 

23 

18 
14 
12 
10 
21 

10 
17 
15 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

I 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

6.12 
3.09 
5.57 
3.05 
3.78 

3,29 

2.20 

.77 

4.88 
1.52 
3.91 
1.41 
2.82 

20 
21 
20 
21 
20 

,0 
,0 
,0 
,0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 

4 
3 

3 

2 

2 
3 
3 
2 

1 
2 

1 

1 
1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT      R 

DANVILLE 

DIX  DAM 

FRANKFORT  LOCK  4 

90.0 
83.9 
88.1 
88.9 
88.4 

54.6 
58.2 
58,1 
59.5 
55.8 

72,3 
71.1 
73.1 
74.2 
72,1 

3.8 
3.6 

2.6 

105 
101 
104 
105 
104 

5 
6 
6 
5 
6+ 

39 
46 
44 
45 
45 

23 
22+ 
23 
22+ 
23  + 

19 
27 

12 

17 
9 
12 
17 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.15 
2,12 
3,32 
3.91 
4.97 

-   .85 
.24 

2.12 

2.13 
.86 
1.60 
2.58 
2.95 

20 
20 
20 
20 
20 

,0 

T 

,0 

,0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 

3 
2 
4 

2 
2 

2 
2 
2 

2 

0 
2 

I 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVING TON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

87,4 
88.4 
89.5 
86.8 
86.4 

59.4 
57.0 
59.9 
60.1 
60.7 

73,4 
72,7 
74,7 
73,5 
73.6 

2,9 
4,2 
3.2 

4,7 

103 
105 
108 
103 
103 

5 
6 
5 
5 
5 

43 
42 
45 
45 
47 

22 

23 

22+ 

22 

22 

13 

10 
13 
19 

14 
16 
16 
10 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.55 
3.27 
3.27 
4.60 
4.97 

.13 

.42 

1.40 

2.14 

2.03 
2.20 
1.29 
2.67 
3.08 

20 
21 
20 
21 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

5 
4 
5 

3 
2 
2 
2 
2 

2 

1 
2 
2 
1 

LOUISVILLE  WB  AP            R 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

87.6 
86.4 
89.9 
86.4 
89.5 

60.7 
64.4 
56.8 
58.4 
60.6 

74,2 
75,4 
73,4 
72.4 

75.1 

4,0 
4.3 
4.4 
2.9 

104 
103 
106 
103 
104 

5+ 

5 

5 

6 

4+ 

47 
53 
40 
46 
44 

22+ 
23 
22+ 
22  + 
23 

13 

5 

18 

11 

14 
12 
18 
12 

16 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.16 
5.52 
4.49 
3.37 
4.58 

2.46 

2.83 

.85 

.39 

3.19 
2.99 
2.36 
2.12 
2.68 

20 
20 
21 
21 
20 

,0 
,0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

3 
3 
5 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 

1 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

88,1 
87.3 
88,3 
84, 4M 
87,9 

59,6 
56.6 
59.7 
58, 2M 
54,9 

73.9 
72.0 
74.0 
71. 3M 
71.4 

4.3 
1.7 

106 
101 
105 
100 

103 

5 
6 
7 
7 

46 

41 
43 
44 
43 

22 

22+ 

22 

22 

22+ 

9 
IS 
17 

14 
13 
14 

11 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.36 
3.55 
3.16 
5.39 
3.60 

2.68 
2.43 

4.00 
1.24 
1.46 

1.60 

20 
21 
20 

21 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 

5 

2 
3 
2 

2 

2 

2 
1 

2 

DIVISION 

73.2 

4.20 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

85,7 
92. 3M 
84.6 
87.0 
86.6 

59,4 
52, 9M 
54,7 
54,4 
58.5 

72,6 
72. 6M 
69,7 
70.7 
72.6 

2.3 
2.8 

100 
106 
99 
102 
102 

6 
5 
6 
6 

6 

46 
41 
43 
41 
42 

22  + 

23 

22 

22 

23 

16 
11 

15 

11 
20 
10 
13 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.88 
2.37 
2.50 
3.03 
4.83 

1.32 
1.91 

2.72 
1.46 
1,00 
2.11 
1.68 

20 
20 
21 
20 
20 

.0 

.0 

.0 

T 

,0 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 
3 

3 

5 

2 
2 
2 
2 

4 

1 
1 
1 
1 
3 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

87.0 
87, 5M 
86.5 
87.4 
85.2 

54.7 
55.6 
56.0 
55.5 
54.2 

70.9 
71. 6M 
71.3 
71,5 
69.7 

3.2 

101 
103 
101 
102 
98 

5  + 

6  + 
7 

5 
5 

40 
42 
44 
42 
41 

22 
23  + 
22 

22  + 

23  + 

31 

20 
31 

13 
13 
13 
12 
10 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

I 

3.29 
4.09 
2.39 
3.32 
4.65 

.52 

1.98 
3.30 
1.50 
1.85 
3.21 

20 
20 
20 
20 
20 

,0 
,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
3 
3 
4 

2 
2 
2 

3 
2 

1 
1 
1 

1 
1 

HEIDELBERG  LOCK  1<.         R 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

MANCHESTER  4  SE 
MAYSVILLE  DAM  33 

37.7 
87.3 
86.3 
89.1 
82.6 

56.1 
53.6 
56.1 
53.9 
55.4 

71.9 
70.5 
71.2 
71.5 
69.0 

2.2 
-   .5 

100 
103 
100 
103 
96 

5 

6 

6 

5+ 

6 

42 
42 
42 
42 
46 

22 
22  + 
22 
22 
23+ 

16 

14 
16 

13 
14 
13 
16 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.73 
4.00 
4.29 
2.54 
2.60 

.66 
-   .37 

1,85 
2,00 
2,60 
1.21 
1.46 

20 
20 
20 
21 
20 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

6 
4 

4 

2 
2 
2 
2 

1 

2 
2 

1 
1 
1 

MIDOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCEBURG  DAM  32 

90.5 
87.9 
89,4 
8  6',  3 
84,6 

54.0 
58.4 
59.4 
58.1 
55.6 

72,3 
73,2 
74,4 
72.2 

70.1 

2.4 
4.4 
3.8 

1,2 

104 
104 
103 
103 
98 

5 

5+ 

5+ 

6 

6 

40 
43 
46 
41 
43 

22 
22 
22 
22 
22  + 

10 

13 

5 

26 

16 
13 

15 
12 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
4.08 
3.11 

4.63 
2.48 

-  .48 
1.06 

.23 

1.77 

-  .11 

1.82 

1.72 
2.62 
1.36 

21 

20 
20 
20 

,0 
.0 
,0 
,0 

,0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

4 
4 
4 

1 

2 

3 

1 

1 

1 
2 
1 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

87.7 

50.9 

69.3 

100 

6+ 

40 

22  + 

i3 

0 

0 

0 

4.37 

2.36 

20 

,0 

0 

4 

4 

1 

DIVISION 

71.4 

3.44 

T 

STATE 

72.7 

2,5 

3,96 

1.05 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12       13 


16      17      18      19      20      21      22     23      24     25      26      27     28      29      SO 


»D0ISON  C»H  49 

3.22 

aOOLPMUS  1  N 

t.2S 

aLSANY 

2.72 

ALLEN 

3.69 

INCHORAGE 

6.12 

ASMCAMP 

2.05 

ASHLAND  DAM  29 

3.88 

BAHeOURVILLE 

2.37 

8AR0ST0KN  S  J  PeEP  SCH 

3.09 

BAXTER 

2. SO 

BEAVER  DAM 

;.2s 

BENHAM 

3.03 

6EREA  COLLEGE 

4.83 

BEREA  HATER  WORKS 

3.77 

BOWLING  GREEN 

4.02 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
80WUING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
-JfiDINE  2  NE 

-'JRKESVILLE 
:iDIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  II 

COLUMBIA 

C0R9IN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 


CVNTHIANA 

*..71 

CVNTHIANA  2 

<*.09 

DANVILLE 

3.32 

cLPMlA  1  E 

2.'V2 

EMA 

fc.l6 

"EW£V  DAM 

2.39 

I  t    DAM 

3.91 

JNOEE  BARRETTS 

^ORD  BR 

*r.71 

. JNMOR 

A. 43 

OUNNVILLE 

3.10 

EDDVVILLE  LOCK  F 

3.59 

EDMONTON 

4.10 

ELKMORN  CITY 

2.0c 

FALMOUTH 

4.06 

FARMERS 

3.32 

-LEMlNGSeuRG 

4,68 

:>RD  LOCK  10 

4,28 

■"»RDS  FERRY  DAM 

50 

1,6^ 

■■   -JANKFORT  LOCK  i. 

4,97 

rRANKLIN  WATER  WORKS 

3.89 

FREEBURN 

FPENCHBURG 

4.56 

GEORGETOWN  WATER 

WORKS 

3.92 

GEST  LOCK  3 

4.31 

■.LASGOW 

3.91 

wLAJGOW  WKAY 

4,55 

wLENDALE 

3.23 

iOLOEN  POND  6    N 

5.34 

jRANT  DAM  38 

1.4G 

1OAYSON 

4.65 

-■^EENSBURG 

.-^EENSBURG  H I  WAY  61  BR 
kj-*EENUP  DAM  30 
wREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 

HAZARD  WATER  WORKS 
MEIDELBERG  LOCK  14      i 
m£N0£RS0N  4  SW 
HICKMAN  1  E 

■;ICKSVILL£ 

:gh  bridge  LOCK  7 
■  iNDMAN  SETTLEMENT  SCH 
nUPKINSVILLE 


IRVINGTON 

3.27 

JACKSON 

3.39 

JEREMIAH 

2.11 

KEENE  2  N 

3.B7 

KENTUCKY  DAM 

S,99 

LANCASTER 

3.46 

L  iJRA 

3.89 

LFITCHFIELD 

4.60 

LFXlNGTON  WB  A 

IRPORT    R 

4,97 

LIBERTY 

2.57 

!.  'TTLE  HICKMAN 

LOCK  8 

4,21 

'CKPORT  LOCK 

2 

7,09 

\ 


■JISVILLE    WB    CITV 

vELACEVILLE 
lAOISONVlLLE     1    Se 
lAHMOTH    CAVE    PARK 
lANCHESTER    4    SE 

"VFIELO    SUeSTA 
^'FIELD    2    S 
■'■^VILLE    DAM    33 


LLERSTOHN 
NT  I  CELLO 
JNT    STERLING 
NFOROVILLE 


■-  =  i5NTA  0AM  35 
^^NraORO  2  W 
ENS60R0   DAM    46 

OUCAH    CAA    AIRP( 
■  nuCAM 

-aintsville 

■;keville 

NEVILLE 

"iMCETON 
■'.'£NNA  LOCK  12 
;  CMMOND 

'CHESTER  LOCK  3 
-UMSEY  LOCK  2 


RECORD  MISSING 


11 

1.02 

.58 

05 

2.49 

.90 

21 

4.88 

.89 

1.35 

.50 

04 

2.72 

.57 

1.46 

.84 

1.06 

1.52 

.95 

1.00 

1.18 

7.74 

2.11 

.71 

1.68 

1.06 

2.13    1.5S 


1.87    1.15 


3.30       .76 


.60 

1.24 

.10 

1.00 

.86 

1.58 

02 

.50 

.63 

.58 

1.25 

.75 

2.70 

.71 

2.16 

.06 

.94 

09 

.31 

2.65 

IS 

.95 

1.55 

05 

.56 

.39 

02 

.72 

.45 

04 

.85 

.76 

.10 

.69 

.11 

.96 

.27 

1.24 

.95 

1.14 

.71 

1.32 

03 

1 

.81 

.81 

.04 

2.03 

1.70 

T 

.88 

1.92 

2.61 

1.12 

1.12 

.2] 

3.21 

.63 

.87 

2.20 

.43 

2.31 

04 

1.66 

.65 

.92 

1.53 

.89 

2.57 

06 

1.57 

1.26 

1.85 

1.09 

.82 

2.42 

T 

1.95 

.43 

5.85 

3.00 

1.26 

06 

2.00 

1.60 

.94 

2.85 

1.59 

1.27 

03 

2.60 

.66 

1.29 

1.24 

1.40 

1.10 

1.3R 

.56 

2.35 

1.30 

T    1.19 

2.67 

.85  3.08 

.27 

.80 

1.25 

.04  2.44 

1.24 

.02  3.03 

.63 

.05  2.80 

.65 

l.ao  3.19 

.01 

2.31    2.99 


.12    1,25    1.11 


.02    3.35  1.14 

1.09  2.54 

1.16  1.25 

.12      •  2,88 

1.29  3*03 

,63  1,27 

1.06  2.82 

.02    1.05  .22 


1.04    1.29 


60 

1 

.45 

20 

.88 

62 

1 

.13 

73 

2 

.56 

36 

2 

.55 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


3 

Day  of  month 

Station 

o 

{     1 

H 

1  1  2  1  3 

4  1  5    6 

7  1 

8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  IS 

16   17  1  18 

19   20   21 

22  1  23   24 

25   26   27 

28   29 

30 

31 

RUSSELLVILLE 

5.88 

1.90  2.13 

1.85 

KUSSELLvlLLE  SU9STA 

6.10 

1.85  2.20 

2.05 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

3.37 

1.06  2.12 

•  02 

T 

.17 

SALVISA  LOCK  6 

'^.79 

T 

.23 

7    3.06  l.»6 

.03 

T    T 

•  01 

SALYERSVILLE  2 

3.18 

.97 

.38 

.02  2.06  1.10 

•  65 

SCOTTSVILLE 

«.58 

.12 

2.68   .92 

.45 

•  41 

SEBREE 

3.77 

.05 

.07 

7     .28  3.33 

T 

T 

.0* 

5HAWNEE  STEAM  PLANT 

4.99 

.45 

.38 

.15  3.68 

.02 

•  31 

SMELB/VILLE  2  W 

5.36 

.10 

.05 

7    4.00  1.00 

.05 

•  16 

SHEPHEROSVILLE 

<..02 

.02 

.01 

2.65  1.30 

.04 

SOMERSET  1  N 

3.55 

T 

.02 

.41 

.07  1.03  1.2* 

.08 

•  70 

SPRINGFIELD 

2.10 

1.14   .96 

STEARNS 

2.01 

1.10   .85 

.06 

SUMMER  SMADE 

3.16 

.24 

1.46   .87 

.10 

•  49 

\ 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.04 

.14 

1.07  1.37 

.01 

.50 

TAYLORSVILLE 

3.87 

.07 

.08 

.07 

4.00  1.43 

.07 

.15 

TOMPKINSVILLE  2 

3.77 

.06 

1.50  1.43 

.07 

.71 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

5.70 

.18 

.47 

.30  2.88 

.01 

1.86 

TYRONE  LOCK  5 

4.89 

.12 

3.65  1.08 

.04 

UNIONTOWN  DAM  ^9 

3.51 

.08 

.15  3.25 

T 

.03 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

4.88 

.01 

.06   7 

T 

T    3.65  1.14 

.01 

T    T 

.01 

VAN8UREN 

5.38 

T 

.30 

3.62  1.40 

.06 

T 

T 

VANCEBURG  DAM  32 

2<48 

.40 

,26  1.36   .46 

WAYNESSURG  6  E 

2.69 

.66 

T 

T     .87  1.08 

.02 

.06 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

4.37 

.65 

2.36   .83 

T 

.53 

WESTPORT 

5.84 

T 

.35 

.05 

T 

.42 

.02       .38 

.02  3.80   .80 

T 

WILLIAMSBURG 

RECORD  MISSING 

WILLIAMSTOWN 

5.39 

.20 

.62 

•    2.41  I. 00 

1.16 

WILLOW  LOCK  13 

5.29 

1.75 

.02  2.10  1.16 

.02 

•  24 

WOLF  CREEK  0AM 

3.60 

.26   .11 

1.24  1.60 

.39 

WOOOBURV  LOCK  *, 

4.01 

.17 

1.17  2.32 

.35 

• 
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1 


D 

All 

LY 

T] 

EM 

[Pi 

'RJ 

IT 

UR 

ES 

KENTUCKY 

Table  5 

XJ 

X&± 

La  X 

X 

^x*. 

M.   Xi 

jXi^ 

&  X 

SEPTEMEI  1*34 

Day 

Oi  Month 

1 

StoUoii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ANCHORAGE 

MAX 

76 

86 

93 

98 

101 

102 

65 

86 

89 

61 

75 

77 

87 

93 

95 

93 

96 

92 

97 

75 

68 

70 

73 

32 

33 

60 

34 

68 

83 

61 

85.3 

MIN 

49 

53 

62 

61 

62 

64 

69 

56 

56 

57 

56 

50 

50 

59 

56 

56 

69 

61 

69 

60 

57 

44 

44 

48 

57 

60 

55 

56 

66 

65 

57.7 

ASHLAND  0AM  29 

MAX 

78 

80 

90 

93 

93 

100 

97 

92 

84 

85 

80 

82 

84 

86 

91 

92 

93 

93 

93 

34 

82 

71 

72 

73 

79 

85 

32 

86 

86 

82 

85.7 

MIN 

52 

54 

65 

61 

54 

56 

65 

68 

50 

53 

60 

50 

49 

58 

62 

61 

58 

62 

68 

67 

66 

46 

46 

45 

69 

69 

53 

57 

65 

69 

59.4 

BARBOURVILLE 

MAX 

64 

92 

99 

106 

102 

103 

96 

96 

95 

88 

90 

95 

95 

96 

97 

96 

97 

93 

75 

82 

68 

86 

64 

90 

90 

91 

36 

92.3 

MIN 

45 

44 

50 

56 

59 

62 

65 

56 

58 

42 

45 

52 

55 

66 

50 

50 

60 

62 

43 

41 

44 

52 

68 

52 

52 

58 

60 

52.9 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 

81 

91 

94 

101 

103 

103 

101 

89 

90 

90 

67 

83 

90 

95 

96 

96 

96 

94 

97 

97 

73 

72 

75 

87 

84 

84 

87 

91 

80 

64 

89.7 

MIN 

48 

54 

70 

63 

66 

62 

65 

64 

55 

57 

53 

47 

52 

60 

67 

54 

59 

61 

68 

57 

62 

42 

42 

47 

65 

65 

56 

56 

67 

66 

58.0 

BAXTER 

MAX 

73 

79 

66 

90 

94 

99 

97 

95 

85 

90 

87 

72 

60 

84 

88 

69 

90 

91 

91 

91 

73 

72 

71 

78 

82 

79 

75 

64 

86 

86 

64.6 

MIN 

51 

49 

50 

56 

59 

59 

60 

63 

62 

64 

51 

52 

49 

61 

53 

55 

56 

56 

68 

64 

53 

43 

44 

46 

47 

50 

55 

54 

54 

56 

54.7 

BEAVER  DAM 

MAX 

84 

92 

98 

102 

104 

103 

82 

88 

92 

83 

78 

61 

91 

94 

97 

96 

94 

95 

93 

92 

70 

71 

77 

66 

83 

62 

37 

91 

82 

34 

88.5 

MtN 

47 

50 

57 

62 

63 

65 

68 

65 

58 

60 

54 

45 

48 

58 

63 

57 

51 

63 

72 

63 

61 

43 

43 

46 

57 

61 

55 

58 

68 

65 

57.6 

BENHAM 

MAX 

74 

79 

89 

98 

100 

102 

101 

100 

66 

93 

92 

60 

65 

67 

90 

92 

92 

94 

94 

88 

75 

74 

72 

75 

76 

76 

62 

36 

66 

33 

87.0 

MIN 

46 

45 

48 

56 

55 

55 

60 

62 

58 

61 

68 

50 

46 

52 

56 

56 

50 

67 

53 

64 

63 

41 

42 

46 

49 

50 

54 

53 

64 

60 

54.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 

80 

88 

94 

96 

101 

102 

93 

85 

66 

86 

72 

79 

66 

91 

93 

93 

95 

91 

96 

81 

71 

70 

76 

83 

84 

60 

87 

90 

88 

63 

86.6 

MIN 

48 

51 

55 

60 

66 

67 

67 

66 

59 

59 

57 

49 

45 

56 

61 

56 

50 

65 

73 

62 

61 

45 

42 

46 

62 

64 

56 

61 

69 

68 

58.5 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 

82 

95 

101 

103 

104 

104 

87 

91 

93 

66 

77 

83 

91 

96 

97 

93 

92 

93 

99 

82 

72 

72 

77 

66 

85 

86 

88 

92 

81 

65 

89.1 

MIN 

49 

52 

59 

64 

64 

69 

69 

67 

61 

58 

57 

50 

52 

61 

62 

62 

64 

64 

72 

52 

51 

45 

46 

51 

61 

61 

55 

61 

67 

65 

69  .4 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 

81 

90 

96 

101 

104 

103 

90 

90 

93 

86 

78 

81 

90 

93 

96 

95 

93 

94 

97 

92 

72 

72 

79 

65 

83 

79 

37 

90 

83 

64 

38.6 

MIN 

50 

51 

59 

62 

64 

66 

67 

65 

58 

59 

55 

49 

51 

60 

54 

62 

52 

62 

73 

53 

62 

44 

44 

50 

59 

62 

55 

69 

71 

66 

59.2 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 

79 

90 

94 

98 

103 

102 

85 

66 

85 

85 

74 

75 

85 

93 

95 

92 

95 

91 

96 

75 

75 

70 

71 

81 

85 

82 

84 

83 

85 

81 

86.1 

MIN 

50 

54 

63 

57 

63 

61 

68 

57 

56 

59 

59 

46 

47 

57 

66 

65 

58 

60 

69 

60 

63 

46 

42 

43 

60 

56 

51 

56 

66 

66 

57.1 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 

82 

92 

97 

103 

105 

104 

90 

92 

93 

93 

65 

61 

91 

97 

96 

96 

97 

96 

99 

64 

72 

74 

76 

66 

87 

84 

37 

91 

33 

85 

90.0 

MIN 

44 

48 

56 

57 

59 

54 

65 

62 

51 

54 

49 

42 

45 

56 

52 

52 

55 

57 

66 

68 

61 

42 

39 

43 

58 

60 

54 

54 

67 

66 

54.6 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

79 

88 

96 

98 

101 

101 

98 

64 

90 

89 

74 

80 

86 

93 

91 

93 

92 

94 

96 

62 

71 

70 

76 

63 

81 

73 

87 

90 

35 

62 

87.0 

MIN 

42 

45 

50 

56 

58 

61 

64 

65 

61 

61 

51 

45 

46 

67 

59 

55 

55 

57 

71 

53 

47 

40 

41 

45 

52 

55 

51 

56 

66 

65 

54.7 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 

78 

85 

90 

94 

100 

101 

84 

83 

85 

61 

72 

75 

85 

90 

92 

91 

91 

89 

90 

75 

66 

68 

74 

80 

81 

61 

35 

89 

83 

78 

33.9 

MIN 

48 

58 

66 

62 

67 

67 

58 

62 

54 

59 

56 

47 

52 

53 

60 

56 

61 

63 

65 

69 

52 

46 

45 

48 

62 

63 

52 

60 

68 

66 

53.2 

CYNTHIANA  2 

MAX 

77 

79 

91 

92 

98 

103 

103 

93 

87 

87 

85 

76 

77 

90 

94 

96 

94 

96 

96 

98 

60 

71 

71 

74 

84 

86 

83 

87 

89 

87.5 

MIN 

44 

48 

60 

54 

59 

50 

58 

64 

52 

55 

56 

44 

43 

51 

57 

54 

55 

59 

71 

62 

62 

45 

42 

42 

59 

59 

60 

55 

62 

66 

55.6 

DANVILLE 

MAX 

77 

82 

89 

96 

101 

104 

103 

91 

89 

89 

89 

75 

80 

69 

94 

96 

96 

96 

94 

97 

77 

73 

71 

78 

86 

85 

31 

88 

92 

86 

88.1 

MIN 

49 

50 

55 

61 

63 

57 

69 

65 

57 

59 

57 

50 

49 

57 

66 

61 

62 

64 

71 

61 

60 

46 

44 

47 

49 

62 

55 

53 

66 

55 

68.1 

DEWEY  DAM 

MAX 

75 

60 

65 

92 

94 

100 

101 

94 

64 

85 

89 

71 

76 

87 

92 

92 

92 

95 

93 

95 

82 

74 

71 

76 

83 

64 

84 

36 

91 

90 

86.5 

MIN 

53 

52 

53 

56 

59 

60 

61 

65 

65 

66 

62 

51 

49 

51 

57 

56 

56 

69 

61 

65 

64 

44 

47 

45 

45 

56 

53 

53 

66 

57 

56.0 

OIX  DAM 

MAX 

81 

90 

95 

101 

105 

104 

92 

90 

91 

91 

80 

80 

90 

96 

96 

96 

95 

96 

98 

90 

70 

70 

75 

64 

86 

60 

86 

89 

85 

87 

88.9 

MIN 

52 

54 

61 

62 

67 

67 

70 

66 

58 

60 

50 

49 

52 

63 

63 

60 

62 

63 

71 

61 

61 

45 

45 

49 

62 

62 

57 

60 

68 

66 

59.5 

FARMERS 

MAX 

79 

87 

94 

95 

102 

100 

92 

66 

66 

87 

83 

75 

67 

92 

93 

94 

95 

92 

95 

81 

76 

73 

75 

84 

86 

83 

87 

91 

88 

82 

87.4 

MIN 

47 

48 

58 

55 

58 

62 

67 

65 

57 

57 

59 

47 

45 

54 

56 

55 

55 

59 

56 

63 

62 

42 

42 

43 

65 

60 

49 

64 

61 

65 

55.6 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

83 

94 

97 

102 

101 

95 

82 

67 

66 

81 

76 

79 

92 

95 

93 

96 

92 

90 

96 

91 

70 

71 

75 

86 

31 

66 

87 

92 

80 

83 

87  >4 

MIN 

5S 

56 

66 

66 

66 

69 

69 

69 

50 

65 

58 

53 

55 

59 

69 

63 

64 

70 

74 

63 

59 

48 

51 

51 

57 

63 

59 

62 

72 

69 

61.7 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

60 

83 

92 

97 

100 

104 

104 

95 

92 

89 

89 

79 

78 

69 

95 

96 

97 

96 

94 

97 

76 

71 

73 

76 

84 

85 

82 

81 

90 

87 

88.4 

MIN 

50 

50 

52 

59 

56 

62 

63 

67 

58 

57 

59 

49 

49 

49 

57 

57 

67 

59 

50 

50 

63 

45 

45 

45 

55 

59 

64 

54 

56 

66 

56.8 

GLASGOW  WKAY 

MAX 

79 

91 

93 

100 

103 

102 

89 

88 

92 

87 

78 

81 

89 

94 

90 

94 

90 

93 

96 

90 

70 

71 

75 

66 

33 

31 

86 

90 

79 

32 

37.4 

MIN 

49 

50 

56 

64 

64 

67 

65 

69 

61 

50 

56 

51 

52 

59 

61 

60 

61 

69 

69 

63 

62 

43 

47 

50 

60 

59 

60 

59 

59 

67 

59.4 

GOLDEN  POND  6  N 

MAX 

84 

96 

101 

103 

107 

104 

79 

69 

91 

82 

79 

82 

92 

95 

97 

95 

93 

94 

99 

95 

72 

71 

76 

85 

65 

37 

90 

96 

86 

33 

89.6 

MIN 

47 

45 

56 

60 

60 

60 

66 

66 

54 

65 

59 

46 

49 

54 

52 

57 

61 

65 

59 

61 

61 

42 

41 

44 

54 

57 

55 

59 

67 

62 

56.6 

GRAYSON 

MAX 

78 

85 

91 

91 

96 

97 

91 

64 

81 

88 

75 

75 

85 

89 

94 

66 

94 

94 

95 

81 

74 

72 

72 

79 

76 

35 

86 

87 

90 

83 

85.2 

MIN 

45 

47 

56 

56 

57 

51 

67 

65 

52 

58 

58 

46 

43 

53 

55 

55 

65 

56 

66 

63 

59 

42 

41 

41 

51 

55 

47 

52 

68 

64 

54.2 

GREENSBURG 

MAX 

78 

82 

92 

100 

102 

105 

103 

89 

90 

94 

90 

82 

75 

90 

96 

96 

96 

93 

95 

97 

73 

73 

73 

77 

86 

83 

30 

89 

91 

83 

83.4 

MIN 

47 

50 

54 

61 

62 

64 

65 

67 

55 

57 

58 

45 

46 

54 

59 

57 

59 

61 

66 

65 

63 

43 

42 

47 

53 

61 

53 

57 

61 

54 

57.0 

GREENVILLE  2  W 

MAX 

80 

92 

98 

102 

101 

96 

80 

67 

89 

82 

77 

80 

90 

94 

95 

94 

91 

94 

97 

36 

71 

71 

75 

35 

82 

35 

90 

92 

85 

36 

67.6 

MIN 

48 

51 

61 

63 

69 

65 

66 

54 

56 

60 

54 

48 

48 

66 

54 

58 

61 

64 

71 

61 

60 

42 

42 

46 

56 

60 

55 

57 

67 

66 

57.7 

HEIDELBERG  LOCK  14 

MAX 

81 

86 

94 

95 

100 

99 

95 

85 

86 

88 

86 

78 

86 

92 

92 

92 

93 

93 

95 

93 

76 

71 

75 

35 

64 

61 

67 

90 

33 

81 

37.7 

MIN 

47 

47 

53 

58 

58 

60 

65 

67 

61 

52 

58 

50 

45 

56 

58 

67 

55 

59 

66 

64 

64 

42 

44 

43 

53 

60 

63 

54 

58 

66 

56.1 

HENDERSON  *  SW 

MAX 

82 

93 

96 

100 

104 

101 

85 

90 

90 

82 

78 

81 

90 

94 

95 

96 

93 

90 

97 

89 

72 

73 

76 

34 

79 

35 

89 

91 

82 

83 

88.0 

MIN 

51 

56 

63 

65 

67 

68 

67 

66 

56 

64 

56 

55 

52 

58 

58 

60 

55 

66 

73 

62 

58 

45 

43 

46 

58 

61 

66 

61 

70 

66 

59.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 

82 

38 

92 

100 

103 

105 

103 

89 

90 

93 

66 

85 

85 

93 

95 

98 

95 

95 

94 

101 

78 

76 

75 

78 

63 

65 

90 

93 

96 

85 

90.5 

MIN 

47 

50 

54 

57 

58 

50 

58 

59 

60 

67 

58 

48 

52 

54 

50 

52 

54 

54 

70 

70 

58 

43 

40 

42 

50 

60 

53 

58 

66 

66 

55.9 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 

79 

82 

68 

94 

97 

103 

101 

98 

63 

92 

90 

71 

79 

86 

91 

93 

94 

95 

93 

95 

80 

73 

72 

77 

64 

63 

79 

36 

89 

90 

87.3 

MIN 

48 

43 

50 

54 

55 

57 

60 

64 

63 

64 

51 

49 

44 

49 

63 

63 

53 

56 

64 

64 

61 

42 

43 

42 

47 

54 

51 

52 

54 

59 

53.5 

HOPKINSVILLE 

MAX 

80 

85 

93 

102 

103 

104 

103 

88 

92 

94 

68 

79 

83 

91 

96 

99 

94 

90 

96 

101 

70 

74 

74 

77 

33 

88 

86 

91 

92 

80 

69.4 

MIN 

51 

51 

57 

63 

64 

67 

66 

65 

60 

62 

54 

51 

52 

55 

58 

M 

51 

64 

68 

65 

59 

43 

46 

50 

66 

57 

55 

59 

62 

63 

58.2 

INEZ 

MAX 

80 

85 

90 

96 

100 

99 

95 

65 

85 

90 

72 

76 

86 

91 

93 

92 

94 

93 

95 

62 

75 

71 

76 

34 

85 

75 

37 

92 

62 

34 

36.3 

MIN 

50 

46 

53 

56 

56 

60 

64 

63 

53 

64 

62 

56 

45 

51 

52 

65 

56 

66 

65 

61 

60 

42 

43 

44 

49 

59 

48 

60 

54 

58 

56.1 

I3VINGT0N 

MAX 

86 

92 

101 

104 

106 

103 

84 

93 

92 

91 

60 

80 

91 

94 

96 

98 

95 

93 

96 

80 

76 

75 

76 

85 

85 

83 

89 

92 

81 

84 

89.5 

MIN 

49 

52 

67 

65 

67 

69 

68 

67 

56 

60 

54 

48 

50 

64 

58 

59 

65 

66 

74 

60 

69 

46 

45 

49 

53 

54 

57 

58 

70 

67 

59.9 

LEITCHFIELD 

MAX 

79 

69 

95 

100 

103 

102 

85 

87 

69 

85 

75 

79 

89 

94 

95 

94 

93 

92 

96 

68 

70 

70 

74 

83 

84 

60 

65 

89 

78 

83 

86.8 

MIN 

53 

56 

61 

64 

68 

70 

69 

67 

60 

61 

55 

50 

52 

62 

58 

52 

65 

66 

70 

62 

66 

46 

47 

50 

60 

52 

58 

61 

59 

65 

60.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

90 

95 

98 

103 

102 

94 

86 

85 

87 

73 

76 

87 

92 

92 

94 

94 

91 

96 

78 

69 

69 

72 

83 

84 

79 

86 

88 

86 

81 

86.4 

MIN 

53 

56 

66 

64 

69 

71 

66 

64 

59 

60 

55 

52 

54 

65 

68 

61 

65 

65 

67 

61 

50 

47 

46 

52 

63 

63 

60 

61 

63 

67 

60.7 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

83 

92 

95 

102 

104 

104 

84 

89 

90 

82 

76 

80 

90 

94 

95 

95 

96 

93 

96 

76 

68 

71 

76 

86 

84 

82 

88 

92 

83 

83 

87.6 

MIN 

51 

55 

70 

65 

67 

68 

71 

65 

57 

61 

57 

52 

53 

63 

60 

50 

63 

65 

75 

50 

53 

47 

47 

50 

65 

63 

59 

50 

70 

68 

60.7 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 

80 

90 

94 

100 

103 

102 

83 

87 

68 

80 

74 

78 

87 

92 

94 

94 

93 

91 

95 

75 

68 

72 

75 

85 

86 

82 

68 

91 

84 

82 

86.4 

HIN 

60 

60 

74 

69 

73 

72 

73 

56 

59 

62 

59 

54 

59 

69 

66 

65 

69 

70 

67 

60 

67 

64 

63 

56 

68 

68 

52 

66 

71 

70 

64.4 

'/ELACEVILLE 

MAX 

86 

94 

101 

102 

104 

102 

83 

88 

68 

80 

77 

80 

90 

93 

96 

95 

90 

91 

97 

87 

72 

72 

75 

84 

85 

87 

90 

91 

60 

81 

88'.0 

MIN 

50 

52 

59 

51 

61 

68 

67 

70 

60 

65 

57 

51 

52 

63 

54 

57 

62 

66 

69 

65 

59 

44 

44 

47 

53 

57 

57 

61 

69 

68 

68.6 

MOJISONVILLE  1  SE 

MAX 

83 

94 

100 

101 

105 

102 

62 

89 

91 

85 

80 

81 

92 

94 

97 

95 

92 

91 

97 

93 

73 

73 

72 

86 

62 

87 

90 

92 

65 

84 

89.6 

MIN 

50 

52 

62 

63 

63 

66 

66 

66 

56 

63 

55 

46 

47 

1 

55 

54 

58 

61 

64 

73 

63 

61 

47 

43 

46 

57 

52 

65 

58 

70 

67 

58.4 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1954 


MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 

MAVFIELD  2  S 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MOUNT  STERLING 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 


RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN 

WOLF  CREEK  DAM 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


82   g*  100 
<.2   49   58 


80   90   95 
46   44   49 


94  100 
56   64 


72   74   84 
51   51   51 


82   90 
45   42 


80   ee   95 
49   51   64 


85   96  104 
50   52   58 


83   91   95 
51   52   60 


85   93  101 
54   55   66 


81   86 
53   52 


84   88   96 
55   54   56 


85   96 

49   50   56 


76   60 
48   50 


85   94  102 
45   49   56 


76   80 
49   50 


83   95  101 
46   52   59 


92   95 

54   63 


79   87   95 
45   44   54 


93   99 
50   64 


77   85 
50   50 


65   88 

50   50 


74   78   90 


103  106  105 

60  62  64 

99  103  103 

54  55  58 

102  105  102 


86  89   96 

60  62   63 

101  104  103 

54  55   58 


96  104 

60  65 

106  108 
62   63 

100  103 

65  65 

102  104 

66  68 

102  103 
62   65 

96  103 
62   61 

104  106 

61  62 

95   98 
59   61 


9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 


104  107  105 
59   61   63 


95  100 

65  66 

104  104 

63  66 

103  104 

63  67 

98  101 

59  60 

103  104 

63  66 

87  97 

59  60 

90  96 

52  55 


90  92  94 

65  62  56 

100  86  92 

60  65  60 

81  90  92 

68  67  58 

95  86  82 

65  66  55 

98  96  95 

60  62  59 

94  85  85 

68  64  56 


67   68   58 


80  89  87 

67  67  60 

63  88  89 

70  64  59 

101  80  90 

69  70  59 

98  86  93 

65  67  67 

78  91  92 

66  65  58 


94  101 
52 


101  91  84 

70  67  59 

80  B5  96 

68  60  56 

100  87  89 

69  66  59 

90  69  94 
68  69  61 

91  89  92 

70  68  57 

95  85  90 

66  66  61 

93  88  92 

71  75  62 

91  83  84 

65  64  54 

100  92  90 

60  58  50 


90   94   96  100   85   83 
55   65   71 


103   64   88 
62   65   61 


90   82   63 

57   53   44 


91   61   80 
63   57   47 


87   79   81 


55  58  51 

93  87  85 

62  60  47 

86  78  78 

59  56  49 

85  79  81 

65  58  48 

79  78  82 

63  55  55 

79  76  80 

64  55  50 

90  81  79 

62  58  53 

90  72  80 

69  64  55 

65  62  85 
61  55  50 

88  88  74 

58  58  50 

88  78  63 

59  50  43 

90  85  76 

59  56  51 

88  80  63 

60  56  47 


66  76  82 

59  57  50 

68  72  78 

56  56  52 

88  75  80 

59  56  50 

86  79  74 

58  55  50 

68  86  76 

50  52  50 

64  83  72 

58  58  51 

93  83  75 

59  58  49 


90   96   97 
50   61   59 


89   95   94 
44   52   54 


91   95   98 
55   59   59 


50  50  57 

89  92  93 

46  53  54 

90  94  95 
48  60  64 

93  97  99 

52  55  55 


59 

60 

62 

95 

95 

94 

53 

54 

56 

95 

93 

92 

64 

65 

57 

91 

87 

91 

89 

93 

93 

50 

56 

56 

88 

93 

96 

54 

57 

59 

82 

94 

95 

52 

54 

56 

89 

94 

93 

50 

56 

60 

93 

97 

99 

48 

52 

52 

77  86  90 
48  61  64 

92  97  98 

50  55  57 

78  89  94 
50  58  55 

90  95  96 

57  66  66 


90 

95 

97 

96 

97 

51 

61 

60 

59 

62 

87 

92 

93 

92 

93 

48 

61 

60 

56 

57 

89 

94 

95 

92 

92 

55 

62 

63 

61 

62 

79 

89 

92 

89 

93 

48 

56 

58 

57 

67 

85 

88 

90 

90 

92 

46   46   50 


50   56   60 


95   96   94 
54   54   55 


95   97 
58   65 


95  92  95 

61  63  63 

96  92  91 

60  62  64 

94  91  90 

62  67  69 

97  96  91 

57  61  66 

96  98  95 
59  59  60 

97  99  95 
56  57  66 

93  94  95 

61  58  65 

95  92  97 


58   60   60 


94   91   94 
63   63   66 


66 

91 

62 

65 

90 

94 

51 

57 

93 

72 

73 

78 

63 

62 

40 

40 

95 

74 

71 

78 

63 

59 

42 

43 

98   89   73 
72   63   58 


94 

77 

63 

64 

94 

74 

64 

63 

52   50   55 


93   91   94 
60   62   63 


95   94   91 
57   56   56 


84   72 
61   57 


70  68 

47  46 

75  63 

40  43 

70  76 

43  45 

74  77 

44  43 


98   90   73 
65   62   61 


92 

95 

76 

71 

71 

63 

62 

62 

41 

44 

100 

89 

72 

72 

77 

70 

60 

57 

41 

41 

91 

97 

74 

70 

72 

67 

60 

63 

46 

46 

98 

92 

73 

71 

77 

71 

65 

63 

45 

44 

97 

76 

71 

71 

76 

70 

60 

61 

46 

47 

95 

86 

79 

72 

76 

67 

62 

66 

41 

41 

73   64   55 


95 

87 

74 

70 

69 

65 

60 

56 

43 

43 

92 

90 

80 

75 

80 

50 

58 

57 

40 

40 

92   93   76 
59   57   61 


95  100   79 
62   65   63 


27   28   29   30 


96 

86 

69 

72 

78 

71 

63 

62 

46 

44 

97 

85 

71 

71 

76 

73 

66 

54 

47 

46 

90 

99 

71 

72 

72 

72 

69 

62 

47 

46 

97 

61 

79 

75 

79 

70 

66 

66 

46 

49 

75   76   87 
42   43   48 


70   75   85 


69   66   73 
44   46   50 


79   72   76 

43   43   45 


82   81   88 
60   60   53 


49  57  52 

86  87  92 

57  60  57 

79  82  80 

48  56  48 

84  81  69 

47  56  52 


86 

82 

59 

62 

89 

89 

56 

57 

60   84   69 
58   61   57 


84 

87 

59 

61 

86 

84 

54 

57 

67 

83 

55 

61 

66  86  90 

53  59  55 

62  83  61 

60  63  55 

85  84  90 

58  56  55 

83  82  62 

60  52  57 


66 

82 

89 

59 

61 

69 

84 

60 

67 

60 

62 

57 

82 

80 

87 

55 

61 

54 

84 

82 

67 

57 

60 

56 

80 

60 

84 

66 

54 

49 

64   85   81 
46   58   50 


83   83   80 
53   53   58 


67   64   82 
49   53   52 


90  86  85 
66  62  66 

91  68  84 
52  66  65 

92  85  80 


69 

66 

86 

67 

65 

63 

89 

87 

55 

66 

90  87  83 
68  64  66 

94  87  86 

61  70  69 

91  60  62 
58  71  66 


63 

69 

94 

82 

60 

64 

80 

84 

67 

66 

90 

86 

64 

68 

79 

85 

66 

66 

90 

78 

60 

65 

81 

84 

69 

66 

69  84  79 

59  69  65 

91  86  63 
57  64  64 

92  60  63 

60  67  62 


62 

84.6 

64 

55.6 

91 

87.7 

57 

50.9 

90   93   82 
62   66   64 


89.4 
59.4 


89.6 
60.6 


68.2 
87.9 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

PI 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DIRT  DAM 

ITAP 

.13 

.19 

.30 

.14 

.19 

.22 

.19 

.17 

.23 

.08 

.16 

.14 

.18 

.07 

.12 

.20 

.17 

.14 

.11 

.11 

.10 

.15 

* 

.22 

.11 

.18 

.10 

B4.44 

iin> 

5 

7 

3 

9 

1 

2 

1 

9 

4 

5 

23 

10 

8 

2 

4 

5 

6 

3 

4 

38 

13 

32 

11 

3 

4 

18 

7 

2 

4 

9 

251 

DIZ  DAM 

EVAP 

.19 

.18 

.23 

.30 

.23 

.26 

.24 

.19 

.20 

.16 

.25 

.24 

.19 

.18 

.27 

.29 

.26 

.28 

.22 

.41 

.50 

.17 

.19 

.17 

.15 

.22 

.13 

.14 

.19 

.29 

6.92 

WIXD 

IS 

35 

6 

3 

1 

9 

6 

18 

11 

8 

32 

2 

7 

9 

28 

40 

34 

22 

70 

98 

31 

107 

32 

11 

29 

21 

35 

11 

21 

16 

769 

lOLF  cam  DAM 

ETAP 

.20 

.38 

.33 

.34 

.28 

.25 

.18 

.11 

.14 

.21 

.27 

.14 

.24 

.16 

.20 

.20 

.21 

.19 

.18 

.27 

. 

« 

.47 

.19 

.16 

.13 

.05 

.16 

.18 

.05 

5.66 

TIXD 

15 

38 

« 

15 

6 

8 

20 

17 

9 

13 

34 

26 

27 

9 

10 

12 

9 

15 

5 

40 

33 

35 

18 

17 

4 

17 

4 

0 

22 

42 

526 
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STATION  INDEX 


Obeer- 

H       Station 

i 

County 

1 

■S 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

t 

i 

•S 

t 
"i 

■^ 

1 

^ 

tables 

s 

& 

J 

3 

Q 

A 

A 

AOOISCM  PAN  45 

OOSl 

BRECKINRIDGE 

»7  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

AOOLPHUS  I  H 

0OA9 

ALLEN 

96  39 

86  16 

600 

7A 

lOELL  H.  DEARING 

1       C 

ALtAHY 

0069 

CLINTON 

36  41 

85  08 

960 

HRS. BARBARA  M.  CUOL 

1 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

97  35 

62  43 

650 

8A 

NANNIE  AUXIER 

5 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

83  13 

700 

7P 

f* 

C.  E.  BARRET 

2  15 

ASHCAMP 

0246 

PIKE 

97  16 

82  26 

1100 

8A 

NARY  $.  RATLIFF 

1 

ASHLAND  DAM  29 

0254 

BOYD 

38  27 

82  36 

561 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

■ARBOURVILLC 

osei 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5     C 

■ARDSTOm  S.J.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

37  48 

65  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0450 

HARLAN 

36  51 

B3  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5     C 

•EAVER  OA»t 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  15    7 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1580 

8A 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

2  15    7 

•ENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

C 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  IB 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5     C 

BEREA  HATER  WORKS 

0624 

MAO i SON 

37  34 

84  16 

1100 

7A 

MRS.  U.  B.  GAFFARO 

3 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

1 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

66  26 

470 

7A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  15    7 

BOWLING  GREEN  W7R  VKS 

0914 

WARREN 

37  00 

B6  26 

505 

HID 

CITY  SOHLINC  GREEN 

C 

BRENT  0AM  >6 

0976 

CAMPBELL 

99  03 

84  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

BUROINE  2   NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  39 

1643 

EDWIN  E.  JOHNSON 

1       C 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  H.  LEE 

1 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

8T  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAMPBELLSVJLLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  15 

CARROLLTON  LOCK  I 

1S45 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i:  3  5      C 

CENTRAL  CITV 

1439 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

453 

MID 

JAMES  F.  RICE 

C 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  40 

474 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  41 

69  00 

370 

MID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

C 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  18 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B. PICKETT 

3 

CORBJN  CAA  AIRPORT 

IBOl 

WHITLEY 

36  58 

84  08 

1173 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5    7 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

1655 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CYNTHIAMA 

1998 

HARRISON 

98  23 

84  18 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

6A 

6A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

BANVILLE 

2040 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLOIRON 

2  15    7 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  46 

82  32 

718 

MID 

BERTHA  OE  LONG 

DELPHIA  1  e 

2132 

PERRY 

57  02 

83  07 

1647 

7A 

GENE  T.  HILTON 

1 

DEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

650 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

1 

dewet  dam 

2160 

flOyo 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  1  9  6  7  C 

DIX  DAM 

2Z14|MERCER 

37  48 

84  43 

917 

4P 

7A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  15  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358  OHIO 

37  33 

86  43 

450 

J.  L.  HUFF 

1       C 

OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

97  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

1 

DUNNVILLE 

23  74 

CASEY 

37  13 

64  58 

- 

8A 

LINNIE  0.  TARTER 

1 

DTER 

2J91 

BRECKENftlDCE 

97  43 

86  13 

791 

HID 

LENA  BLAIR 

c 

EOOYVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

17  09 

88  05 

420 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

86  37 

865 

7A 

JOHN  E.  HOfiAN 

1       c 

ELKHORN  CITV 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

800 

8A 

HRS.KELSIE  SCAWELL 

1 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

64  20 

960 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

1 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

36  09 

83  33 

666 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5    7 

FlEMINGSBURO 

2903 

FLEMING 

36  25 

83  43 

870 

MS.  JEAN  FLEMING 

3 

FLCMIN6SBUR6  2 

2906 

FLEMING 

36  25 

S3  45 

810 

MID 

MAURICE  B. CARPENTER 

c 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  SA 

84  16 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  0AM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

86  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

FRANKFORT  LOCK  A 

3028 

FRANKLIN 

38  U 

34  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  ft 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

86  34 

691 

HERMAN  D.  NEAL 

1       C 

FREEBURN 

3046 

PIKE 

37  34 

82  08 

727 

SA 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

930 

FRENCHBURG  SCHOOL 

1 

GEORGETOWN  WATER  WORRS 

3194 

SCOTT 

36  12 

84  33 

880 

BA 

JOE  W.  ATKINS 

1 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1       C 

GLASGOW 

3241 {BARREN 

3 

37  00 

65  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

1 

GLASGOW  WMV 

3246  BARREN 

3 

37  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  HKAY 

2  15 

GL END ALE 

3252  HARDIN 

37  36 

65  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

1 

GOLDEN  POND  8  N 

3295|tHIGG 

^ 

36  54 

68  00 

393 

4P 

4P 

FISH  6  WLFLF  REFUGE 

2  15 

OftANT  DAN  9S 

335eiBOONE 

38  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

38  19 

82  57 

5S9 

7P 

7A 

SHIRLEY  I.  STATEN 

2  3  5 

GREENSBURG 

3430 

GREEN 

37  15 

65  30 

630 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2  15 

GBEENSBURG  HIWAY  61  BR 

3435 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

7A 

MRS.  ADA  L,  COX 

1 

GKEENUP  DAM  10 

3443 

GREENUP 

' 

36  37 

82  61 

538 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  If 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

HALEYS  MILL 

S539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

MID 

CLEATUS  E.  BRIMKLEY 

C 

HARTFORD  6  Mf 

3652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

BA 

DAVID  K.  CARSON 

3 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

HID 

H.  A.  BAILEY 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

840 

BURCHELL  MUNCY 

1 

HEIDELBERG  LOCK  lA 

3741 ;lee 

37  35 

83  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  15    7  C 

HENDERSON  A  SW 

3762  [HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

»P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HERNDON 

3798  1CHRI5TIAN 

36  44 

84  34 

512 

HID 

C.  W.  KEATTS 

C 

HICKMAN  1  E 

3816  FULTON 

36  34 

89  10 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  1  ft 

HICKSVILLE 

3821  IgRAVES 

16  48 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

9 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 'JESSAMINE 

17  49 

84  41 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

3699 1  KNOTT 

17  20 

82  59 

1080 

SA 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  15    7 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929  I  LARUE 

37  32 

65  44 

788 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

C 

HOPKINSVILLE 

3994|CHR1STIAN 

16  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  15    7 

HYOEN 

4093 JLESLIE 

97  10 

83  22 

650 

6P 

HRS. FOREST  CAMPBELL 

1 

INEZ 

4134  MARTIN 

17  52 

82  12 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  1  5 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

646 

7P 

FLOYD  G.  ROSBINS 

2  15    7 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

1 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  I  SON 

1 

KEENE  2  N 

4369 

JESSAMINE 

37  56 

84  38 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

1 

KENTUCKY  DAM 

4414  LIVINGSTON 

37  01 

88  16 

362 

6A 

TVA-179-A 

3 

LANCASTER 

4620|GARRAR0 

37  37 

84  35 

1032 

KENTUCKY  UTIL  CO 

1 

LAURA 

4642  ImARTIN 

37  45 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELDS 

1 

LEITCHFIELD 

4703  jGRAYSON 

J 

37  29 

86  16 

635 

6P 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  15 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

474*  FAYETTE 

IB  02 

84  36 

979 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  15    7  C 

Obser- 

Station 

i 

County 

I 

■S 

1 

8 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

•rt 

1 

1 

■a 

& 
g 

1 

tables 

^ 

& 

J 

3 

a 

A 

£ 

LliEHTY 

4795 

CASEY 

17  21 

84  55 

772 

7A 

PALLIA  F.  HANKLA 

3       C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4825 

JESSAMINE 

17  45 

84  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9       C 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

18  26 

84  38 

48ft 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

CLARK 

17  51 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

C 

LONDON  9  SW 

4893 

LAUREL 

17  06 

64  06 

1217 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

C 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

18  07 

82  37 

584 

8A 

JULIUS  H.  RAMKin 

C 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

18  07 

82  17 

600 

7A 

EDDIE  L.  YOUNG 

1 

LOUISVILLE  BCHMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

18  13 

89  40 

658 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

18  11 

65  44 

HID 

HIOiU.S.  WEATHER  BUrlEAU 

2  15    7  C 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

18  17 

85  48 

401 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

» 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

38  15 

85  46 

457 

HID 

HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5     C 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  56 

88  50 

570 

6P 

6P  BLAINE  MALONE 

2  9  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

HID  WILLARD  E.  FOSTER 

C 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  2f 

415 

5P 

7A  HOMER  WELBORN,  JR. 

2  3  6     C 

MAIMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDHONSON 

17  11 

86  06 

800 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  9  5    7 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

17  06 

83  43 

850 

6R 

7A 

NORA  S.  WHITE 

2  1  5 

HAYFIELD  SUBSTATION 

5230 

GRAVES 

16  44 

68  39 

364 

7A 

TVA-5-A 

1 

MAYFIELD  2  5 

5292 

GRAVES 

36  42 

66  SB 

164 

5P 

ftp 

HRS.  JOE  PAYNE 

2  9  5 

MAYSVILLE  DAM  33 

5243 

MASON 

38  18 

83  42 

515 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  S    7  C 

HC  KEE 

5291 

JACKSON 

17  26 

84  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  H.  HORAN 

3 

NC  KINNEYSBURG 

5101 

PENDLETON 

IS  16 

84  16 

654 

HID 

EDWARD  C,  GIFFORO 

C 

HIDDLESBORO 

5169 

BELL 

It  37 

83  43 

1110 

5P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  3  5    7 

MIDDLESBORO  RR  STA 

5394 

BELL 

96  17 

83  41 

1110 

MID 

SNEED  C.  FRIAR 

C 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

18  09 

84  41 

- 

6A 

CITY  OF  HIDWAV 

1 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

18  18 

84  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

C 

HILLER5T0WN       V 
HQNTICELLO       -~^ 

5418 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

660 

7A 

HRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

5524 

WAYNE 

16  50 

84  50 

960 

'  7A 

ALVIM  L.  BERTRAM 

1 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38  11 

83  26 

ImID'H.  C.  HAGGAN 

C 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

SP 

5P  FRED  CARTMILL 

2  15 

HUNFORDVILLE 

5684 

HART 

37  16 

8  5  53 

636 

7A  HUBERT  E.  HODGES 

3        C 

HURRAY 

6694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

600 

6P 

6P  HURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5    7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

18  18 

83  11 

752 

HID  ERIE  SCHOOL 

C 

OLMEY 

HOPKINS 

17  14 

87  47 

380 

SA  ART  D,  WILLIAMS 

1 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

18  56 

84  16 

512 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

17  46 

67  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  3  5    7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVI ESS 

17  47 

87  08 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

PADUCAM  CAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

396 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5    7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  3  5 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

88  35 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

C 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILO 

1 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

6P 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

16  45 

83  42 

999 

7A|F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

17  06 

87  53 

529 

5P 

5P  ALTON  M.  HARVILL 

2  3  5 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

17  40 

83  57 

634 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

3 

RICHMOND 

6605 

MADISON 

37  44 

84  18 

106S 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

ROCHESTER  LOCK  9 

6682 

CHIC 

37  13 

86  54 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUMSEY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

37  12 

87  16 

364 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

HM.  B.  PORTER 

2  3  6 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

7A 

TVA-68S 

3 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

84  33 

913 

HID 

STANLEY  WILSON 

C 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

7091 

HARDIN 

37  42 

65  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  H.  MELITINA 

2  3  5    7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85  21 

730 

HID 

ST  MARY  COLLEGE 

C 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

17  56 

84  49 

520 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

SALYERSVILLE 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

859 

HID 

STANLEY  GARDNER 

C 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

37  45 

83  04 

900 

FORREST  C.  WILLIS 

3 

SC07LSVILLE 
SEBREE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  3  6    7 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  92 

348 

7A 

GILBERT  1.  ASHBY 

3 

SHAWNEE  STEAH  PUNT 

7111 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  47 

355 

7A 

TVA-709 

3       C 

SHEL8YVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

625 

6P 

7A 

WILLA  S.  A.  RATTA 

2  3  6 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLIT 

36  00 

86  44 

~ 

7A 

OVID  K.  MAGRUDER 

SMITHFIELO  4  S 

7473 

SHELBY 

30  20 

85  16 

862 

HID 

F.  W.  SIMPSON 

C 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

17  06 

84  37 

1050 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

17  07 

64  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  3  5 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

65  14 

736 

6A 

WM.  H.  COATLEY 

3 

STEARNS 

7677 

HC  CREARY 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

HRS.  ALICE  N.  BALL 

3       C 

SUMIER  SHADE 

7600 

METCALFE 

36  63 

85  41 

_ 

CP 

6P 

CHAS.  H.  MC  HURTREY 

2  3  5 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7605 

METCALFE 

36  53 

85  40 

TVA-6B4 

3 

TATHAM  SPRINGS. 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

65  09 

692 

HID 

R.  C.  DEDMAN 

C 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

65  21 

469 

7A 

DEWEY  HARRIS 

3 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

65  41 

699 

HID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

C 

TOMPKINSVILLE  2 

6065 

36  42 

86  41 

900 

7A 

OHVILLE  F.  HALL 

3 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144 

TRIGG 

36  45 

88  05 

390 

7A 

TVA-680 

3 

TYRONE  LOCK  5 

6179 

ANDERSON 

36  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

B197 

UNION 

37  46 

87  57 

353 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

64  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  BUREN 

8250 

ANDERSON 

3  7  56 

85  10 

550 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

63  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  6 

WAYNESBURG  6  E 

6466 

LINCOLN 

37  22 

64  34 

1215 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

6661 

MORGAN 

37  56 

63  15 

600 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

6567 

OLDHAM 

38  29 

65  29 

476 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

3 

WILLIAMSBURG 

6706 

WHITLEY 

36  44 

84  to 

980 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  6 

WILLIAMSTOWN 

6714 

GRANT 

36  36 

84  34 

967 

6A 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  3  5    7 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

63  50 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  62 

85  09 

565 

SA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

WOODBURY  LOCK  4 

6824 

BUTLER 

17  11 

86  36 

504 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3        C 

1-BIG  SAHOYi   2-CUHBERLANDi 


5-LICKING,   6-HISSISSIPPI,   7-OHIOi   6-SALTj   9-TENNESSEE 


REFKRENCB  NOTES 

Index    ft 

re   iLBslgiied  on  a  st&te  basis.      Tbere  will 

e   m  iDl 

les   and  direction  from  the   post   office. 

The  four  dlgtt  Identification  nunbers  In  the  index  nunber  column  of  the  station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  vlthin  a  i 

Figures  and  letters  following  the  station  same,  such  as  12  SSW,  Indicate 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  Till  be  carried  only  In  the  June  and  December  issuea  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snovfall  aad  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  lodes,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

sional  tinlts  used  In  this  bulletin  are:   temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  aoveaeDt  in  miles.   Degree  days  are  based  on  a  daily 

Evaporation  la  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnotf  following   able  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  B.S.T.  DTK  BQUIT  in 
Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates, 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

<r  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Hater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

the  Treasurer 
W.H.P.C,  Chattanooga,  Tenn. 11/1/54 800 
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KENTUCKY  -  OCTOBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Hot  weather  prior  to  mid-month  and  cold 
weather  during  later  periods  were  the 
principal  features.   Temperatures  av- 
eraged 59.2°  (0.7°  above  normal),  and 
extremes  ranged  from  96°  at  Williams- 
burg on  the  5th  to  20°  at  Barbourville, 
Hindman  Settlement  School,  and  Somerset 
1  N  on  the  31st.   The  highest  tempera- 
ture for  the  month  was  recorded  at  all 
stations  during  the  first  week,  and  the 
lowest  readings  were  recorded  at  all 
stations  on  the  30th  or  31st.   Precipi- 
tation averaged  2.84  inches  (0.25  of  an 
inch  above  normal) ,  and  station  totals 
ranged  from  6.02  inches  at  Kentucky  Dam 
to  0.57  of  an  inch  at  Berea  College. 

Temperatures  were  very  high  the  1st 
through  the  14th  with  the  exception  of 
a  quickie  cool  snap  the  6th-8th.   A  cold 
front  that  reached  the  western  extremity 
of  Kentucky  about  noon  on  the  14th  swept 
through  the  State  and  cleared  the  east- 
ern extremity  about  fifteen  hours  later 
to  usher  in  a  cold  weather  period  that 
persisted  for  a  week.   Temperatures  rose 
to  near  normal  on  the  22nd  and  the  warm- 
ing trend  continued  through  the  26th, 
The  west  to  east  passage  of  a  cold  front 
on  the  27th  started  temperatures  on  a 
downward  trend  that  continued  through 
the  29th  and  established  cold  weather  as 
the  month's  closing  weather  feature. 
Temperatures  on  the  30th  and  31st  were 
16°  to  18°  below  normal.   Precipitation 
throughout  the  month  occurred  in  fairly 
well-defined  periods  and  on  a  statewide 
basis  (or  nearly  so) .   There  were  light 
rains  the  1st -2nd  and  the  5th-6th.   The 
llth-17th  was  a  cloudy  period  with  rain 
over  a  considerable  portion  of  the  State 


each  day.   A  second  extended  period  of 
precipitation  began  on  the  25th  and 
continued  to  the  end  of  the  month.  Pre- 
cipitation during  the  last  three  days 
of  this  period  was  very  light  and  most- 
ly in  the  form  of  snow. 

Agricultural  interests  in  Kentucky  ex- 
perienced generally  favorable  weather 
this  month.   Soil  moisture  and  water 
supplies  were  generally  adequate.  Pas- 
tures provided  fair  to  good  forage.  Corn 
harvesting  progressed  well  and  the  major 
portion  of  the  crop  was  in  by  the  close 
of  the  month.   Fall  plowing  and  seeding 
of  grains  and  cover  crops  advanced  satis- 
factorily and  precipitation  during  the 
last  week  appeared  to  assure  good  germi- 
nation. 

The  following  information  on  severe 
storms  was  furnished  by  the  Meteorologist 
in  Charge,  ".'eather  Bureau  Office,  Louis- 
ville, Kentucky: 

"Severe  storms  were  generally  absent  dur- 
ing the  month  of  October,  1954.   Proper- 
ty damage  was  minor  and  did  not  exceed 
$2,000.   The  damage  that  did  occur  was 
primarily  as  a  result  of  electrical 
storms  on  the  5th  and  11th  in  Louisville. 
One  fatality  and  one  injury  were  caused 
by  lightning  in  Simpson  County  on  the 
1st. 

"Unusually  high  water  for  October  occurr- 
ed in  the  Ohio  River  in  the  northeastern 
part  of  the  State  as  a  result  of  the  rain 
from  hurricane  Hazel.   Some  bottom  land 
in  the  area  was  inundated  but  damage  was 
relatively  minor."  -  Jacob  T.  B.  Beard 
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Wind        ■peed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averagoB  - 
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Number  of  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Table  1 

OCTOBia 

Temperatuie 

Precipitation 

Temperatxire 

Precipitation 

Temperatuie 

Precipitation 

m    Y*" 

i 

Year 

1 

Year 

1 

1 

1 

1 

|t 

s 

1 

1 

II 

r 

1 

1 

1 

II 

■ 

5 

12 

a 

^ 

^g 

5 

a 

a 

■5 

"S  i 

< 

s 

s  ■ 

■S 

1889 

52.0 

89 

23 

2.33 

. 

1912 

59.5 

92 

25 

1.42 

0 

1935 

59.5 

91 

22 

2.51 

0 

1«»0 

55.7 

87 

23 

2.94 

- 

1913 

58.9 

97 

23 

3.55 

T 

1936 

58.5 

88 

34 

3.47 

0 

18»1 

54.8 

92 

21 

0.78 

- 

1914 

59.7 

91 

22 

5.10 

0 

1937 

55.7 

93 

17 

4.37 

T 

18»2 

57.3 

97 

19 

0.51 

- 

1915 

60.8 

90 

27 

3.40 

0 

1938 

60.1 

95 

24 

0.48 

0 

1893 

56.4 

90 

19 

4.00 

- 

1916 

57.6 

97 

24 

2.59 

T 

1939 

60.9 

95 

23 

2.09 

0 

1894 

58.8 

92 

35 

1.36 

- 

1917 

51.1 

90 

20 

3.18 

0.1 

1940 

60.4 

93 

25 

0.74 

0 

1895 

52.2 

89 

14 

1.24 

- 

1918 

62.3 

91 

32 

3.81 

0 

1941 

64.0 

98 

27 

4.35 

0 

1896 

55.8 

90 

25 

1.71 

- 

1919 

66.6 

98 

35 

7.99 

0 

1942 

58.7 

88 

18 

3.81 

T 

1897 

63.2 

96 

26 

1.10 

0 

1920 

61.0 

93 

24 

1.64 

0 

1943 

56.7 

88 

31 

1.67 

T 

1898 

57.1 

93 

21 

4.19 

T 

1921 

57.1 

90 

24 

3.31 

0 

1944 

57.5 

90 

33 

1.31 

0 

1899 

61.3 

93 

26 

2.42 

0 

1922 

60.2 

96 

25 

3.38 

0 

1945 

56.7 

91 

33 

3.04 

0 

1900 

84.5 

94 

29 

2.29 

0 

1923 

56.5 

89 

19 

1.68 

0.3 

1946 

59.8 

92 

27 

2.38 

0 

1901 

58.1 

93 

25 

1.57 

0 

1924 

61.1 

91 

24 

0.37 

0 

1947 

64.3 

92 

27 

3.20 

0 

1902 

80.1 

91 

25 

2.34 

T 

1925 

53.9 

88 

13 

7.09 

3.2 

1948 

54.7 

85 

18 

2.45 

I 

1903 

57.7 

96 

19 

2.22 

T 

1926 

59.3 

94 

25 

5.96 

T 

1949 

61.8 

89 

25 

4.63 

T 

1904 

57.2 

93 

20 

0.52 

0 

1927 

60.7 

92 

27 

3.61 

0 

1950 

82.4 

90 

30 

1.77 

0 

1905 

57.0 

90 

25 

4.95 

0 

1928 

61.8 

95 

21 

3.93 

0 

1951 

69.4 

96 

25 

2.00 

T 

1906 

58.9 

91 

20 

1.51 

T 

1929 

56.4 

85 

25 

3.85 

T 

1952 

62.1 

93 

13 

1.46 

T 

1907 
1908 

55.5 
57.1 

93 
92 

20 
20 

2.97 
0.71 

T 
0 

1930 
1931 

55.8 
62.0 

94 
93 

16 
28 

1.33 
3.01 

T 
0 

1953 
1954 

60.2 
59.2 

a 

20 
20 

0.91 
2.84 

0 
0.1 

Is 

1909 

55.2 

94 

18 

3.11 

T 

1933 

56.8 

85 

24 

3.31 

0 

1910 

61.4 

96 

17 

4.45 

0.1 

1933 

57.4 

88 

23 

3.05 

0 

1911 

59.9 

94 

27 

3.71 

0 

1934 

59.5 

88 

22 

0.88 

0 

Averages  for  the  period  January  1949  to  date  have  been  weighted  according 
to  area  and  are  not  coMparable  vith  unweighted  values  published  in  this 
table  for  earlier  years. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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1 
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.  o(  Days 
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Mln. 

1 

ll 

1 

T 

s 

li 

^1 

g  ft 

sf 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  M 
HENDERSON  *  SW 

71tO 
70.4 
71.4 
70.8 
70.3 

47.8 
50.7 
47.2 
47.1 
48.6 

59.4 
60.6 
59.3 
59.0 
59.5 

.2 

-  .3 

-  .9 

90 
91 
90 
90 
92 

4+ 

4 

3 

4+ 

4 

25 
30 
25 
25 
28 

31 
31 

30 

30+ 

30 

264 
236 
259 
278 
260 

2 
3 

1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
7 
4 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

1.51 
3.22 
3.46 
2.26 
4.43 

-  1.25 

.62 

-  1.07 
1.57 

.90 
.83 
.82 
.89 
1.22 

14 

1 

1 

14 

11 

.0 
.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
8 
9 

6 

7 

1 
1 

2 

1 
4 

0 
0 
0 
0 

1 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

73.1 
72.2 
70.6 
72.0 
71.5 

46.9 

47.3 
48.9 
49.5 
50.0 

60.0 
59.8 
59.8 
60.8 
60.8 

-  .7 

-  .9 

-  .3 

90 
92 
89 
90 
90 

4+ 
6 

3  + 
2  + 
5 

25 
24 
30 
30 
28 

30 
30 
30 
30 
30 

252 
237 
235 

4 

3 
0 

4 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
2 

3 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.22 
3.03 
4.71 
3.16 
3.33 

.19 
1.18 

.35 

1.72 
1.43 
1.65 
1.02 
1.60 

2 

2 

25 

13 

1 

.0 
.0 
.0 

T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
9 
8 
5 

2 
2 
2 

2 

2 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

72.5 
70.3 
69.5 
71.2 
71.9 

49.4 
48.4 
49.9 
49.9 
47.0 

61.0 
59.4 
59.7 
60.6 
59.5 

.5 

.6 

-   .3 

.1 

93 
90 
89 
92 
93 

3 

3  + 
3  + 
5 
5  , 

28 
26 
31 
33 
25 

30 
30 
31 
30 
31 

223 
269 
260 

257 

3 
3 
0 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

3.35 
2.77 
4.87 
5.01 
3.23 

.35 
-   .37 

2.11 
.44 

1.90 
.63 
1.42 
1.24 
1.30 

1 
15 
25 
26 
25 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
6 

7 
8 

2 

1 
4 
4 
2 

RUSSELLVILLE 

70.8 

46.3 

58.6 

-   .5 

91 

5 

26 

30+ 

283 

1 

0 

8 

0 

2.60 

-   .02 

1.54 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

59.9 

3.39 

T 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCIC  1 

68.8 
72.3 
70.2 
71.0 
69.7 

47.0 
47.2 
48.5 
48.5 
48.0 

57.9 
59.8 
59.4 
59.8 
58.9 

1.2 
•  3 

88 
91 
91 
91 
90 

3  + 

4  + 
5 

4  + 
5 

24 
23 
25 
25 
26 

31 
31 
31 
31 
31 

298 
265 
266 
259 
280 

0 
4 
1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.41 
2.81 
1.60 
2.02 
3.89 

.71 

-  1.08 

1.35 

.56 
1.44 
1.18 

.67 
1.32 

11  + 

15 

14 

15 

15 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
5 

3 

7 
7 

3 

1 
1 
1 
3 

0 

1 

1 

0 

1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT      R 

DANVILLE 

01 X  0AM 

FRANKFORT  LOCK  <. 

71.8 
66.9 
71.5 
70.2 
70.9 

46.2 
46.8 
47.2 
47.9 
47.2 

59.0 
56.9 
59.4 
59.1 
59.1 

•  9 
1.6 

1.5 

93 
88 
92 
89 
90 

4 

4+ 

5 

4+ 

5+ 

23 
27 
23 
23 
24 

31 
31 
31 
31 
31 

288 
328 

274 

3 
0 
2 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
4 
3 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.84 
4.13 
2.65 
2.37 
3.23 

1.96 
.29 

.74 

1.36 
1.42 
1.18 

1.10 
.77 

13 

14 

1 

1 

15 

.0 

T 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 

7 
6 

7 

3 
2 
1 

1 
3 

1 
1 
1 
1 

0 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

70.8 
72.4 
71.3 
69.5 
68.1 

49.8 
47.3 
48.6 
49.1 
47.9 

60.3 
59.9 
60.0 
59.3 
58.0 

2.5 
1.2 

.8 
.7 

89 
92 
93 
90 
89 

5 
5 

4 

4  + 
4 

24 
25 
28 
26 
24 

31 
31 

30+ 

30 

31 

246 

260 

270 
301 

0 
3 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
2 

2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 
3.56 
3.62 
2.65 
1.33 

.67 
.83 

-  .51 

-  1.11 

.70 

.95 

1.12 

1.60 

.44 

15 
1 
12 
15 
13 

T 

.0 

T 

.0 

.1 

0 
0 
0 
0 

T 

31 

6 
7 
8 
4 
5 

2 
2 
2 
2 
0 

0 
0 

1 
1 

0 

LOUISVILLE  WB  AP            R 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

69.6 
69.8 
71.4 
69.8 
71.4 

48.9 

52.5 
48.2 
48.8 
50.1 

59.3 
61.2 

59.8 
59.3 
60.8 

.7 
1.4 
2.6 
1.5 

91 
91 
91 
91 
92 

5 
5 
5 
5 

5 

28 
33 
24 
26 
28 

31 
31 
31 
3  0+ 
30 

280 
233 
262 

239 

3 
3 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
5 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.86 
2.93 
2.87 
2.65 
3.60 

1.41 

.45 

.27 

-   .27 

.95 

.70 
1.53 

.72 
1.25 

14 
14 
15 

1 
1  + 

T 
T 
T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 
6 
9 
6 

4 
2 

1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
2 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN 
WOLF  CREEK  DAM 

69.8 
70.6 
69.4 
69.2 
70.7 

48.5 
46.9 
49.2 
47.5 
46.5 

59.2 
58.8 
59.3 
58.4 
58.6 

1.8 
.4 

90 
90 
90 
88 
93 

5 

4+ 

4 

I 

24 
20 
25 
25 
25 

31 
31 
31 
31 
31 

271 
279 
268 

1 
2 

1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

7 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.23 
.97 
2.81 
3.39 
2.26 

.51 
.62 

•  91 
.46 
.86 

.91 
1.11 

15 
2 
1 

15 
2 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

a 

3 

7 
7 
6 

2 

0 
3 
3 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

59.3 

2.89 

T 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

71.9 
74. 5M 
70.0 
70.7 
70.8 

48.5 

44. 4M 
44.6 
43.4 
48.8 

60.2 
59. 5M 
57.3 
57.1 
59.8 

2.1 

1.2 

91 
94 
86 
90 
90 

5 

4 
5+ 

4 

30 
20 
24 
23 
24 

31 
31 
31 
31 
31 

250 
222 

270 

2 

4 
0 

1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
6 
8 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
4.14 
2.20 
2.29 
.57 

-  .33 

-  2.19 

.54 
2.40 
.55 
.45 
.20 

1 
15 
15 
28 
29 

T 

.0 

T 

3.5 

T 

0 
0 
0 

T 
0 

30+ 

6 

4 
7 
7 
2 

2 
2 
2 

0 

0 

0 

1 

0 
0 
0 

CORBIN  CAA  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON 

70.8 
71.5 
72.2 
70.4 

46.5 
45.5 
46.0 
43.5 

58.7 
58.5 
59.1 
57.0 

2.5 

89 
90 
91 
90 

5+ 
5  + 
4 
4  + 

23 
25 
23 
25 

31 
31 
31 
31 

270 
315 

0 
2 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

6 
4 
6 
12 

0 
0 
0 
0 

1.98 
2.83 
2.41 
3.04 

-   .50 

.57 

1.02 

.69 

.80 

1 
1 

1+ 
15 

.0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 

6 
7 
S 

7 

1 

2 
2 
2 

0 

1 

0 
0 

HEIDELBERG  LOCK  14         R 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

71.9 
71.2 
72. 2M 

71.4 

45.2 
43.4 
43. 2M 

44.1 

58.6 
57.3 
57. 7M 

57.8 

1.0 

91 
90 
92 

90 

4 
5 

4  + 

5 

21 

20 

21 

31 
31 

31 

273 
301 
285 

1 

1 
2 

1 

0 
0 
0 

0 

6 
8 

8 

8 

0 
0 
0 

0 

1.79 
2.80 

1.70 

4.10 

-  1.08 

.80 
.49 
.76 

1.95 

1 
29 
27 

16 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

3 
8 

4 

7 

2 

0 

1 

2 

0 
0 
0 

1 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDOLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 

68.9 
72.9 
70.6 
73.7 
71.2 

47.1 
45.6 
47.1 
48.3 
47.9 

58.0 
59.3 
58.9 
61.0 
59.6 

.5 

1.9 

2.4 

1.1 

.2 

88 
92 
90 
93 
90 

5  + 

5 

4 

4 
5 

30 
22 
22 
25 
23 

31 
31 
31 
31 
31 

253 
273 
223 

0 
2 

1 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
2 

1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2.40 
2.94 
1.19 
1.09 
1.27 

-  .12 
.45 

-  1.59 

-  1.60 

-  1.43 

.50 

1.00 

.24 

.35 

.50 

27 

1 

29 

29 

1 

T 

.0 
T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
8 

5 
4 
5 

1 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

VANCEBURG  DAM  32 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WILLIAMSBURG 

69,4 
72. 3M 
73.2 

46.2 

43. OM 
46.0 

57.8 
57. 7M 
59.6 

.3 

90 
90 
96 

4  + 

4 

5 

27 
24 

31 
31 

298 

247 

2 

1 
2 

0 
0 
0 

4 
8 
5 

0 
0 
0 

3.09 
2.71 
3.85 

.45 
1.18 

.75 
1.40 
1.73 

IS 
28 

15 

.0 

T 
T 

0 
0 
0 

9 
3 

7 

2 
2 
2 

0 

1 
1 

DIVISION 

58.6 

2.41 

.2 

STATE 

59.2 

,7 

1 

2.84 

.25 

.1 

S—  Rciaranc*  NotM  FoUowliig  Station  Index 
-  112  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 

OCTOIEil 

USA 

Station 

•3 

Day  of  month 

1  {  2 

3 

4   5   6 

7  1  8    9 

10  u 

12 

13  1 

14   15 

16 

17  1  18 

19   20   21 

22   23  1  24 

25 

26 

27 

28   29 

30 

31 

AOOISON  DM   *> 

AOOtPMUS  1  N 
ALBANY 
ALLEN 
ANCHOaASE 

2.09 
l.BA 
3.AI 

.20   .09 
.29   .46 
.23   .66 
.92   .09 

.02   .01 

T 

.08 

.04 

.13 

.02 
.10 
.22 

.07 

.03 
.96 

1.40 
.04 
.90 

1.42 
.02 

.06 

•02   .30 
1.68 
.08 

.38 
.56   .40 

.20 

T 

.09 
.12 

.03 
.14 

.76 
.46 

.02 
.20 
.04 
.30 
.32 

.19 
.12   . 

24 
12 
16 
29 
11 

.01 
.02 
.09 
.22 

.02 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 
BASBOUnvlLLE 
8AR0ST0HN  S  J  PREP  SCH 
BAITER 

l.BT 
2^19 

2.ai 

2^20 

.19 

.94   .04 

•84   •OZ 

.02   .04 

.90   .09 

.02 
.10 

T 

.02 
T 
.06 

.02 
.09 

.34 

T 
.16 

.92 

T     .15 

2.40 

.07  1.44 

.55 

.09 
.24 
.01 
.27 
.10 

.06   T 
.06   T 

.03 
.09 

.05 

.92 
.39 

.04 

.19 
.36 

.02 

.40 

30 
18 
42 
18 
29 

.30 

T 

.02 

.03 

.19 

.04 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  XATER  HOIKS 

BOaLlNG  GREEN 

1^91 

2^2« 

.97 

2.92 

1.77 

.07 
.38 

.02 
1.60   .02 
.21   .17 

•  06 

T 
.09 

.03 

.21 
.12 

T 

.24 
.01 

.04 

.04 

T 

•90  toe 

•  17 

•  09 
.09 

T     .96 

.06 
.13 
.06 
.04 

.17 
.23 

T 

T 
T 
.02 

T 

.05 

.06 

.07 

.05 

.10 
.49 

.03 

08 
32 
20 
24 
21 

.35 

T 

.11 

.03 

.06 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
aOVLINS  GREEN  CAA  AP 
BRENT  0AM  3< 
BROHNSVILLE  LOCK  t 
BUROINE  2  NE 

2.60 

i.ao 

3.72 
3.29 

1.74 

.36   .11 
.17   T 
.16   T 

•07   .09 
T     •OS 

.01 

.02 

T 
.09        .02 

.01 
.01 

.09 

.29 

T 
.90 

1.66 
1.18   T 

1.09 

.08  2.93 

.39 

.09 
.03 
.02 
.03 
.19 

.06 

T 
.13   .09 

T 
T 

.07 
.09 

.03 
.01 
.72 
.17 

.03 
.27 

.03 
.49 

26 

09 
19 
24 
20 

.01 
.09 
.20 

.30 

6URKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  I 
CLERMONT  1  SSE 

3.16 

3.09 
2.02 
3.89 
3.8A 

.07  1.79 

1.19 

.07   .11 

•10  *0b 

•  04 

T 
T 

.86 

.02 
.07 
.04 

T 

.44 
.01 

T 
T 

.33 
.79 

.03 
.12 
.64 
1.36 

.30   .64 
.06   .16 
.19   .67 
T    1.32 
.10   .89 

.06 

.06 

.09 

T 

.17 

.11   T 
.14 

T 

.20 

.08 
.19 

.03 
.10 
.19 
.69 
.11 

.04 

T 
.09 

T 

14 
30 
13 
25 
18 

T 

.03 

.03 

T 
T 

.09 

COLLEGE  MILL  LOCK  U 
COLUMBIA 

1.98 
1.43 

•  79   T 
•38   ^30 

.45 

.11 

T 

.02 

.05 

.35 

22 

10 

.08 
.20 

COVINGTON  w  B  AIRPORT   R 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

4.13 
2.24 

•  01   T 
.14   .66 

T 

.26   .01 

.30 

.44 

.99 

.03 

1.42   .00 
.34 

.16 

.03   T 

.03 

.37 

.49 
.29 

.22 

02 
15 

T 
.16 

CYNTHIANA 
CVNTHIANA  2 
OANVILLE 
DELPHIA  1  E 
OEMA 

l.« 
1.98 
2.69 

1.64 
1.34 

.43   .03 
.97   .09 
1^18   .13 

.11 

T 

.01 
.06 

.18 

.11 

T 

.22 
.23 
.25 

.28 
.20 

.03 

.03   .14 

.02   .12 

.03   .31 

.34 

.55 

.02 
.03 

T 

.37 

.11 

T 

.02 

.28 

.14 

T 
T 
.03 

.34 
.40 
.09 

.16 

.14 
.06 

T 

20 
20 
15 
61 
21 

T 

.06 

.20 

OEWET  DAM 

OIX  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  BR 

DUNMCR 

DUNNVILLE 

2.83 
2.37 

2.91 
1.11 
1.88 

1.02   .05 

1.10   .06 

.33   .10 

.31 

.30 

T 
T 

T 
T 
T 

.10 
.32 

.09 
.50 
.23 

.22 
.09   .42 
.25   .65 
.09   .10 

.90 

.21 

.08 

.07 

.11 
.19 

.09 

.17 
.42 

.07 
.14 
.09 

.60 

22 
16 
22 

68 

.28 
.06 

.09 

T 

EDOYVILLE  LOCK  F 
EDMONTON 
ELKMORN  CITY 
FALMOUTH 
FARMERS 

4.18 
2.00 
2.21 
3.89 

2.41 

.10   .76 
.12   .55 

T     T 
•74   ^03 
•69   .02 

.07 

T 
.09 

.20 
.10 

.02 

.12 

T 
T 
.01 

.03 
.27 

.29 

T 

.29 

.59 
.01 

.03   .94 
.10   .70 
1.68 
.02   .96 
.04   .69 

.09 

.02 
.01 

T 

.13 

.09 

T 

1.75 

T 

.06 

.06 

.10 

T 

.61 

.39 

.19 
.09 
.08 

21 
13 
38 
23 
19 

.05 
.03 

.03 
.05 

T 
.02 

FLEHINGSBURG 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAN  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  MORKS 

2.99 

1.93 
3.22 
3.23 
2.36 

.36   .02 
.84   .09 
.83   .22 
.98   .03 
1.00   .49 

.02 

.44 
.02 

T 
T 

.37 
.29 
.49 
.96 

.17 
.03 

T 
.46 

.11 
T     .11 
.09   .47 
T     .77 

.91 

T 

.09 
.09 
.07 

T 

.06 
T 
.09 

.01 

.17 

.11 
.18 
.06 

.83 

.09 
.10 
.24 

T 

.12 

.04 

.12 

22 

21 
34 
19 

.06 
.07 

T 
T 

.10 

T 

T 

FREtBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

2.18 
2^44 
4^11 
3,24 

RECORD  MISSING 
.97   .03 
.46   .03 
.46   .01 
.65   .35 

T 

.03 

.15 

.01 
.01 

.11 

T 
.20 

T 

.48 
.64 
.62 

.19 
.69 

.80 
.01   .43 
.09  1.02 
.11   .70 

.07 
.08 

.04 

.11 

.12 

.10 

.05 
.10 
.08 

.27 
.38 
.62 

.12 

.10 

07 
20 
16 
16 

.08 
.02 
.01 

T 
.02 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  1    N 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 

2^26 
3^39 

3^46 
3.63 

3.04 

.44   .09 
.26   .09 
.82   .03 
.12   T 

.41   .01 

T 

.04 

.13   .05 
.03        .12 

T 

.03 

T 

.94 

T 

.04 
■  96 

T 

.79 
.22 
.64 

T 

.19   .70 
.09  1.68 
.42 

1.14 
.02   .80 

.10 
.11 

.09 
.26 

T     T 
.03 

.12   T 

T     T 

.69 

T 

.08 

.37 

.10 

.08 

T 

.02 

.04 

.97 

.73 

.03 
.02 
.23 

.04 
.43 

16 

17 
33 
30 
15 

T 

.04 

.01 

.13 

.01 

.12 

T 
T 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  H 
HARTFORD  t   NW 

3.96 

3.23 
3.92 

2.26 

3.04 

.99   .27 

1.08   .22 
.33   .02 
.30   .12 
.40   .19 

.06 

.09 

.04   .06 

.12 

T 

.46 

.41 
.05 

.34 

.02 

.03 
.05 
.51 

.03   .89 
.90 
.36   .73 
.89   T 
.12   .91 

.06 

.46 

.19 

.26   .02 
.23 

.14 

.06 

T 

.02 
.33 

.14 

.33 

.09 
.94 
T 
.04 

.06 
.16 
.43 
.09 
.09 

14 
14 
12 
22 
16 

.03 
.12 

T 

T 
.03 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSOW  4  SW 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

3.77 
1.79 
4.43 
3.22 
4.78 

.72  1.00 
.60   .02 
.07 

.09  1.72 
1.07 

.07 
1.17 

.02 
T 

.77 
.07 

.13 

T 

1.22 

•  08 
.07 

.32 

.73 
.68 

.95   T 

.09   .93 
.93 

.07 

.30 
.02 

.05   .02 
.05 

.09 
.09 

T 

.61 

.03 

.02 
T 

.10 
.23 

.39 

.04 
.20 

24 
15 
08 
36 
33 

.31 

.09 

T 
.04 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

1.76 
2.80 
3.03 
2.17 
1.70 

,99   .03 
.48   .41 
.04  1.43 
.23 
.19   .06 

.03 
.02 

.35 

.01 

T 
.21 

.02 
.01 

.02   .32 
•  40 

•06   .99 
.79 
.26 

.04 
.12 
.03 

T 
.06 

.03 
.09 

.04 
.10 

.06 

T 

.38 

.76 

.04 
.36 

19 
49 
28 
77 
04 

.06 
.20 
.03 

.33 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 

3.62 

3,73 
1.69 
1.34 
6.02 

.09   .01 
.46   .44 
.47 

T     T 
T     .90 

T 

1.79 

.05 
.23 

T     T 

T 

.32 

T 

1.12 

.24 
.03 

.04 
.03 

T 
.17 

.94   .06 
.03  1.99 
.55 
.33   T 

.08   .79 

.33 

.11 

.13 

.02 
.26 

T 

.30 
.05 

1.64 

.13 

.02 
.46 
.10 
.13 

.16 

.09 

.20 

10 
59 

37 
06 
32 

T 
T 

.01 

T 

T 
.02 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTOH  WB  AIRPORT    R 

LIBERTY 

2.19 
1.68 
2.69 
1.33 
2.38 

1.23   .06 

.11   .03 
.01   T 
.69   .19 

T     .01 

.09 

.09 

.15 

T 
.13 

.02 

.91 

.44 

.16 

.09 

1.61 

.29   .02 

.12   .53 

.20 
.06 
.07 
.05 

.26 

.10 

T 

T 
.20 

T 
.11 

.09 
.19 
.09 
.14 
.27 

.09 
.49 

.17 
.16 

13 
20 
24 
04 
13 

.34 

T 
T 
.09 

T 
.02 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  CAA  AP 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP        R 

1.83 

3.13 

2.30 
3.86 

.87   .06 
.38   .03 
RECORD  MISSING 
.70 
.02   T 

.03 
.73   .02 

.01 

.71 

.25 

.49 

.97 

T 
.93 

T 

.03   .10 
.04   .69 

.10 
.95   T 

T 
T 

T 
.21 

.07 
.19 

.08 

.10 

.03 
.29 

.17 
.49 

.39 

.12 

.02 
.12 

.90 
.16 

20 
14 

20 

02 

.04 

T 

.19 

T 

.22 

T 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOUISVILLE  WB  CITY      R 
LOVELACEVILLE 
HAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

4.08 
2.93 

4.71 
3.16 
2.87 

.13   .03 
T 
1.09 
.61   .30 
.13   .03 

.10 

.23 
.29   T 
.31 

.29 

T 

T 

.42 
.21 

.10 

.64 
.68 
.09 
.05 

1.44 

T 

1.02 

T     .59 

.70 

.44   .12 
.03   .24 
.34  1.93 

.06 
.11 

.07 
.05 

.13 
.02 

.06 
1.69 

T 

.12 
.36 
.22 

.18 

T 

.43 
.16 
.06 
.03 

.44 

.17 
.49 

T 

24 

r 

18 
29 

.02 

T 

.04 

T 
.19 

T 

MANCHESTER  A  SE 
MAYFIELO  SUBSTA 
MAYFIELO  2  S 
MAYSVILLE  0AM  33 
«C  KEE 

4.10 
4.00 
3.33 
2.40 
1.84 

.««   .06 

.06  1.68 
1.60   .07 
.17   .03 
.63   .08 

.40 
.17 

.06 

T 

.04 
.06   T 

.10 
.08 

T 
.39 

.16 

.62 
.70   T 
.23   .10 

.30 

1.99 
.06 
.09 
.04 
.02 

.03 

.13 
.13 

.05 

.40 
.40 
.06 

.39 
•  29 

.90 

T 

.29 

.17 
.29 
.20 

32 

44 
03 
22 

27 

.27 

.04 

.09 
.13 

.09 

.09 

HIDOLESBORO 
mOWAY 
HILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 

2.94 
3.27 
3.23 

2.38 

1.1< 

1,00   .33 
.48   T 
.34   .27 
.36  1.14 
.09 

.39 

•  04 

T     .11 

T 
.01 

.10 

.11 

.71 
•  03 

.27 

.10 

.06 

.64 

.03   .91 

2.06 

.15 
.06   T 

T 

.02 

.26 

T 

.22 

.19 
.19 

•  10 

.07 
.09 

.18 
.10 
.03 
.21 

.11 
.12 

.19 

29 
21 

21 
24 

.11 
.06 
.06 
.09 
T 

.01 

T 
T 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  39 

0HENS8ORO  2  W 

3.6« 
3.39 

3.38 
3.68 
2.77 

.03   T 
1.90   T 

.44 
.20   T 
.49   .12 

•  02 

•  06 

.52 

.40 

.01         .17 

.26 

.20 

.23 

T 

.38 

.40 

.09 
1.30 
1.24 

.03 

.11  2.84 
.29   T 
.01   .24 
•05   .69 
.04   .63 

.09 

.06 
.11 
.09 

•  03 

•09   .10 
.02 

.14 

T 

.69 
.11 
.21 

.14 
.12 
.06 
.30 
.07 

T 
.28 

.10 

23 

09 
22 
12 
19 

T 

T 

.03 
.04 

.04 

OWENSBORO  DAM  A« 
PAOUCAH  CAA  AIRPORT 
PAOUCAH 
PAIMTSVILLE 
PIKEVILLE 

2.96 

4.67 
9.01 
1.98 
1.09 

.49   .11 

.91 

.29   .79 

.43   .11 

.03   .06 

•  02 
.06 

•  04 
•  80   T 
1^19 

•02   .04 

.12 

T 

.69 

T 

.45 

T 

.26 

.05 
.04 

T 

.02   .62 

.48   .04 

T     .69 

.03 

.29 

.09 
.06 
.01 
.48 
.03 

T 

.06 
.02 

1.42 
.06 

.34 

.07 
1.24 
T 
.09 

.04 

T 

.09 
T 
.13 

.03 
.3« 

.49 

12 

r 

41 
20 
39 

.06 

T 
T 

.18 
.11 

T 
T 

PI  NEVILLE 
PHINCETOW 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

3.06 
3.23 
1.66 
1.27 
2.36 

.93   .10 

.60   .02 
.66 

.50   .03 
.03   .23 

.42 

.19 
.16 

T 
•  03 

.09 

T 
T 
.03 

.13 
.06 

T 
.53 

.63 

.41   .02 
.32 

T     .14 
.07  1.00 

.04 
.04 

.04   T 

.10 
.11 
.02 

1.30 

.19 
.06 
.02 
.14 

T 

T 

.17 

.06 

.43 
.29 

.04 

31 

24 
12 
20 

.20 

.10 
.04 
.02 

.12 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-CoDtinued 


Day  of  monUi 


13       14       15 


19      20      21 


22      23      24     25      26      27      28      29      30 


RUHSEr  LOCK  2 

2.«0 

RUSSELLVILLE 

2*<0 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

2i30 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.69 

SALVISA  LOCK  6 

l.«« 

SALVERSVILLE  2 

_ 

SCOTTSVILLE 

3i60 

SEBREE 

2>t2 

SKAWNEE  STEAM  PLANT 

«.»3 

SHELBYVILLE  2  W 

3.23 

SHEPHERDSVILLE 

2.93 

SOMERSET  I  N 

.97 

SPRINSFIELO 

2.12 

STEARNS 

2.97 

SUMMER  SHADE 

2.81 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

4.07 

TAYLOHSVILLE 

4.30 

TOMPKINSVILLE  2 

3.09 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

4.99 

TYRONE  LOCK  S 

3.13 

UNIONTOWN  DAM  49 

3.29 

VALLEY  VIEM  LOCK  9 

1.90 

VANBUREN 

3.60 

VANCE8UR6  DAM  32 

3.09 

WAYNESBURG  6    E 

1.11 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.71 

WESTPORT 

9.96 

WILLIAMSBURG 

3.e9 

WILLIAMSTOWN 

3.39 

WILLOW  LOCK  13 

2.oe 

WOLF  CREEK  DAM 

2.26 

WOODBURY  LOCK  <» 

2.97 

.0«      .!•      T 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOIE*    1«S4 


Day 

Ol  Month 

a 
t? 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

» 

30 

31 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

81 
66 

82 
68 

88 

6a 

88 
63 

88 
65 

77 
48 

60 
40 

69 

40 

77 
51 

83 

54 

83 
66 

83 
65 

78 
65 

78 
54 

67 
45 

52 

40 

65 

38 

59 

35 

58 
36 

58 
34 

63 
32 

65 
34 

69 
36 

73 
38 

73 

40 

68 

65 

65 

51 

54 
35 

51 
39 

43 
31 

44 
24 

68  aS 

47.0 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

85 
68 

81 
69 

ee 

64 

90 
63 

91 
64 

78 
57 

63 
41 

59 
38 

77 
55 

84 
56 

89 
51 

89 
61 

84 
64 

89 
62 

78 
48 

64 
38 

52 

41 

61 

41 

55 

38 

58 
32 

58 

38 

67 

35 

73 

33 

75 
39 

78 
40 

56 
53 

68 

6B 

60 
38 

53 
46 

46 

34 

49 
30 

71.9 
48.5 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

89 
6* 

78 
65 

94 
50 

93 
58 

90 
56 

70 
46 

59 

41 

75 
52 

83 
42 

86 
56 

86 
56 

90 
58 

88 
55 

85 

44 

65 
42 

67 
40 

68 
42 

63 
32 

63 

31 

58 
33 

72 
30 

74 
33 

80 
35 

SO 
34 

76 

46 

73 
52 

67 
46 

64 
42 

44 
33 

45 
20 

74.5 
44.4 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

83 
66 

86 
66 

90 
69 

91 
62 

91 
64 

91 
57 

60 
41 

70 
43 

77 

?1 

85 

54 

85 
62 

87 
54 

84 
64 

81 
57 

71 
45 

54 
39 

67 
36 

67 
37 

58 
36 

58 

30 

64 

31 

68 

32 

71 
33 

76 
35 

76 
39 

74 
53 

72 
58 

63 

40 

53 

41 

44 
25 

43 
23 

72.3 
47.2 

BAXTER 

MAX 

MIN 

83 
6S 

82 

65 

77 
63 

85 

58 

86 

58 

86 
62 

76 

48 

66 

37 

67 
46 

70 
50 

78 
60 

82 
53 

81 
57 

85 

57 

84 
47 

56 

40 

49 
37 

60 
37 

59 
32 

55 

31 

58 

31 

62 
32 

56 
32 

73 

34 

77 
35 

70 
36 

72 

41 

67 

45 

66 
46 

52 

35 

41 
24 

70.0 
44.6 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

79 
6S 

84 
68 

89 
68 

90 
64 

90 

67 

78 
57 

62 

44 

73 

42 

78 
50 

84 
55 

85 
55 

86 
56 

80 
66 

81 

55 

61 
42 

55 

41 

68 

37 

11 

60 
35 

51 
33 

65 

31 

70 
32 

71 

34 

77 
34 

74 

44 

74 
65 

72 
51 

52 
46 

52 
40 

43 
26 

46 
25 

71.0 
47.8 

BENHAM 

MAX 
MIN 

85 
65 

82 
63 

85 
58 

87 
56 

88 
60 

90 
61 

74 
45 

65 

35 

53 

37 

75 
48 

82 
53 

86 
68 

82 
58 

87 
52 

83 
47 

57 
39 

50 
34 

66 
38 

67 

30 

52 
25 

55 
29 

51 

27 

65 
29 

68 

30 

77 
29 

77 
34 

73 
48 

64 

45 

65 

44 

52 

33 

36. 
23 

70.7 
43.4 

BEREA  C0LLE6E 

MAX 

MIN 

87 
67 

83 
69 

87 
69 

90 
67 

89 
68 

77 
55 

61 

40 

69 

42 

72 
58 

83 
59 

83 
65 

85 
69 

86 
68 

83 
69 

75 
46 

53 
40 

65 

40 

59 
43 

60 
32 

59 
28 

62 

34 

67 
34 

73 
35 

76 

37 

77 
42 

73 
47 

65 

57 

51 

41 

54 
37 

39 

30 

42 
24 

70.8 
48.8 

BOWL  I  NO  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 
69 

86 
69 

89 
64 

91 
68 

72 
51 

62 
46 

69 

54 

77 
60 

83 
56 

83 
66 

84 
68 

75 
57 

81 
52 

60 
43 

57 

41 

68 

37 

62 

43 

69 
38 

60 
35 

66 
32 

58 

34 

71 

34 

78 

38 

76 

43 

70 
55 

64 
49 

55 
41 

50 
33 

43 
29 

44 
25 

70.2 
48.5 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
66 

85 
67 

87 
67 

91 
63 

91 
68 

82 
55 

62 
42 

68 

47 

76 

56 

82 
56 

80 
62 

84 
65 

79 
66 

80 
67 

75 
47 

52 
39 

65 
37 

64 

41 

59 

35 

60 
34 

65 

33 

69 
33 

75 
35 

78 

38 

75 

41 

72 

57 

68 
56 

56 
41 

51 

40 

42 
26 

43 
26 

71.0 
48.5 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

81 
66 

81 
68 

88 
69 

89 
67 

90 
65 

85 

54 

58 

41 

71 
38 

76 
53 

84 
59 

84 
68 

83 
65 

79 
66 

78 
49 

76 

47 

53 

40 

64 
42 

62 

37 

55 
38 

66 

30 

63 
35 

65 
35 

58 

36 

72 

74 
38 

70 
56 

66 

54 

65 
36 

51 
41 

42 
36 

42 
26 

69.7 
48.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

81 
66 

86 
67 

90 
69 

93 

67 

92 
63 

82 
56 

60 
40 

74 
39 

80 
49 

85 
54 

85 
66 

87 
66 

80 
64 

81 
66 

75 
46 

55 
39 

58 
38 

51 
32 

58 

31 

59 
28 

65 
28 

70 
30 

72 

30 

77 
32 

77 
36 

72 

53 

67 
52 

55 

3S 

52 
39 

42 
26 

46 
23 

71.8 
46.2 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
67 

80 
66 

87 
69 

8a 
68 

88 
59 

60 
4a 

57 
39 

70 
42 

75 
53 

81 
59 

83 
62 

82 
67 

78 
55 

75 
49 

66 

41 

51 
39 

60 
38 

55 

37 

65 
37 

59 

32 

62 

35 

57 

37 

72 

38 

74 
36 

74 
45 

63 

55 

64 
40 

53 
32 

49 
36 

37 
30 

39 
27 

66.9 
46.8 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

85 
68 

84 
68 

83 
68 

88 
65 

89 
62 

89 
59 

60 
40 

61 
34 

73 
53 

77 
57 

84 
62 

83 
63 

85 
52 

77 
67 

82 
48 

69 

40 

53 
38 

65 
34 

50 
36 

58 
26 

50 
32 

64 

30 

68 

30 

73 
31 

76 
33 

77 

41 

66 

58 

67 
33 

59 
43 

60 
36 

40 
23 

70. a 

46.5 

OANVILLE 

MAX 
MIN 

85 
65 

85 
66 

86 
66 

86 
65 

92 
66 

90 
68 

71 
39 

64 
40 

70 
50 

78 
66 

83 
68 

81 
62 

85 
65 

78 
55 

80 
45 

52 
38 

51 
38 

65 
38 

51 
34 

59 
32 

60 
34 

65 

34 

70 
35 

75 
37 

78 
40 

77 
48 

70 
56 

65 
35 

59 
38 

47 
28 

40 
23 

71.5 
47.2 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

78 
65 

86 
68 

80 
63 

88 
69 

90 
59 

90 
53 

77 
42 

53 
34 

73 
37 

75 

53 

82 

51 

86 

53 

86 
56 

85 
58 

88 
51 

62 

37 

54 
35 

64 
38 

60 
31 

56 

31 

58 

31 

61 

36 

69 

35 

76 
37 

77 
38 

78 
44 

73 
52 

66 

42 

54 
43 

52 
37 

41 
25 

71.5 
45.5 

01 X  0AM 

MAX 
MIN 

8<i 
61 

84 
68 

86 
66 

89 
64 

89 
67 

82 
56 

59 
39 

69 

42 

78 
54 

83 
56 

ao 

62 

85 
62 

78 
66 

80 
65 

76 
46 

51 
39 

64 
38 

58 

38 

56 

35 

57 
33 

63 

34 

67 
35 

71 
36 

76 
39 

76 

42 

71 
55 

69 
56 

58 
37 

53 
42 

45 
28 

40 
23 

70.2 
47.9 

FARMERS 

MAX 
MIN 

85 
66 

85 
67 

88 
63 

91 
59 

90 
61 

85 
57 

60 
40 

70 
35 

78 
52 

84 
52 

83 
65 

87 
61 

80 
64 

85 
61 

80 
48 

55 
39 

66 
37 

61 
39 

57 

30 

58 
29 

63 
33 

68 
28 

73 
31 

75 
32 

77 
33 

72 
51 

69 

60 

64 
38 

57 
45 

47 
36 

44 
23 

72.2 
46.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 
MIN 

75 
68 

85 
69 

90 
70 

91 
66 

90 
69 

79 
57 

60 
45 

74 
45 

79 
66 

85 

60 

84 
56 

83 
63 

82 
66 

77 
55 

60 

43 

53 
42 

71 
38 

62 

44 

58 

41 

60 
39 

65 
38 

70 
39 

70 
41 

78 

43 

57 
52 

76 
60 

55 

60 

55 
42 

53 

42 

43 
31 

44 
30 

70.4 
50.7 

FRANKFORT  LOCK  * 

MAX 
MIN 

82 
68 

81 
69 

83 
67 

89 
63 

90 
64 

90 
52 

64 
43 

60 

38 

71 
43 

78 
64 

84 
54 

82 
64 

86 
54 

78 
57 

80 
49 

61 

40 

53 

40 

65 
39 

60 
38 

58 
32 

60 
32 

66 
36 

70 
36 

72 
36 

74 
36 

76 
39 

69 
66 

67 
38 

56 
37 

62 

36 

41 
24 

70.9 
47.2 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

86 
65 

85 
68 

88 
71 

88 
66 

89 
66 

78 

58 

61 
44 

67 
62 

75 
55 

82 

50 

82 
63 

84 
66 

78 
67 

81 
67 

75 

46 

52 

41 

67 
40 

50 
45 

57 
35 

69 
35 

53 

33 

66 

34 

70 
37 

78 
38 

78 
43 

74 
52 

68 
56 

62 

47 

47 
40 

52 
28 

43 
24 

70.8 
49.8 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

80 
63 

86 

63 

90 
66 

89 
62 

89 
66 

83 
57 

62 

47 

74 

44 

79 
60 

86 
55 

85 
50 

85 
63 

82 
54 

77 
55 

60 
39 

53 

42 

71 
33 

70 
49 

69 
36 

63 

32 

57 

30 

70 
30 

72 
31 

78 
32 

65 

44 

72 
56 

67 
53 

57 
45 

52 
42 

46 
25 

44 
30 

71.4 
47.2 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

83 
65 

81 
66 

86 

61 

90 
60 

90 
60 

76 
50 

58 
38 

69 

31 

77 
49 

84 
48 

86 
53 

87 
55 

79 
50 

88 
56 

76 

45 

55 
39 

64 
32 

58 

32 

58 
31 

56 
28 

62 

34 

65 
29 

70 
29 

71 
31 

76 
32 

65 

50 

57 

55 

60 
32 

54 
♦  2 

44 
31 

47 
25 

70.4 
43.5 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

84 
65 

66 
67 

87 
65 

90 
61 

92 

54 

91 
67 

73 

44 

62 

46 

68 
51 

78 
62 

86 
55 

87 
59 

86 
56 

76 
65 

82 
48 

62 

42 

55 
35 

67 

44 

62 

37 

59 
32 

61 
32 

62 
32 

70 
32 

74 
34 

78 
36 

78 
39 

76 
65 

65 

45 

56 

43 

50 
29 

42 
25 

72.4 
47.3 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

79 
63 

85 
65 

89 

67 

90 
64 

90 
66 

76 
58 

61 
43 

75 
43 

77 
49 

86 
57 

85 
57 

85 
56 

87 
66 

79 
53 

62 

40 

54 
39 

70 
36 

51 
41 

69 
36 

60 
33 

66 

30 

69 

31 

72 
33 

78 

34 

73 
42 

72 

54 

65 
60 

53 
44 

52 

41 

44 
25 

43 
25 

70.8 
47.1 

HEIDELBERG  LOCK  1<> 

MAX 
MIN 

87 
66 

81 
67 

88 
61 

91 
59 

89 
62 

88 
57 

61 

43 

70 
36 

75 
52 

82 
48 

85 
62 

85 
65 

84 
60 

85 
57 

78 
48 

54 
40 

54 
36 

64 
39 

67 
31 

68 
30 

63 
34 

67 
29 

71 
32 

74 
31 

77 
34 

75 
50 

69 
54 

62 
39 

60 
45 

46 
34 

40 
21 

71.9 
45.2 

HENDERSON  <>  SW 

MAX 
MIN 

77 
65 

82 
67 

90 
68 

92 
66 

91 
70 

77 
54 

60 

44 

74 
42 

78 
61 

84 
59 

84 
67 

ao 

65 

81 
66 

75 

54 

63 

41 

53 

40 

70 
41 

62 

37 

59 
37 

61 
35 

65 
35 

70 
38 

71 
38 

76 
40 

72 
49 

73 
57 

67 
50 

50 
34 

53 

39 

44 
28 

46 
29 

70.3 
48.6 

HICKMAN  1  E 

MAX 

MIN 

80 
65 

75 
64 

88 
66 

90 
64 

90 
64 

90 
65 

76 
43 

66 

43 

75 
49 

80 
65 

88 
63 

90 
67 

85 
58 

80 
65 

75 
39 

65 

38 

60 
33 

70 
38 

65 
34 

60 
30 

65 
28 

70 
29 

70 
36 

75 
38 

75 
45 

78 
45 

75 
54 

60 

44 

50 
40 

58 
25 

44 
27 

73.1 
46.9 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

84 
65 

86 
66 

77 
61 

86 
56 

90 
60 

89 
63 

75 

41 

63 
32 

73 

41 

73 
48 

81 
49 

85 
52 

84 
65 

85 
56 

86 
46 

53 
39 

51 
34 

62 
39 

60 
30 

64 
30 

57 
32 

62 
28 

67 
31 

72 
36 

75 
32 

75 

35 

75 
61 

66 

41 

64 

42 

55 

33 

41 
20 

71.2 
43.4 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

61 
64 

81 
65 

87 
65 

91 
63 

91 
65 

92 
65 

71 

44 

53 

44 

75 
49 

79 

61 

84 
62 

85 
65 

86 
64 

78 
64 

78 
38 

63 

39 

56 
33 

72 
36 

51 
36 

60 
34 

62 

35 

65 

34 

71 
37 

73 
38 

77 
40 

71 
46 

71 
54 

63 

44 

51 
41 

55 
24 

46 
26 

72.2 
47.3 

INEZ 

MAX 
MIN 

84 
65 

78 
65 

89 
59 

92 
56 

92 
63 

84 
53 

72 

43 

72 
42 

75 
48 

78 
47 

82 
47 

89 
62 

87 

54 

82 

64 

75 

44 

52 

33 

60 

34 

62 

34 

54 
28 

65 
27 

65 
32 

53 
29 

74 
30 

75 
29 

78 
33 

59 

46 

66 
49 

54 
45 

52 
34 

47 
21 

72.2 
43.2 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

80 
68 

85 
69 

89 
70 

93 
67 

92 
69 

81 
54 

60 
42 

72 

44 

78 

54 

84 
59 

84 
67 

84 
66 

79 
66 

79 
55 

53 
43 

62 

40 

68 

40 

63 
36 

68 
35 

62 

35 

69 
33 

70 
35 

73 
35 

79 
39 

74 
43 

74 
57 

67 
52 

54 
38 

55 

39 

45 
28 

43 
28 

71.3 
48.6 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

81 
66 

84 
68 

88 
68 

90 
64 

90 
68 

82 
57 

60 
43 

70 
46 

76 
51 

83 
57 

83 
65 

85 
68 

78 
65 

79 
60 

61 
43 

54 
40 

65 

38 

61 
41 

58 
37 

58 
35 

62 

35 

66 

37 

69 
38 

74 

41 

73 

47 

72 
57 

66 

53 

53 
43 

51 
37 

41 
26 

42 
2S 

69.5 
49.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

S3 
68 

82 
69 

86 
69 

89 
65 

88 
68 

73 

47 

58 
39 

70 
42 

76 

57 

82 
68 

79 
65 

84 
66 

75 
67 

79 
49 

57 
42 

51 
40 

63 

40 

57 
39 

56 

36 

66 
34 

62 

34 

68 

38 

70 
38 

:: 

76 

47 

70 
56 

65 
45 

66 

38 

47 
37 

38 
28 

42 
24 

68.1 
47.9 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

82 
68 

84 

70 

90 

70 

90 
69 

91 
69 

71 
51 

60 

43 

70 
43 

78 
53 

84 
58 

86 
57 

86 
58 

80 
57 

80 
51 

58 
43 

51 
41 

66 

42 

59 

40 

57 
37 

50 
36 

64 
35 

67 

37 

71 
37 

77 
37 

76 
42 

70 
58 

65 

45 

54 
42 

61 
38 

39 

30 

42 
2S 

69.6 
48.9 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 

MIN 

81 
72 

83 
72 

90 
74 

90 
73 

91 
70 

73 
53 

60 

45 

71 
49 

78 
58 

33 
52 

34 
&8 

84 
59 

79 
68 

80 
64 

58 
46 

53 

43 

57 

45 

59 

44 

58 
40 

50 
38 

66 
42 

68 

44 

71 
43 

77 
46 

75 
60 

71 
59 

65 

47 

54 
45 

52 

40 

41 
34 

43 
33 

69. S 
52.5 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
67 

86 
68 

89 
69 

89 
64 

89 
67 

82 

60 

60 
47 

75 
45 

79 
53 

85 
58 

83 

70 

82 
5  = 

82 
60 

74 
57 

61 
41 

57 
40 

71 
33 

63 

44 

67 
36 

62 

36 

67 
32 

69 

34 

72 

36 

77 
37 

67 

48 

72 
57 

63 
52 

54 
39 

52 
41 

47 
30 

47 
32 

70.6 
48.9 
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Table  S  -  Conlinuad 

D 

Al 

LY 

TJ 

EJV 

Wl 

:^i 

\T 

Uh 

tb 

» 

KENTUCKY 
OCTOIER  1«S4 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2e 

27 

28 

29 

30 

31 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

79 
6* 

90 
68 

90 

71 

90 
68 

90 
66 

81 
59 

63 
46 

75 

43 

79 
53 

85 
58 

85 
59 

66 
66 

83 
66 

79 
55 

50 
45 

51 
42 

70 
38 

65 

46 

50 
37 

62 

35 

69 
32 

72 

34 

72 

35 

79 

35 

72 

43 

75 
55 

66 

61 

63 

46 

51 
45 

44 
30 

46 
33 

72.0 
49.5 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

6« 

86 
66 

89 
69 

90 
62 

91 
65 

84 
58 

63 

43 

69 

45 

76 
34 

83 
57 

82 
55 

65 
67 

60 
66 

80 
65 

73 
43 

63 

40 

67 

38 

53 

43 

59 
34 

61 
30 

57 

30 

70 
31 

71 
33 

77 
35 

75 
40 

70 
54 

69 
56 

57 
46 

49 

43 

46 
26 

43 
24 

71.4 
48.2 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

68 
65 

78 
67 

8« 
60 

89 
56 

90 
61 

76 

58 

62 

43 

70 
37 

73 

51 

83 
46 

65 
50 

85 
53 

86 

56 

86 
55 

72 
46 

54 

40 

64 
33 

50 
39 

55 

30 

59 

30 

54 

31 

67 
26 

74 
32 

75 
32 

78 
33 

76 
47 

67 

60 

65 
42 

57 
41 

43 
32 

45 
21 

71.4 
44.1 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

at 

67 

87 
67 

89 
69 

88 
66 

90 
69 

83 

59 

61 

45 

75 

47 

78 
53 

65 
60 

65 
66 

65 
66 

81 
61 

74 
55 

62 

39 

57 
36 

72 
37 

65 

47 

57 
37 

61 
36 

67 

35 

69 

38 

72 

40 

78 

43 

71 
51 

74 
56 

66 

52 

55 

46 

51 
40 

46 
28 

47 
33 

71.5 
50.0 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

81 
66 

82 
68 

78 
66 

86 
64 

88 
64 

88 
59 

60 
42 

62 
37 

71 
59 

76 
56 

83 
56 

61 
62 

86 
63 

78 
66 

67 
49 

54 
44 

49 
40 

62 

40 

56 

35 

63 
32 

56 

31 

60 
34 

56 
33 

57 

35 

70 
36 

77 
37 

66 

56 

67 
38 

67 
31 

50 
31 

40 
30 

66.9 

47.1 

MI00LES80R0 

MAX 
MIN 

78 
66 

78 
67 

87 
62 

91 
57 

92 
63 

88 
64 

70 
SO 

67 
43 

70 

61 

82 

45 

85 
51 

65 
57 

87 
60 

86 
57 

82 

46 

54 
37 

63 
35 

55 
40 

69 
31 

62 
29 

55 
32 

69 
29 

76 
33 

74 

34 

76 
34 

73 
43 

76 

50 

67 
48 

51 

43 

46 
34 

47 
22 

72.9 
45.6 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

86 
65 

80 
66 

88 
66 

90 
64 

89 
65 

78 

53 

59 

38 

69 

38 

76 
53 

83 
53 

79 
61 

87 
64 

78 

84 
63 

73 
46 

51 
36 

64 
36 

64 

40 

59 

34 

58 
32 

64 
36 

67 
33 

73 
36 

76 
39 

78 

40 

72 
53 

66 

54 

60 
36 

51 
41 

43 
33 

44 
22 

70.6 
47.1 

MURRAY 

MAX 
MIN 

76 
67 

89 
65 

93 
66 

92 
67 

92 
65 

76 
61 

63 
48 

76 

49 

80 
51 

86 
57 

86 
58 

86 
69 

80 
64 

76 
56 

65 
42 

57 
41 

74 
36 

66 
46 

60 
36 

62 

33 

67 
32 

71 
33 

72 

34 

78 
36 

70 
45 

75 
57 

70 
55 

60 
47 

50 
42 

49 
28 

47 
35 

72.5 
49.4 

OMENSBORO  i    W 

MAX 

MIN 

79 
65 

84 
68 

90 
69 

90 
65 

90 
69 

80 
58 

62 

44 

74 
44 

78 

51 

84 
58 

85 
66 

63 
66 

60 
66 

76 

55 

58 
42 

51 
40 

70 
38 

62 

39 

59 
36 

62 

37 

57 
32 

70 
34 

72 

35 

72 
39 

72 

44 

75 
57 

65 

51 

51 
38 

51 
42 

41 
26 

45 
27 

70.3 
46.4 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
69 

85 
70 

89 
72 

88 
66 

89 

70 

72 
59 

60 
46 

73 

51 

78 
56 

84 
53 

64 
67 

61 
66 

61 
63 

74 
46 

51 
41 

67 
42 

71 
41 

64 
42 

69 
35 

62 
35 

66 

34 

70 
36 

72 
36 

76 
39 

61 
52 

72 
60 

64 
49 

49 
39 

50 
34 

44 
32 

46 
31 

69.5 
49.9 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

83 
68 

73 
69 

S3 
69 

91 
66 

92 
65 

89 
69 

71 

48 

62 
48 

75 
52 

80 
55 

85 
60 

86 
66 

61 
53 

63 
61 

74 
43 

61 
43 

55 

38 

66 
39 

64 

39 

59 
39 

62 

35 

66 

36 

70 
38 

72 

40 

75 

40 

73 
49 

73 
69 

58 
39 

60 
44 

60 
33 

44 
34 

71.2 
49.9 

PUEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
69 

80 
70 

92 
67 

93 
62 

91 
65 

79 

58 

68 
44 

72 

37 

75 

67 

85 

54 

89 
54 

88 

57 

85 
59 

89 
60 

74 
49 

53 

40 

67 
39 

60 
44 

55 

36 

64 
34 

66 
38 

70 
35 

76 
39 

61 
37 

61 
36 

77 

49 

71 

67 

66 

46 

57 
44 

44 
38 

45 
26 

73.7 
46.3 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

7* 
64 

88 
68 

90 
65 

91 
63 

93 
55 

78 
52 

64 
45 

75 

43 

79 
46 

85 
55 

86 
64 

65 
64 

63 
54 

77 
55 

63 

40 

54 
40 

73 
31 

56 

48 

62 
38 

59 

30 

64 
35 

75 

33 

76 

34 

79 
34 

68 
42 

75 
60 

63 

49 

50 
45 

52 
42 

45 
26 

46 
25 

71.9 
47.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

83 
65 

86 
68 

86 
68 

85 
66 

90 
68 

89 
69 

71 
40 

61 
40 

69 
52 

76 
55 

82 
62 

82 
66 

86 
66 

62 
63 

62 
48 

58 

40 

52 
39 

64 

41 

51 
36 

59 
32 

59 
33 

63 
32 

68 

34 

74 
34 

76 
36 

76 
44 

72 

51 

66 

37 

60 
43 

45 
33 

45 
23 

71.2 
47.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

76 
62 

85 
65 

89 
68 

89 
64 

91 
65 

76 
56 

62 

43 

73 
47 

78 

51 

84 

55 

83 
64 

85 
65 

61 
68 

60 

55 

62 

39 

55 
39 

69 
37 

68 

35 

63 

31 

60 
30 

53 
28 

56 
29 

70 

30 

76 
29 

74 
39 

73 
54 

66 

51 

54 
45 

51 
39 

46 
26 

45 
26 

70.8 
46.3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 
MIN 

83 
70 

SO 
69 

83 
69 

88 
63 

91 
66 

90 
68 

70 
42 

58 
40 

70 
51 

77 
55 

83 
59 

62 
67 

64 
57 

77 
57 

78 
45 

56 

40 

52 
39 

55 

41 

56 
37 

55 
36 

57 
33 

62 
36 

66 
36 

68 

38 

75 

44 

74 
47 

73 
57 

62 
39 

53 

41 

50 
26 

40 
26 

69.8 
46.8 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

86 
66 

85 
68 

89 
69 

90 
65 

92 
69 

82 
58 

62 
46 

66 

53 

77 
55 

83 
59 

63 
66 

84 
65 

77 
57 

62 
66 

78 

44 

55 

40 

69 
37 

66 
48 

56 

34 

59 
33 

65 

33 

67 
33 

73 
35 

77 
40 

74 
48 

73 
57 

65 

55 

56 
45 

46 
43 

47 
26 

44 
29 

71.4 
50.1 

SHELBYVILLE  2  N 

MAX 
MIN 

80 
69 

81 
69 

88 
68 

89 
65 

90 
66 

82 

53 

61 
40 

71 
42 

77 
51 

83 
56 

83 
63 

83 
64 

79 
65 

78 
68 

75 
46 

51 
40 

64 
39 

59 
38 

57 
37 

59 
34 

62 

34 

67 
36 

71 

37 

75 
42 

75 
43 

68 
55 

67 
53 

64 

35 

61 

41 

42 

32 

42 

24 

69.8 

48.5 

SOMERSET  1    N 

MAX 
MIN 

86 
65 

80 
66 

87 
64 

90 
62 

90 
64 

80 
56 

62 
42 

67 

44 

73 
56 

62 
53 

63 
63 

85 
65 

84 
65 

82 

61 

73 
46 

51 
39 

64 
37 

59 
46 

59 

35 

60 
32 

64 
31 

68 
29 

74 

31 

76 
32 

75 

34 

74 
52 

68 
53 

60 
42 

61 
42 

42 
26 

40 
20 

70.6 
46.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

87 
67 

84 
67 

88 
69 

90 
66 

89 
66 

74 
56 

61 
42 

66 

51 

75 
56 

82 

57 

80 
56 

84 
56 

75 
66 

79 
64 

58 
45 

52 

40 

55 

37 

69 

46 

57 

36 

68 
35 

53 

34 

55 

34 

71 
35 

77 
39 

75 
45 

73 
56 

65 

51 

57 
44 

47 
36 

40 
27 

44 
25 

69.4 
49.2 

vmnceburg  cam  32 

MAX 
MIN 

83 
64 

77 
66 

87 
62 

90 
54 

90 
61 

80 
53 

58 

37 

71 
37 

77 
52 

78 
53 

85 
60 

68 
60 

76 
53 

85 
53 

70 
45 

46 
39 

51 
35 

57 
40 

55 
32 

57 
31 

62 

36 

67 

34 

69 

34 

71 
36 

75 
37 

69 

51 

69 

53 

57 
39 

53 
41 

47 
29 

37 
27 

69.4 
46.2 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

85 
60 

87 
62 

82 
55 

90 
56 

88 

55 

72 

45 

60 
32 

76 
36 

60 
50 

62 

50 

87 
52 

88 
50 

66 
50 

80 
45 

42 

40 

55 

40 

58 

33 

60 
25 

60 
26 

65 

30 

66 
30 

70 
35 

80 
38 

75 
36 

55 

67 

53 

54 

43 

72.3 
43.0 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

84 
61 

79 
67 

89 
65 

90 
60 

96 
63 

84 
57 

69 
45 

73 

44 

83 
54 

85 

54 

84 

55 

83 

53 

84 
59 

85 
56 

74 

47 

59 
39 

65 
35 

66 
35 

66 
32 

59 

31 

60 

34 

60 
31 

72 
33 

73 
34 

75 
36 

77 
49 

75 
64 

64 

46 

56 
40 

43 
30 

45 
24 

73.2 
46.0 

WILLIAMSTOWN 

MAX 
MIN 

85 
67 

83 
68 

85 
67 

85 
67 

88 
66 

87 

55 

59 
36 

59 
39 

71 
42 

76 
55 

84 
51 

81 
63 

83 
64 

77 
55 

75 
45 

56 

39 

65 

36 

64 
37 

57 
35 

56 

34 

58 
35 

63 

40 

67 

45 

71 
45 

75 

39 

75 
46 

64 

55 

63 
35 

55 
40 

49 
32 

36 
25 

69.2 

47.5 

WOLF  CREEK.  0AM 

MAX 
MIN 

86 
64 

88 
66 

88 
61 

89 

59 

88 
59 

93 
63 

66 

47 

64 

47 

70 
51 

76 
50 

63 
50 

79 
59 

82 
63 

73 
61 

75 
49 

59 
42 

46 
35 

66 
35 

62 
36 

68 
33 

61 
32 

56 
34 

72 

34 

73 
38 

76 

36 

71 
39 

71 
50 

71 
46 

53 
45 

46 

30 

39 
26 

70.7 
46.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

hi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DETSY  DAK 

EVAP 
WIND 

.04 
2 

.08 
0 

.07 
4 

.01 
12 

.24 
10 

.13 
8 

.06 
33 

.11 
19 

.07 

4 

.10 
10 

.11 
20 

.13 
22 

.12 
29 

.08 

1 

.12 
40 

.07 
20 

.04 
35 

.09 
23 

.04 
12 

.04 
10 

.10 
14 

.07 
15 

.07 
14 

.09 

4 

.04 
10 

.07 
2 

.00 
9 

* 
30 

* 
19 

.22 
26 

.03 
18 

3.44 

473 

DIZ  DAM 

ETAP 
WIHD 

10 

.12 

6 

.10 
6 

.14 
50 

.18 
40 

.20 
70 

.11 
66 

.18 

49 

.03 
19 

.09 
31 

.18 
51 

.03 
15 

.10 
33 

.15 
0 

.17 
74 

.20 

137 

.05 
80 

.13 
55 

.11 
26 

.08 

17 

.05 
10 

.16 
16 

.07 
5 

.09 

1 

.09 

* 

.11 
20 

.13 
53 

.05 
85 

.08 
51 

.09 
91 

.00 
56 

B3.38 
1226 

wour  CRzm  dau 

aVAP 
WIND 

.04 
10 

.27 

7 

.as 

9 

.18 
6 

.17 
31 

.13 
10 

.14 
49 

.09 
37 

.07 
20 

.15 
7 

.15 
20 

.14 
41 

.18 
36 

.09 
16 

.29 
49 

.19 
68 

.03 
25 

.09 
21 

.15 
53 

.10 
0 

.08 
20 

.12 
8 

.10 
6 

.09 
6 

.09 
5 

.07 
6 

.06 
24 

.08 
25 

.07 
25 

35 

25 

B3.91 
700 

S«*  R«f«mice  Nol*t  Following  StotloD     lad»x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
OCTOBER  1954 


Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13   14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAM  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BENHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

l.S 
T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
3N  ON  GND 

T 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

IHVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.1 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ST  JOHN  BCTHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ADDISOM  DAM  45 

A00LPHU5  1  M 

ALtANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

A5HCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

•ARSOURVILLK 

•ARDSTOWN  S.J.  PRE)*  SCN 

BAXTER 

•EAVER  DAM 

iENHAH 

lENTON 

lEREA  COLLEGE 

i£RCA  HATER  WORKS 

lONLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BOWLING  GREEN  VTR  WKS 
BRENT  DAM  >6 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  Z  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CANPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CUV 

CLERHONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  HB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
•ANVILLE 
DAVELLA 
DELPHIA  1  E 
OEMA 


OOSl 
0043 
00«l 
0099 
01d» 


OSBl 
0397 
0450 

0490 
0999 
0«11 
0619 
0*34 

0904 
0907 
0909 
0914 
0976 

104« 
1130 
1U7 
1309 
1256 

1S45 
1419 

1611 
16S1 

1704 

1722 
1601 

less 


DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

DUNNVILLE 

DYER 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGS BURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCH BURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  9 
GLASGOW 
GLASGOW  HKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  SB 

GRAYSON 
GREENSBURG 
GREENSBURG  HIWAY  61 
GREENUP  DAM  SO 

GREENVILLE  2  W 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  WW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HERNDON 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
HODGENVILLE  NAT  PARK 
HOPKINSVILLE 
MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  3  N 

KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  NB  AIRPORT 


2003 
2040 
2093 
2112 
21S9 

2180 
2214 
2150 
2166 
2174 

2191 

2449 
2469 
2526 

2775 

2791 
2903 
2906 
295> 

3961 

3026  I 
3036  ! 
3046  I 
3092  I 
3194  ! 

3203 
3241 
3246 
3292 
3299 

3399 
3391 

3430 
S435 
3443 

3491 
3939 
3652 

3709 
5714 


BRECKINRIKI 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

PIKE 
BOYD 
KNOX 
lELSON 
HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 

EDMONSON 

PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

CARROLL 

MUHLENBERG 

BULLITT 

HICKMAN 

ESTILL 

ADAIR 

WITLET 
BOONE 
WHITLEY 
HARRISON 

HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 

FLOYD 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

BRECKENRIME 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

FLEMING 
FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 


HENRY 
BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 

BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 
GREENUP 

MUHLENBERG 
CHRISTIAN 
OHIO 
,PERRY 
PERRY 


J741  LEE 
3763  .HENDERSON 
3796  CHRISUAH 
S616  FULTON 
13621  GRAVES 


1317 
3699 
8929 
3994 
4091 

4194 
4165 
4196 
4295 
4369 

4414 
4620 
4642 
4703 
4746 


JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

MARTIN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

LETCHER 

JESSAMINE 

LIVINGSTON 
GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 

FAYETTE 


S7  99 

I  96  99 

:  36  41 

97  35 

96  16 

97  16 

98  27 
:  96  92 
I  97  48 
:  96  91 

I  37  29 
:  36  58 

)  36  91 

>  37  34 

.  37  91 

I  97  00 

I  37  01 

I  36  56 

I  37  00 

'  39  OS 

I  37  12 

37  13 

:  36  47 

!  36  46 

I  37  20 

.  38  41 
I  37  17 
I  37  99 

>  36  41 

.  97  47 

I  97  06 
!  96  96 
'  39  04 
I  96  90 
i   36  23 

)  36  23 

>  37  39 

.  37  46 

)  37  02 

.  37  29 

17  49 

I  37  48 
I  37  33 

>  37  09 
I  37  13 

I  37  43 
t  17  03 

>  37  00 
,  17  18 

>  18  40 

I  36  09 
i  38  25 
i   38  25 

>  37  54 
'  37  28 

t  96  14 
\  S6  49 
,  37  34 

1  37  57 
V   36  12 

>  98  25 

\  37  00 
I  37  00 
I  37  96 
!  36  94 

'  36  99 

'  36  19 
I  37  15 
I  37  15 
'  36  57 

I  97  12 

I  97  09 

I  97  92 

>  97  15 
»  17  IS 

k  17  33 

'  17  47 
I  16  44 
b  16  14 
»  16  46 

i   17  49 

i   17  30 

>  97  13 
t   16  51 

i   17  10 

I  17  92 

I  37  99 
»  97  99 

t  17  10 
i   97  98 

I  17  01 
k  17  97 

1  97  49 
I  97  29 
»  16  03 


e«  14 

66  16 
69  06 
82  41 
89  93 

82  36 

83  96 
83  93 

89  26 
83  20 

86  52 

82  97 

66  20 
64  16 


86  26 
66  26 
66  26 
66  26 

64  29 

66  16 
62  35 
69  22 
•T  58 

69  21 

89  11 

67  07 
69  40 
69  00 

64  06 

69  18 
64  06 
64  40 
64  19 
64  18 

84  17 
84  46 

62  32 
89  07 

82  46 

82  47 
84  41 
86  43 

67  00 

84  96 

86  13 
88  09 

85  37 

82  21 
64  20 

63  33 

83  43 

63  49 

84  16 
66  06 

64  92 
66  34 
62  08 
83  39 
64  39 

64  99 
69  99 

69  99 
69  99 

66  00 

64  50 
62  97 
69  30 
69  90 

62  91 

87  12 

67  20 
66  94 
69  12 
69  11 

83  46 

87  IT 

87  14 
69  10 

88  10 

64  41 

62  99 

85  44 
87  10 
83  22 

82  92 

86  17 

83  33 
62  96 

84  96 

66  16 
84  99 
82  26 
86  16 
84  16 


Obeer- 
vation 


Observer 


CORPS  OF  ENeiHECRS 
IDELL  M.  OEARIHG 
MRS. BARBARA  H,  COOL 
NANNIE  AUXIER 
;.  BARRET 

MARY  S.  RATLIFF 
CORPS  OP  ENGINEERS 

ION  COLLEOE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

i.  YOUNG 
C.  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
JAMES  A.  SROSSMAH 
MRS. LAURA  B.CABBARD 

JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 

CIVIL  AERO.  /itm. 
CITY  BOWLING  GREEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STINSON  SKAGOS 

EDWIN  E.  JOHNSON 
MARVIN  M.  LEE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  HC  KINLEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  F.  RICt 
BERNHEIH  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
CORPS  OP    ENGINEERS 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 
CIVIL  AERO.  ADM, 
S.  WEATHER  BUREAU 
DEPT  OF  CONS. 
MARSHALL  HILL 

CARDINAL  DAIRY 

'.  COLD I RON 
BERTHA  DE  LONG 
GENE  T.  HILTON 
HATTIE  B.  BARNEY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

I.  WILLIAMS 

..  HUFF 
N.  0.  GIVENS 
LINNIE  D.  TARTER 

LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  KORAN 
MftS.KELSIE  SCAMIELL 
FRANK  H.  LAWSON 

,  C.  C.  STAMPER 
.  JEAN  FLEMING 
MAURICE  B. CARPENTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HERMAN  0.  NEAL 
JOHN  E.  TANNER 
FRENCHBURG  SCHOOL 
JOE  W.  ATKINS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EMILY  M.  BEAN 
RADIO  STATION  WKAY 
DAVID  H.  BELL 
FISH  ^   WLFLF  REFUGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SHIRLEY  I.  STATEN 
HOWARD  PICKETT 
MRS.  ADA  L.  COX 
CORPS  OF  ENGINEERS 

C.  R.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRIHKLEY 
DAVID  K.  CARSON 
H,  A.  BAILEY 
BURCHELL  MUNCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  ■•  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

TVA-679 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ELIZABETH  WATTS 
ERNEST  L.  WRIGHT 
NEWELL  F.  SMITH 
MRS. FOREST  CAMPBELL 

UNITED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  BOBBINS 
MRS.  MAE  JETT 
HOBART  I  SON 
HUGH  J.  CARROLL 

TVA-979-A 
KENTUCKY  UTIL  CO 
JAMES  A,  FIELDS 
GEORGE  D.  LITSEY 
U.S.  WEATHER  BUREAU 


Refer 

to 
tables 


2  3  9 

2  9  9 

2  9  5 

2  3  3 


2  3  5 
2  3  9 


2  19 

9 
2  3  5 


2  9  9 
2  9  9 


Obser- 

~~ 

SUtion 

& 

County 

1 

. 

1 

I 

vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

d 

I 

1 

=5 

1 

a 
S 

tables 

J9 

Q 

J 

J 

E3 

A 

£ 

LIBERTY 

4795 

CASEY 

97  21 

84  95 

772 

7A 

PALLIA  F.  HANKU 

» 

C 

LITTLE  NICKMAN  LOCK  8 

4629 

JESSAMINE 

97  49 

64  99 

960 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

HENRY 

98  26 

64  58 

465 

*A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

LOGLICK  1  S 

4662 

CLARK 

17  91 

84  02 

MID 

MRS.  H.  BURGHER 

c 

LONDON  1  SW 

4899 

LAUREL 

S7  06 

84  0* 

1217 

MID 

U.S.  FOREST  SERVICE 

c 

LOUISA 

4949 

LAWRENCE 

18  07 

82  97 

584 

eA 

JULIUS  M.  RANKIN 

c 

LOtlSA  2 

4946 

LAWRENCE 

36  07 

82  37 

600 

7A 

EDDIE  L.  YOUNG 

9 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4991 

JEFFERSON 

38  19 

B5  40 

556 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

LOUISVILLE  WB  AP 

4994 

JEFFERSON 

38  11 

B5  44 

474 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9    7 

c 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4999 

JEFFERSON 

38  17 

65  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

LOUISVILLE  WB  CITY 

4956 

JEFFERSON 

98  19 

69  46 

457 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

LOVELACEVILLE 

49*7 

BALLARD 

96  98 

88  90 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

2  9  5 

LUCAS 

5002 

BARREN 

96  93 

66  02 

736 

MID 

WILLARD  E.  FOSTER 

c 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

97  19 

87  29 

435 

5P 

HOMER  WELBORN,  JR. 

2  9  9 

c 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

9097 

EDMONSON 

97  11 

6*  0* 

600 

5P 

5P 

NATIONAL  PARR  SVC 

2  3  9    7 

MANCHESTER  4  SE 

9111 

CLAY 

37  0* 

61  45 

690 

4P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

3  1  1 

MAYFIELD  SUBSTATION 

9290 

GRAVES 

16  44 

66  39 

964 

7A 

TVA-5-A 

1 

NAYFIELD  2  S 

9232 

GRAVES 

16  42 

86  16 

364 

5P 

5P 

MRS.  JOE  PAYNE 

2  3  9 

MAYSVILLC  DAM  99 

9249 

MASON 

36  36 

83  42 

915 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9    7 

c 

HC  KEE 

9191 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

7A 

HRS.WINNIE  W.  NORAM 

3 

HC  KINNEYSBURG 

9301 

PENDLETON 

36  36 

64  16 

654 

MID 

EDWARD  C.  GIFFORD 

c 

MIDDLESBORO 

9389 

BELL 

96  97 

89  49 

1130 

9P 

7A 

LON  L.  HERRELL 

2  9  5    7 

MIDDLESSORO  RR  STA 

9394 

BELL 

96  97 

69  49 

1130 

MIO 

SNEED  C.  FRIAR 

c 

MIDWAY 

9407 

WOODFORD 

98  09 

64  41 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

9 

HILLERSBURG 

5490 

BOURBON 

16  18 

64  09 

- 

MID 

DAVID  C.  BAILEY 

c 

HILLERSTOWN 

9496 

GRAYSON 

97  27 

6*  01 

560 

7A 

MRS.  0.  M.  LAWLER 

3 

MONT I CELLO 

6924 

WAYNE 

It  50 

64  90 

960 

7A 

ALTIN  L.  BERTRAM 

1 

MOREHCAD  STATE  COLLEGE 

9959 

ROWAN 

16  11 

89  26 

770 

MIO 

H.  C.  HAGGAN 

c 

MOUNT  STERLING 

9640 

MONTGOMERY 

16  04 

69  96 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

2  B  9 

MUNFOROVILLE 

9684 

H/RT 

37  16 

85  99 

636 

7A 

HUBERT  E.  HODGES 

3 

c 

MURRAY 

5*94 

CALLWAY 

36  96 

86  20 

600 

6P 

6P 

MURRAY  WATER  SYSTEM 

2  3  5    7 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

36  18 

89  11 

752 

MID 

nil  SCHOOL 

c 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

380 

6A 

ART  D.  WILLIAMS 

3 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

98  58 

84  16 

912 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

OWENSeORO  S  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

VIRGIL  D.  CLARK 

2  15   7 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  06 

404 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

c 

PADUCAM  CAA  AIRPORT 

6110 

HC  CRACKEN 

37  04 

86  46 

396 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  9    7 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

86  37 

340 

6A 

6A 

WESTERN  P.  LACKEY 

2  9  9 

PADUCAH  ARMORY 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

66  99 

944 

MID 

CITY  OF  PADUCAH 

c 

PAIMTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

62  46 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILD 

9 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

62  31 

666 

9P 

ep 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5    7 

c 

PINEVILLE 

6364 

BELL 

96  45 

63  42 

999 

7A 

F.  PART  IN 

3 

PRINCETON 

6979 

CALDWELL 

17  06 

67  99 

529 

5P 

5R 

ALTON  M.  HARVILL 

2  9  5 

RAVEMNA  LOCK  12 

*679 

ESTILL 

37  40 

69  97 

634 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RICtWGND 

6809 

MADISON 

37  44 

64  18 

1089 

BA 

6A 

THOMAS  C.  HERNDON 

2  3  5 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

17  19 

66  94 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

RUM8EY  LOCK  2 

7039 

MC  LEAN 

17  92 

67  16 

384 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

c 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

990 

6P 

7A 

WH.  6.  PORTER 

2  3  9 

RUSSELLVILLE  SUSSTA 

7094 

LOGAN 

36  50 

86  94 

976 

7A 

TVA-ses 

9 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

36  29 

84  S3 

913 

MID 

STANLEY  WILSON 

c 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

97  42 

89  99 

777 

7A 

7A 

SISTER  M.  MELITINA 

2  3  5   7 

ST  MARY 

7096 

MARION 

97  95 

89  21 

730 

MID 

ST  MARY  COLLEGE 

c 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

MERCER 

97  96 

920 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

97  49 

63  05 

699 

MID 

STANLEY  GARDNER 

c 

SALYERSVILLE  2 

7134 

MAGOFFIN 

97  49 

63  04 

900 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

9 

SCOTtSVILLE 
SEBRgE 

7215 

ALLEN 

96  45 

66  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

2  9  9   7 

7294 

WEBSTER 

97  96 

67  92 

346 

7A 

GILBERT  I.  ASHBY 

3 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7911 

HC  CRACKEN 

97  09 

68  47 

3S9 

TVA-709 

3 

c 

SHELBYVILLE  2  W 

7924 

SHELBY 

98  19 

65  16 

625 

6P 

7A 

WILU  S.  A.  RATTA 

3  3  5 

SHEPHERDSVILLE 

7994 

BULL  IT 

96  00 

69  44 

- 

7A 

OVID  K.  HAGRUDER 

1 

SMITHFIELO  4  S 

7473 

SHELBY 

36  20 

85  16 

662 

MID 

F.  W.  SIMPSON 

c 

SOMERSET 

7908 

PULASKI 

97  06 

84  37 

1050 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

2  19 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

736 

8A 

WM.  H.  COATLEY 

1 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

MRS.  ALICE  N.  BALL 

1 

c 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

36  99 

89  49 

_ 

6P 

6P 

CHAS.  H.  HC  MURTREY 

2  19 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7809 

METCALFE 

96  59 

89  40 

- 

7A 

TVA-664 

1 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

97  92 

89  09 

692 

MID 

R.  C.  DEDMAN 

c 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

89  21 

4B9 

7A 

DEWEY  HARRIS 

1 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

89  41 

899 

MID 

JAMES  T.  PHILPOTT 

c 

TOMPKINSVILLE  2 

6069 

MONROE 

36  42 

89  41 

900 

7A 

ORVILLE  F.  HALL 

1 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

6144 

TRIGG 

36  49 

88  05 

990 

7A 

TVA-6B0 

1 

TYRONE  LOCK  9 

6179 

ANDERSON 

36  02 

84  91 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

UNIONTOWN  DAM  49 

6197 

UNION 

97  46 

B7  57 

358 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

c 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

97  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VAN  eUREN 

8290 

ANDERSON 

37  96 

69  10 

950 

7A 

MRS.  BRADLEY  LOVE 

3 

VANCEBURG  DAM  32 

8299 

LEWIS 

98  39 

69  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

WAYNESBUR6  6  E 

8486 

L I NCOLN 

97  22 

64  34 

1215 

7A 

FRANK  HOECK 

3 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

8991 

MORGAN 

97  99 

69  15 

800 

JOHN  W.  TURNER 

2  3  5 

WESTPORT 

8967 

OLDHAM 

96  29 

69  29 

475 

7A 

GEORGE  T.  JOHNSTON 

9 

WILLIAMSBURG 

8704 

WHITLEY 

9*  44 

64  10 

960 

6P 

6P 

GEORGE  W.  WARREN 

2  3  9 

WILLIAMSTOWN 

8714 

GRANT 

96  96 

64  94 

967 

tA 

6A 

MYRTLE  WEBB 

2  3  9    7 

WILLOW  LOCK  19 

6724 

LEE 

37  96 

69  90 

646 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

RUSSELL 

9*  92 

65  09 

569 

6A 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  9  6  7 

c 

WOODBURY  LOCK  4 

6624 

BUTLER 

17  11 

66  38 

504 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

c 

NEW  STATIONS 

LONDON  CAA  AP 

4896 

LAUREL 

2 

37  09 

B4  04 

1191 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 
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REFERENCI  NOTES 

!%•  four  digit  Ideatlf Icatloo  nuabers  la  tti«  lodex  aUBber  coluan  of  tbe  atAtloo  Index  are  Ksalffned  oa  a  state  baele.   There  vlll  be  oo  duplication  of  nuBbera  vltbln  a  state. 

rigurea  and  letters  followlnc  the  station  naBe,  aucb  as  12  SSI,  Indicate  distance  In  Biles  and  direction  froB  the  post  office. 

Observation  tlBoa  glTsn  in  the  Station  Index  ai**  1b  local  standard  tlBe. 

Dslayed  data  and  eorractlons  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  Decesber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snorfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  Bontha  will  be  carried  in  tbe  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  vhlch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsalng  or  recelTed  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Dnless  otbervlse  Indicated,  dlBenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:   tesperature  In  *r. ,  precipitation  and  oraporatlon  In  inches,  and  vlnd  BoveBsnt  lo  Biles.   Degree  days  are  based  on  a  dally 
arerace  of  65*  F. 

■raporatlon  is  Beasured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlSBeter  unless  othervlae  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

AaouBts  In  Table  3  are  froB  aon-recordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlue  of  observation.   See  the  Station  Index  for  obserratloa  tlae. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  obserratloo  tlBe  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A. 4  C.3.T.  and  7:30  A.H.  B.S.T.  WTS  BQUIV  In 
lans  the  water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  Is  Beasured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  sore.  Water  equivalent  aaaples  are  necessarily 
I  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  anowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

Ho  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   Ko  record  In  Tables  2  and  5  la  indicated  by  no  entry. 

And  also  on  a  later  date  or  dates. 

ABOunt  Included  In  following  Beasuresent,  tiae  distribution  unknown. 

Data  in  the  coluBn  foraerly  beaded  Ho.  of  Days  .01  or  Bore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  sore  effective  January  1,  1954. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  Bontb. 

In  tbe  "Sefer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estisated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

One  or  Bore  days  of  record  Biasing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  Bonth. 

Aaounts  froa  recording  gage  (These  asounts  are  essentially  accurate  but  say  vary  slightly  froB  tbe  aaounta  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

Includes  total  for  previous  Bonth. 

Treasurer 
M.W.R.C,  Asbevllle,  N.  C. 12/6/54  —  800 
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ASHEVILLE:  1954 


KENTUCKY  -  NOVEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


A  return  to  dry  weather  after  three 
months  of  above  normal  precipitation, 
and  below  normal  temperatures  were  the 
principal  weather  features  in  November. 
The  Western  Division  was  extremely  dry 
with  an  average  of  only  0.95  inch  as 
compared  with  the  State  average  of  1.89 
inches  which  of  itself  was  1.57  inches 
below  normal.   The  monthly  extremes  of 
precipitation  were  3.74  inches  at  Albany 
and  Delphia  1  E,  and  0.43  inch  at  Murray. 
2.04  inches  at  Columbia  on  the  19th  was 
the  greatest  daily  amount.   The  greatest 
monthly  snowfall  in  the  State  was  7.0 
inches  at  Manchester  4  SE.   Temperatures 
averaged  45.1°,  1.2°  below  normal,  and 
ranged  from  80°  at  Barbourville  on  the 
17th  to  11°  at  Manchester  4  SE  and  Somer- 
set 1  N  on  the  3rd.   The  lowest  tempera- 
tures occurred  during  the  first  week, 
and  the  highest  readings  came  in  the 
third  week,  to  reverse  the  usual  Fall 
progression  of  temperatures. 

The  first  four  days  were  cold  and  windy, 
with  snowfall  amounting  to  one  to  six 
inches  in  central  and  eastern  sections, 
and  general  light  rains  elsewhere  in  the 
state.   A  succession  of  Arctic  and  Polar 
air  masses  kept  temperatures  well  below 
normal  through  the  5th  over  much  of  the 
state,  with  the  cold  lingering  a  day 
longer  in  the  Eastern  Division.   Gradual 
warming  began  in  west  portions  on  the 
6th  aided  by  light  winds  and  sunshine, 
bringing  average  temperatures  to  near 
normal  over  the  state  on  the  7th  and  to 
well  above  normal  for  the  period  14th- 
19th.   A  dry  period  began  on  the  5th 
and  continued  without  reports  of  measur- 
able precipitation,  except  for  scattered 
amounts  along  the  southern  border,  until 
a  large  low  pressure  system  approaching 
from  the"  west  caused  widespread  rains, 
mostly  light,  on  the  18th-20th.   Follow- 
ing the  passage  of  the  Low  center  up  the 
Ohio  Valley  on  the  20th,  temperatures 
dropped  to  near-normal  levels  with 
cloudy  skies,  light  to  moderate  north- 
westerly winds,  and  a  few  sprinkles  of 
rain.   Seasonably  cold  weather  continued 
while  a  strong  Low  center,  moving  south- 
eastward from  western  Canada,  crossed 
the  Great  Lakes,  and  its  accompanying 
frontal  system  produced  general  light 
rains  as  it  crossed  the  state  on  the 
23rd.   Scattered,  light  rains  with  little 
change  in  temperature  continued  while 
the  Low  center  became  stationary  in  the 


lower  Lakes  region.   This  Low  center 
dissipated  as  another  rather  strong 
disturbance  with  several  centers  reaching 
from  Minnesota  to  the  Gulf  dominated  the 
weather,  extending  the  light  rains  through 
the  27th-28th.   Minor  warming  occurred 
on  the  27th-28th  followed  by  a  return  to 
subnormal  temperatures  the  last  two  days 
of  the  month,  as  a  strong  high  pressure 
system  moved  over  the  southeastern  quar- 
ter of  the  country. 

The  second  and  third  weeks  were  generally 
favorable  for  field  work.   Corn  harvest 
and  fall  seedings  of  grains  and  cover 
crops  were  mostly  completed.   Tobacco 
stripping  was  well  advanced  and  about 
75  per  cent  completed  with  considerable 
amounts  delivered  to  markets.   Pastures 
improved  to  above  average  condition  for 
the  season  and  fall-sown  rye  provided 
some  forage.   Topsoil  moisture  was  ade- 
quate in  all  sections  and  fall  grains 
made  favorable  growth  after  the  rains 
in  the  latter  part  of  the  month. 

The  effects  of  the  summer  heat  and 
drought  are  revealed  in  the  Kentucky 
Annual  Crop  Summary,  issued  by  the 
Agricultural  Marketing  Service  of  the 
U.  S.  Department  of  Agriculture.   That 
report  advised  that  drought  damage  to 
crops  was  very  spotted  but  was  generally 
most  severe  in  counties  from  the  Tennessee 
River  westward.   Yields  of  corn  and  hay 
were  extremely  variable,  even  within 
counties,  throughout  much  of  the  state. 
The  corn  crop  was  nearly  five  million 
bushels  less  than  in  1953,  and  quality 
was  not  so  good  in  some  areas.   Hay 
production  fell  below  average  for  the 
third  consecutive  year.   The  principal 
hay  crop,  lespedeza,  was  damaged  most 
by  the  drought.   Tobacco  was  revived  by 
the  rains  in  August  and  September  and 
most  of  the  types  grown  in  Kentucky  set 
record  high  yields.   With  good  curing 
weather  the  total  tobacco  crop  was  well 
above  average  this  year.   Due  to  favor- 
able growing  weather  in  the  Spring  and 
nearly  ideal  harvesting  conditions  in 
the  dry  summer  all  small  grains  produced 
record  high  yields  per  acre. 

Water  levels  in  the  unpumped  area  south- 
west of  Louisville  remained  relatively 
low  and  were  record-low  in  several  wells, 
according  to  the  U.  S.  Geological  Survey. 
J.  E.  Stork 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


KENTUCKY 
NOVEUBER  1954 
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COMPARATIVE  DATA 
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Data  for  ttie  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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E  2.11 

-  1.12 

.85 

.45 

20 
28 

T 
2.5 

0 

7 
9 

1 

0 

0 
0 

DIVISION 

43,6 

2.36 

2.7 

STATE 

45,1 

-  1.2 

1.89 

-1.57 

1.6 

S—  Retorence  Not**  Following  Station  Index 
-   124    - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       II       12       13       14       15 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


AOOISON  DAM  t»i 

ADOLPHUS  I    N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 

ASHLAND  0AM  29 
BAHBOURVILLe 
BAROSTOMN  S  J  PREP  5CH 
BAXTER 

BEAVER  0AM 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  MATER  MORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

BURKESVlLLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  B  AIRPORT   I 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHlANA 


CYNTKIANA  2 

1.71 

DANVILLE 

2.49 

DELPMIA  1  E 

3.74 

OEMA 

3.16 

DEWEY  DAM 

2.25 

DIX  DAM 

3.73 

DUNDEE  BARRETTS 

■ORD  BR 

1.07 

DUNMOR 

1.07 

DUNNVILLE 

2.72 

eoOYVlLLE  LOCK  F 

.51 

EDMONTON 

3.53 

ELKMORN  CITY 

FALMOUTH 

1.56 

FARMERS 

2.01 

FLEMINGseuRG 

3.1A 

FORD  LOCK  10 

2.20 

FORDS  FERRY  DAM 

50 

.84 

FRANKFORT  LOCK  t. 

1.52 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

.69 

FREEBURN 

FRENCMSURO 

2.65 

SEOROETOWN  WATER 

WORKS 

l.A« 

6EST  LOCK  3 

1.61 

GLASGOW 

2.66 

GLASGOW  WKAY 

2.26 

6LEN0ALE 

1.25 

GOLDEN  POND  6  N 

.77 

GRANT  DAM  38 

1.29 

GRAYSON 

1.77 

GREEN58URG 

2.92 

6REENSBURG  HIWAV  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HA2ARD  WATER  KOftKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  <•  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 


HINDMAN  SETTLEMENT  SCM 

2.90 

MOPKINSVILLE 

.71 

HYOEN 

E3.14 

INEZ 

2.44 

IRVINGTON 

•  96 

JACKSON 

3.15 

JEREMIAH 

3.10 

KEENE  2  N 

2.52 

KENTUCKY  DAM 

.67 

LANCASTER 

2.14 

LAURA 

2.00 

LEITCHFIELD 

1.09 

LEXINGTON  WB  A 

fiPORT    R 

2.36 

LIBERTY 

2.51 

LITTLE  HICKMAN 

LOCK  8 

2.61 

LOCKPOHT  LOCK  2 
LONDON  CAA  AP 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 


MAYFIELD  SUBSTA 

•  97 

MAYFIELD  2  S 

1.02 

MAYSVILLE  DAM  33 

2.37 

MC  KEE 

},it 

MIODLESBORO 

3.22 

MIDWAY 

1.66 

MILLERSTOWN 

1.61 

MONTICELLO 

2.41 

MOUNT  STERLING 

2^e7 

MUNFORDVILLE 

2.37 

MURRAY 

•  43 

OLNEY 

■  96 

ONEONTA  DAM  35 

1.28 

OWENSBORO  2  w 

El. 22 

0HENS8ORO  DAM  46 

1.04 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

1.08 

PADUCAH 

1.03 

PAINTSVILLE 

3^ia 

PIKEVILLE 

2^21 

PINEVILLE 

3.14 

PRINCETON 

E1^04 

RAVENNA  LOCK  12 

1^71 

RICHMOND 

2.23 

ROCHESTER  LOCK  3 

1.09 

RUMSEY  LOCK  2 

.99 

RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.08 

.08 

.05   .02 

.28 

.07 

.01 

•  10 

.01 

T 

.05 

.30 

.10 

.18 

.12 

.27 

.10 

T 

.07 

.10 

.02 

.21 

.07 

.03 

.10 

.10 

.14 

T 

.26 

.17 

.05 

.26 

.10 

.09 

.15 

15 

.06 

20 

.03 

13 

.05 

11 

17 

T 

.28 

13 

.08 

r     .23   .05 
.16   .06 
.11   .02 


20   .05 
24 

•  le 

.01 


.08 


.25 


.05 

T 
.15   .12 

.04   .24 

.30 

.13   .28 


I 

•  09 

T 

•  05  1 

0 

•  05 

4 

•  03 

•  23  1 

T 

•  29 

T 

•  38 

•40   126 

•31   •SS 


37 

.06 

03 

•  09 

.15 

.53 

08 

T 

.05 

01 

.05 

0? 

.04 

.11 

.16 

.18 

12 

.14 

.20 

.04  '.02 
•  06 

•10   102 


I  Balwmic*  NotM  FoUowtng  Station  Indax 
-  13S  -' 


.01   .15   .02 

.25 

T     .25   .10 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


10       U       12       13       14       15      16       17       18 


19   I   20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  Sl'BSTA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 
SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVIULE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBVVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOMN  DAM  4g 


■07    E*01       .16 


VALLEY  VIEW  LOCK 

9 

^.^|. 

VANBUREN 

ii9e 

VANCEBURG  OAH  32 

2.3e 

HAYNESBUR6  6  E 

2.23 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

2.08 

WESTPORT 

lt43 

WILLIAMSBURG 

E2>11 

WILLIAHSTOWN 

MtLLOW  LOCK  13 

3.oe 

WOLF  CREEK  OAH 

3.ia 

WOODBURY   LOCK   « 


i 


TabteS 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
NOVEMBER  1954 

Day  0<  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ANCHORAGE 

MAX 
MIN 

43 
32 

34 
23 

47 
26 

40 
34 

47 
30 

64 
31 

63 
27 

68 

31 

68 

37 

63 
37 

68 
29 

65 

40 

70 
34 

72 
38 

67 
38 

66 

47 

72 
42 

67 
49 

61 
51 

54 

44 

46 

40 

49 

34 

50 
30 

47 
36 

39 
33 

38 
32 

49 
30 

53 

36 

46 
26 

46 
20 

99.1 
34i6 

ASHLAND  0AM  2« 

MAX 
MIN 

91 
31 

47 
27 

37 
23 

37 
27 

44 
35 

50 
29 

60 
30 

67 
31 

60 
33 

53 
30 

69 
30 

64 
36 

69 

31 

74 
34 

63 
36 

64 

41 

75 
46 

74 

44 

72 
49 

63 
45 

46 
42 

45 
39 

57 
31 

48 

37 

39 
33 

45 
35 

44 
31 

51 
39 

48 
35 

56 
29 

95.6 

34.5 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

52 

27 

44 

34 

39 

15 

43 
22 

46 

33 

48 
33 

66 

33 

72 
32 

71 
29 

72 
29 

71 
30 

72 

31 

72 
33 

75 
33 

73 
34 

70 
44 

80 
47 

77 
60 

70 
50 

68 

47 

54 
44 

48 

38 

50 
32 

50 
36 

44 
36 

44 
33 

46 
34 

49 
33 

47 
32 

52 
19 

68.6 
34.1 

BARDSTOMN  S  J  PREP  SCH 

MAX 
MIN 

30 

46 
21 

46 

19 

45 
30 

46 
27 

56 

27 

65 
28 

69 

30 

68 
33 

66 
35 

70 
30 

69 
28 

74 
31 

73 
37 

69 
38 

73 
48 

75 
50 

72 
50 

66 

50 

59 
44 

46 
37 

49 
36 

49 
32 

91 
33 

40 
35 

40 
34 

48 
33 

48 
36 

46 
38 

45 
20 

57.2 
34.1 

BAXTER 

MAX 
MIN 

4A 
24 

48 
28 

34 
21 

38 
23 

40 
30 

41 
26 

49 
24 

59 
26 

66 

28 

70 
27 

66 

27 

65 

27 

70 
32 

70 
30 

70 
31 

69 

31 

65 

46 

74 
44 

69 

47 

56 

38 

43 
38 

47 
34 

45 
33 

47 
33 

39 
33 

42 

27 

42 
33 

50 
33 

44 
21 

53.8 
30.9 

BEAVER  0AM 

MAX 
MIN 

48 
26 

42 

21 

47 
17 

42 

34 

91 

28 

60 

33 

69 

27 

71 
30 

70 
33 

68 

43 

70 
31 

70 
36 

74 
36 

74 
36 

73 
41 

64 

51 

75 

49 

65 

51 

65 
50 

54 
43 

49 

40 

91 
39 

92 

27 

60 
36 

43 
35 

47 
26 

55 
34 

94 
42 

48 

31 

49 
20 

58.2 
34.9 

BENHAM 

MAX 
MIN 

41 
27 

49 
26 

33 

21 

42 
25 

42 
30 

47 
26 

50 
27 

61 
24 

66 

28 

69 
26 

66 
26 

62 

27 

66 
28 

67 
25 

72 
26 

65 
32 

66 

44 

68 
46 

70 
45 

66 

40 

56 
33 

42 
39 

48 
33 

91 
36 

43 
28 

41 
29 

44 
27 

42 
32 

45 
32 

43 
18 

54.0 
30.0 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

48 
28 

45 
20 

34 
21 

37 
29 

40 
32 

51 
27 

63 
32 

67 

36 

67 

34 

62 

37 

68 

34 

64 

43 

72 
33 

71 
37 

71 
36 

65 
49 

72 
62 

69 

48 

70 
54 

60 
41 

44 
39 

45 
33 

50 
30 

45 
33 

36 
32 

43 
32 

48 
24 

99 
29 

44 
30 

49 
24 

99.2 

34.1 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

49 
29 

36 

20 

45 

19 

40 
35 

44 
28 

66 
29 

65 
27 

68 

31 

70 
33 

63 

38 

66 
32 

72 

35 

74 
36 

74 
35 

71 
37 

62 
52 

75 
53 

71 
54 

64 

48 

53 

44 

47 
39 

49 

34 

61 
29 

47 
36 

43 
34 

48 
26 

55 
40 

92 
38 

45 
26 

46 
22 

96.7 
34.7 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

48 
30 

39 
21 

42 
21 

40 
29 

43 
28 

52 
25 

65 
28 

69 
31 

72 

36 

66 

38 

67 
33 

70 
38 

72 
36 

72 
38 

74 
37 

63 

51 

75 
52 

68 
51 

62 

55 

69 

44 

47 
40 

48 
38 

50 
31 

46 

37 

42 

31 

43 
28 

52 

32 

63 
40 

46 
29 

50 
23 

66.5 
35.0 

CARROLL TON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

42 

34 

42 
25 

45 
28 

43 
33 

45 

34 

52 

36 

60 
28 

66 
29 

68 
33 

59 
38 

67 
28 

63 

41 

67 
29 

71 
36 

65 
36 

67 

37 

70 
40 

66 
46 

65 
65 

58 

44 

46 

40 

47 
36 

49 

37 

51 
36 

40 
33 

39 
35 

47 

31 

52 

38 

50 
32 

44 
22 

94.9 
35.0 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

45 
30 

36 

21 

48 
24 

42 
31 

47 
26 

95 

29 

66 

24 

70 
27 

69 

30 

62 
32 

71 
26 

65 

37 

73 
29 

74 
37 

70 
33 

66 

45 

75 
43 

70 
42 

64 
55 

60 
45 

47 
39 

50 
37 

51 
26 

47 
35 

40 
32 

41 
26 

51 
31 

55 

32 

47 
28 

48 
17 

56.8 
32.3 

COVINGTON  H  B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

41 
27 

30 
24 

43 
27 

38 
32 

45 
33 

91 
32 

61 

34 

66 

36 

63 
38 

57 
37 

66 
33 

59 

38 

64 
34 

68 

45 

59 
37 

66 

39 

72 
42 

65 
55 

65 

50 

53 

40 

42 

38 

47 
33 

47 
36 

42 

33 

37 
32 

38 
32 

42 

32 

60 

37 

41 
29 

42 
23 

92.0 
35.2 

CYNTHIANA  2 

MAX 
MIN 

44 
31 

46 
24 

32 

25 

38 
27 

42 
32 

49 
26 

53 

23 

62 
26 

68 
29 

69 

31 

60 
23 

69 
26 

71 
31 

68 
36 

69 

39 

72 
42 

70 
51 

67 

48 

55 

36 

49 
36 

46 
36 

51 
38 

44 
34 

40 
33 

42 

30 

46 
35 

53 
30 

40 
18 

53.8 
32.0 

DANVILLE 

MAX 
HIN 

42 
27 

47 
21 

34 
21 

40 
26 

39 

31 

41 
29 

S3 

32 

64 

34 

70 

36 

69 
36 

64 
36 

70 
40 

66 

35 

74 
35 

73 
38 

71 
40 

66 
50 

73 
60 

70 
56 

63 
46 

46 
40 

46 

38 

47 
33 

51 

36 

47 
33 

38 
32 

44 
31 

49 
36 

53 

31 

42 

24 

56.1 
35.1 

DEWEY  DAM 

MAX 

MIN 

44 
38 

50 
28 

34 
21 

34 
22 

38 
30 

44 
29 

51 
30 

62 

31 

68 

31 

62 
38 

63 
27 

68 
32 

67 
32 

71 

30 

74 
33 

73 
33 

60 
43 

76 
44 

67 

44 

74 
47 

67 
41 

45 
35 

44 
31 

50 
Jl 

46 
34 

40 
32 

43 
25 

48 
29 

51 
33 

42 
21 

94.9 
32.5 

OIX  DAM 

MAX 
MIN 

47 
28 

42 
19 

40 
21 

39 
28 

40 
32 

93 
29 

63 

29 

67 

34 

65 
36 

60 
38 

60 
33 

63 

42 

71 
36 

71 
41 

69 
39 

64 

50 

72 

50 

70 
61 

66 
65 

56 
43 

50 
39 

46 
37 

45 
38 

45 
33 

40 
32 

44 
31 

46 
30 

54 
36 

45 
29 

46 

25 

94.7 
39.5 

FARMERS 

MAX 

MIN 

50 
27 

45 
26 

35 

18 

37 
24 

44 
33 

60 
25 

63 

24 

69 
26 

64 
29 

99 
29 

69 
25 

66 

33 

70 
28 

73 
31 

68 
31 

65 

43 

74 
41 

72 
42 

65 

49 

62 

46 

47 

40 

46 

36 

49 
26 

46 
35 

43 
32 

44 
33 

46 
26 

51 

29 

46 

33 

46 
20 

66.6 

31.4 

FORDS  FERRY  DAM  30 

MAX 
MIN 

90 
29 

40 
22 

49 
24 

41 
36 

48 
30 

61 
33 

64 
32 

68 
36 

64 

40 

69 
46 

71 
39 

71 
42 

71 
42 

74 
41 

68 
44 

64 
52 

74 
48 

70 
48 

63 
52 

63 

41 

48 
39 

48 
40 

54 
30 

49 
39 

44 
36 

49 
27 

68 
37 

53 
46 

48 
32 

46 
26 

57.6 
37.7 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

43 
24 

45 
24 

35 

24 

44 
29 

40 
30 

44 
28 

52 

28 

63 

28 

69 
29 

69 
33 

60 
29 

69 
29 

65 

31 

70 
30 

71 
34 

66 

35 

67 

42 

72 
42 

70 
46 

70 
50 

51 
41 

46 

36 

49 
36 

51 
38 

48 

33 

40 
34 

43 
33 

48 
35 

54 
32 

42 
23 

99.1 

33.1 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

48 
32 

42 
21 

44 
18 

40 
32 

41 
27 

54 
26 

59 

28 

69 

32 

71 
38 

62 
38 

70 
32 

71 
36 

74 
39 

72 

37 

72 

41 

66 
50 

74 
62 

66 
52 

62 

51 

53 
45 

46 
41 

48 
36 

51 
31 

48 
39 

43 

34 

50 
27 

49 

31 

51 
34 

46 
31 

49 
22 

56.3 
39.1 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 
MIN 

51 
27 

45 
22 

49 
17 

45 
36 

52 
24 

62 

26 

68 
26 

72 

29 

66 

31 

66 

42 

70 
33 

75 

33 

71 
32 

74 
34 

73 

38 

69 

53 

76 
50 

71 
53 

66 
52 

66 

41 

47 
32 

48 
32 

55 

27 

63 

40 

46 

36 

61 
22 

69 
39 

57 

42 

52 
33 

49 

16 

99.8 

34.1 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

52 

27 

42 
26 

37 
17 

37 
24 

41 
31 

51 
22 

60 
27 

66 
25 

61 
26 

98 
24 

69 
22 

63 
30 

68 
25 

74 
28 

63 
29 

61 

38 

74 
40 

74 
38 

68 

46 

56 

43 

46 
39 

45 
35 

52 
25 

47 

34 

40 
32 

45 
31 

46 
25 

49 
26 

42 
30 

46 
18 

94.4 
29.4 

GREENSBURG 

MAX 
MIN 

45 

27 

49 
25 

33 

21 

44 
27 

40 
28 

43 
25 

55 
25 

66 
26 

70 
30 

70 
35 

65 
28 

68 

29 

70 
32 

75 
32 

75 
33 

73 
34 

61 

49 

76 
49 

69 

56 

61 

48 

50 
42 

49 

37 

50 
31 

52 

36 

46 
35 

40 
31 

43 
29 

53 

33 

93 
32 

45 
20 

96.3 
32.8 

GREENVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

49 
26 

41 
17 

48 
17 

42 
35 

52 
26 

61 

29 

68 

27 

70 
31 

68 
32 

67 

43 

71 

34 

74 
36 

75 
36 

75 
40 

71 
38 

69 

51 

74 
51 

68 
51 

63 

54 

60 

44 

48 
38 

46 
36 

64 
26 

51 
36 

45 
36 

49 
23 

98 
37 

94 
43 

48 
27 

48 

19 

99.0 
34.6 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

MAX 
MIN 

49 
25 

48 
26 

32 

21 

38 

23 

43 
31 

51 
25 

62 
26 

67 
26 

66 

29 

64 
27 

68 
24 

64 
32 

71 
31 

74 
30 

70 
30 

66 

43 

73 
46 

71 
43 

67 

47 

62 

45 

46 
40 

46 
35 

46 
26 

48 

37 

44 
33 

42 

34 

49 
25 

49 
30 

42 
30 

48 
18 

55.6 
31.3 

HENDERSON  *  SW 

MAX 
MIN 

49 
28 

38 
23 

47 
28 

42 

34 

50 
28 

60 
32 

66 

32 

68 

34 

67 
38 

66 

44 

72 
36 

69 

43 

74 
40 

73 
45 

69 

40 

68 
62 

74 
48 

68 
55 

64 

54 

57 
41 

45 
39 

50 
37 

63 
30 

50 
38 

42 
35 

47 
24 

97 
38 

52 
45 

49 
30 

45 
23 

97.7 
37.2 

HICKMAN  1  E 

MAX 

MIN 

50 

30 

55 

24 

35 

19 

50 
24 

40 
28 

54 
29 

65 

30 

70 
34 

72 

38 

72 

41 

72 
39 

70 
35 

76 
35 

78 
38 

76 
39 

75 
50 

66 
60 

70 
48 

70 
49 

54 
38 

52 
33 

62 

34 

60 
26 

56 

27 

63 
36 

50 
26 

49 
25 

52 

40 

50 
34 

49 
26 

99.4 
34.1 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

45 
27 

53 
25 

37 

15 

33 

19 

39 
28 

42 
23 

49 
24 

59 

24 

64 

26 

64 
25 

69 
23 

63 
25 

66 

31 

65 
29 

68 

29 

69 

31 

61 
44 

70 

43 

61 

44 

72 
46 

56 

38 

45 

36 

48 

33 

46 

34 

47 
33 

39 
30 

42 
23 

47 
29 

46 

31 

32 

19 

92.9 

29.6 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

45 
28 

51 
19 

35 

17 

51 
25 

41 

27 

54 
27 

63 

28 

68 

28 

71 
37 

70 
40 

68 
37 

71 
36 

77 
36 

74 
39 

76 
39 

75 
44 

61 
52 

73 
53 

65 
52 

59 
42 

46 
37 

48 
31 

47 
28 

56 

30 

49 
36 

44 
23 

90 
24 

58 

41 

56 
26 

47 
22 

98.4 
33.4 

INEZ 

MAX 
MIN 

55 

30 

38 

30 

38 

21 

36 

20 

40 
28 

45 
22 

60 
26 

68 

30 

67 
25 

64 
23 

69 
23 

66 

29 

71 
33 

72 
27 

75 
29 

66 

33 

78 
40 

77 
39 

74 
46 

55 
46 

54 
40 

45 
32 

62 

30 

47 
33 

46 
32 

43 

30 

46 
22 

50 
25 

47 
35 

49 
18 

96.6 

30.0 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

45 
28 

35 
19 

49 
23 

41 
33 

90 

31 

68 

34 

67 
29 

73 

33 

69 
37 

63 
39 

73 
32 

67 
41 

73 

37 

76 

44 

70 
41 

67 

52 

74 
48 

68 
55 

64 

55 

67 
46 

46 

40 

53 
39 

61 
29 

48 

37 

40 
34 

44 
29 

53 

35 

53 

40 

46 

30 

46 
22 

67.3 
36.4 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

46 
30 

40 
19 

44 
22 

41 
34 

45 
30 

54 
32 

62 

31 

66 

36 

67 
39 

62 

40 

67 
35 

67 
41 

71 
38 

71 
40 

70 
41 

63 
62 

73 
60 

69 

55 

63 

55 

55 

46 

46 

41 

48 
38 

51 
31 

46 
37 

41 
35 

45 
26 

56 
34 

51 
39 

46 
30 

47 
23 

56.6 
36.6 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 
29 

30 
22 

38 
25 

38 
31 

41 
30 

51 
30 

63 

34 

67 

35 

64 

42 

98 
37 

66 
36 

62 

39 

69 

36 

69 
42 

67 
40 

62 

50 

72 
44 

69 

55 

63 

53 

64 

41 

44 
36 

47 
36 

49 
37 

46 
33 

37 
33 

40 
31 

47 
32 

52 
39 

41 
27 

49 
24 

53.1 
36.0 

LONDON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
29 

69 
29 

70 
33 

71 
32 

70 
34 

63 

46 

73 
48 

68 

45 

66 
51 

51 

41 

43 
37 

45 
36 

45 
32 

46 

35 

38 
33 

40 
29 

49 
31 

47 
34 

43 
24 

48 
20 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

44 
31 

32 

24 

46 
29 

42 
39 

48 
39 

55 

35 

66 
31 

69 

34 

68 
37 

62 
38 

69 
32 

65 

41 

70 
36 

73 

43 

67 

39 

66 

49 

73 
46 

67 

54 

60 

53 

65 

44 

45 

40 

49 
40 

49 

34 

46 
36 

39 

36 

39 
34 

90 
34 

63 
38 

42 
29 

49 
25 

55.1 
37.0 

LOUISVILLE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

45 
34 

34 
26 

47 
31 

43 
36 

48 
38 

55 
39 

66 
38 

68 

41 

68 

45 

63 
49 

71 
40 

64 
46 

71 
37 

72 
48 

68 

42 

66 

51 

73 

50 

67 
58 

62 

55 

55 

46 

46 
42 

46 
41 

49 
38 

46 
33 

36 

34 

38 
34 

90 
39 

53 

37 

42 
34 

49 
30 

99.4 

40.1 

UOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

52 
28 

47 
23 

50 

19 

44 
38 

92 

25 

63 
28 

70 
30 

70 
33 

69 

37 

63 

49 

70 
35 

75 

34 

76 

37 

75 
36 

71 
42 

65 

65 

73 
65 

73 
47 

67 

48 

48 

37 

49 
30 

49 
34 

65 

27 

51 

40 

44 
35 

91 
22 

60 

29 

60 
38 

58 
33 

92 
22 

60.1 
34.7 

MAOISONVILLE  I  SE 

MAX 
MIN 

48 
26 

44 
21 

45 
23 

43 
37 

52 

30 

61 
30 

72 
28 

72 
31 

70 
33 

69 
46 

72 
33 

76 

38 

75 
36 

74 
40 

73 
39 

63 
52 

73 

48 

66 
52 

65 
53 

56 
42 

50 
40 

49 
37 

55 

30 

62 

42 

48 

37 

46 
24 

97 
38 

63 
39 

53 
32 

61 
20 

99.6 
39.9 
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Table  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

KeHTUCKY 
MOVaWE*  1*94 

Station 

Day 

Ol  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

32 

43 
21 

44 
18 

40 
30 

42 
30 

55 
27 

66 
28 

70 
30 

70 
33 

66 
43 

68 
31 

73 
36 

73 
36 

73 
39 

73 
37 

65 
50 

75 
52 

68 
52 

63 
54 

56 

44 

47 
33 

49 
36 

50 
28 

48 

41 

42 

30 

48 
24 

64 
31 

53 

34 

46 
30 

48 

19 

57.1 
34.3 

MANCHESTER  •,   SE 

MAX 
MIN 

SO 
25 

47 
22 

32 

11 

38 
16 

46 
32 

54 
25 

63 
24 

68 
26 

70 
27 

65 
26 

68 
26 

70 
30 

72 
34 

73 
29 

74 
29 

67 

42 

76 

49 

70 
42 

69 

45 

60 
46 

48 
38 

47 
33 

47 
33 

47 
34 

44 
33 

47 
34 

49 
28 

46 
31 

50 
18 

56.8 

30.4 

MAYFIELD  2  S 

MAX 
MIN 

54 
30 

47 
22 

50 
19 

4* 
36 

51 
27 

63 
32 

69 
33 

71 

37 

70 

41 

65 

43 

70 
42 

76 

40 

76 

40 

75 

44 

72 
42 

66 

52 

72 

51 

71 

61 

66 

60 

52 
36 

47 
31 

49 
35 

56 

27 

52 

36 

45 
34 

90 
23 

55 

42 

51 
29 

47 
25 

59.7 
36.2 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

40 
28 

40 

27 

31 
25 

39 
27 

38 

33 

44 
28 

50 
28 

60 
29 

66 

30 

60 
30 

57 
28 

68 

27 

61 
30 

67 

30 

72 
34 

61 
34 

60 
39 

74 
43 

72 
48 

63 

51 

52 

42 

45 
38 

45 
35 

46 
38 

45 
33 

39 

31 

44 

34 

52 

33 

40 
22 

92.5 

32.8 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

48 
28 

45 
26 

44 
17 

41 
24 

47 
35 

52 
22 

63 
23 

69 

26 

76 
28 

70 
28 

69 

29 

73 
30 

71 
32 

72 
28 

70 
30 

64 

45 

77 
42 

71 

44 

67 

47 

59 
46 

48 
39 

50 
35 

47 
34 

49 
32 

41 

34 

45 
34 

47 
31 

50 
32 

50 
20 

57.3 
31.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

46 
26 

40 
22 

40 
20 

37 
23 

40 
32 

50 
23 

62 

28 

67 
31 

67 
36 

62 

34 

68 

31 

63 

42 

70 
34 

72 
42 

67 
39 

66 

47 

74 
46 

70 
50 

65 

51 

60 
49 

64 
37 

47 
36 

49 
31 

45 

33 

38 

32 

44 
32 

44 
28 

52 

35 

43 
29 

46 
22 

54.9 
34.0 

MURRAY 

MAX 
MIN 

55 

28 

47 
23 

51 
18 

44 
38 

53 
26 

65 
28 

71 
29 

72 
32 

72 

34 

68 
39 

73 
36 

79 
35 

77 
35 

78 
36 

74 
38 

72 
53 

73 
55 

71 
51 

65 

51 

59 
42 

59 

29 

50 
31 

57 
27 

5* 
38 

49 
38 

91 
23 

62 

41 

55 

44 

92 
29 

49 
22 

61.8 
35.0 

OWENSBORO  2  W 

MAX 

MIN 

46 
27 

40 
21 

46 

27 

42 
34 

52 

29 

60 
33 

66 
29 

70 
34 

67 
36 

67 
43 

71 
33 

70 
39 

73 
40 

72 
43 

72 

40 

69 

52 

75 
47 

66 

53 

65 
53 

55 

44 

46 
40 

53 

39 

50 
28 

48 
37 

41 
33 

43 
26 

s« 

33 

91 

40 

48 
29 

4« 
22 

57.9 

36.1 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 

HIN 

51 
31 

38 
23 

49 
23 

43 

50 
28 

62 
36 

68 
32 

70 
36 

69 
37 

65 

45 

69 
37 

76 

41 

75 
39 

74 
42 

72 
43 

63 
53 

73 
52 

70 
52 

54 
44 

47 
39 

49 

34 

47 
35 

94 
30 

49 
40 

44 
35 

90 
26 

98 

39 

99 
39 

47 
27 

47 
28 

97.9 
36.6 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

53 
32 

50 
25 

37 

21 

49 
21 

43 
30 

49 
30 

62 
32 

66 

32 

70 
34 

69 
36 

66 

37 

70 
36 

73 
38 

76 
38 

73 
39 

72 

64 

61 
54 

71 
51 

70 
63 

55 

41 

50 
33 

49 
35 

48 
31 

94 
31 

48 
40 

92 

26 

91 
25 

99 

39 

95 

33 

46 
25 

98.2 
35.1 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

51 
32 

33 
27 

46 
27 

39 
26 

43 
36 

53 
32 

64 
29 

70 
32 

70 
33 

68 
29 

72 
28 

69 

34 

75 
39 

77 
34 

74 
34 

61 

40 

79 

49 

69 

48 

75 
53 

69 

47 

47 
43 

47 
41 

48 
38 

50 
39 

41 
34 

44 
31 

48 
28 

91 
32 

48 

33 

49 
23 

57.3 
35.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

52 
26 

41 
20 

51 
19 

43 
37 

54 
25 

60 
26 

70 
27 

73 
30 

71 
35 

69 

45 

72 
33 

75 
33 

77 
33 

72 

75 
41 

65 

47 

75 
52 

70 
49 

66 
50 

59 

40 

49 
37 

48 
30 

56 

26 

49 
36 

45 
35 

90 
20 

60 

31 

55 

35 

51 
26 

49 
20 

60.1 
33.2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

42 
28 

46 
23 

31 
18 

35 

25 

37 
30 

41 
27 

52 
26 

62 
29 

67 
32 

67 
34 

67 
28 

68 

34 

64 
37 

71 
40 

72 
39 

68 

41 

67 

49 

72 
46 

67 
53 

67 

50 

50 
40 

44 
38 

4« 

30 

48 
35 

47 
33 

39 
33 

44 
27 

50 
39 

92 
30 

43 
22 

54.2 
33.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

51 
42 

45 
20 

44 
18 

43 
28 

48 

30 

58 
31 

*4 
28 

70 
30 

6« 
32 

66 
46 

70 
33 

71 
34 

74 
36 

71 
37 

72 
37 

64 
52 

72 

51 

68 
50 

62 

48 

52 

43 

49 
40 

48 
30 

53 

28 

48 
32 

46 
36 

48 
29 

9« 

37 

54 

43 

47 
28 

50 
21 

97.8 
34.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

42 
29 

45 
20 

30 
20 

46 
26 

40 
31 

46 
30 

30 

63 

32 

67 
38 

67 
40 

60 
32 

70 
34 

65 
38 

.71 
36 

73 
41 

70 
41 

64 

49 

73 
53 

67 
56 

62 

47 

48 

41 

45 

38 

49 
30 

90 
29 

46 

34 

40 
27 

42 
28 

53 
35 

54 
31 

42 
21 

94.8 
34.5 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

49 
30 

46 
21 

45 
18 

32 

42 
30 

56 
29 

67 
30 

70 
33 

70 
33 

66 

44 

68 

34 

72 
38 

75 

38 

73 
43 

72 
38 

67 

61 

74 
54 

69 

53 

64 
53 

58 

44 

48 

41 

48 
32 

51 
30 

49 
39 

49 
36 

49 
27 

94 
35 

53 

41 

47 
29 

49 
23 

98.4 
3«.0 

SrlELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

42 
25 

32 
23 

45 
25 

40 
32 

46 

30 

53 

30 

62 
29 

67 

34 

68 

40 

62 
37 

68 
31 

66 
41 

69 
33 

71 
39 

67 
37 

66 

46 

68 
46 

68 
52 

63 

56 

57 

44 

45 

40 

48 
38 

49 
32 

49 
35 

39 
32 

37 
33 

48 
32, 

92 
36 

90 
31 

46 
22 

54.6 
35.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 

MIN 

49 
25 

40 
19 

34 
11 

40 
22 

42 
32 

51 

24 

64 
29 

67 
27 

70 
31 

65 

41 

67 
28 

71 
34 

71 
32 

73 
34 

73 
33 

62 

47 

75 
49 

70 
45 

67 
52 

63 
43 

49 
39 

47 
39 

49 
30 

49 
39 

42 
30 

42 
29 

91 
28 

50 
33 

45 
31 

49 
19 

99.8 
32.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

48 
30 

37 
21 

43 
18 

40 
30 

40 
27 

51 
26 

65 
29 

67 
32 

68 

34 

64 
32 

67 
35 

70 
36 

73 
38 

73 
41 

72 
39 

63 
51 

73 
49 

66 

63 

61 
52 

53 
42 

48 

40 

47 
33 

91 
36 

46 

39 

40 
33 

47 
29 

93 

33 

49 
38 

45 
26 

49 
23 

55.6 

34.8 

VANCEBUR6  DAM  32 

MAX 
MIN 

48 
27 

41 
23 

37 
21 

37 
24 

40 
32 

52 
26 

57 
26 

63 

27 

62 

31 

57 
27 

65 

25 

63 
36 

65 

28 

70 
32 

64 
34 

60 
36 

73 

41 

74 
42 

60 

48 

55 

39 

46 

37 

44 
34 

50 
31 

43 
33 

39 
28 

43 

28 

49 

24 

50 
31 

44 
32 

39 
20 

52.8 

30.7 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

60 

55 

40 
18 

40 

42 

42 

43 

55 

60 

66 

70 
24 

72 
25 

70 

74 
20 

73 

30 

74 
31 

66 

77 

72 

40 

70 

41 

54 
35 

44 
30 

46 
28 

51 

28 

48 
32 

40 
28 

42 

29 

49 
28 

50 
30 

42 

18 

55.7 

WILLIAMSBURG 

MAX 
MIN 

50 
29 

47 
24 

35 

18 

41 
24 

42 
32 

52 

24 

68 

25 

70 
32 

65 

27 

61 
22 

65 
27 

69 

30 

71 
32 

73 
31 

70 
32 

65 

40 

73 

43 

70 
45 

69 
52 

58 

46 

48 
39 

48 
36 

4« 
33 

49 
32 

49 

33 

47 
32 

92 

28 

51 
31 

46 

31 

49 
20 

56.6 
31.7 

WILLIAMSTOWN 

MAX 

HIN 

40 
29 

41 
20 

30 
22 

42 
29 

40 

30 

45 

31 

52 

32 

60 
39 

62 

41 

64 
36 

66 
34 

63 

43 

63 
39 

68 
35 

69 
39 

69 

45 

67 

46 

69 

49 

68 
62 

62 

45 

45 
39 

42 
34 

48 
33 

49 
36 

44 
31 

37 
31 

39 
29 

49 
32 

45 
29 

40 
23 

52.1 
35.1 

W3LF  CREEIC  DAM 

MAX 
MIN 

39 
26 

44 
26 

29 

18 

37 
20 

37 
34 

37 
28 

50 
28 

59 
29 

66 

34 

70 
34 

31 

31 

33 

33 

33 

40 

53 

53 

52 

51 

42 

39 

36 

37 

34 

34 

30 

34 

33 

22 

34.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 

Station 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DIX  DAH 

EVAP 

.05 

.00 

.00 

.03 

.05 

.13 

.08 

.05 

.07 

.03 

.10 

« 

• 

.10 

.02 

. 

. 

.04 

.04 

.03 

• 

• 

.14 

.05 

. 

. 

B1.S8 

WIND 

11 

39 

125 

9 

45 

3 

4 

3 

1 

11 

31 

12 

6 

1 

29 

4 

1 

2 

2 

21 

67 

• 

4 

84  168 

37 

6 

1 

118 

80 

916 

irOLF  CREEK  DAH 

EVAP 

.03 

* 

* 

.08 

.00 

.00 

.01 

.07 

.04 

.10 

* 

* 

.13 

.03 

.09 

.04 

. 

.19 

. 

_ 

.11 

. 

.03 

-   .09 

.05 

.11 

.03 

.00 

_ 

81.50 

WIND 

24 

50 

45 

20 

13 

10 

13 

3 

13 

3 

7 

4 
1 

3 

11 

7 

7 

9 

2 

8 

40 

36 

3 

10 

63   61 

9 

40 

33 

34 

25 

686 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
NOVEUBER   19S4 


Stahon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAU  29 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1.0 
T 

BEN  HAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

.5 
T 

.5 
T 

1.5 

1.0 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

1.9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN,  ON  GND 

4.5 
5 

2 

T 

T 

T 

DEWEY  DAIj 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

T 

T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

2.1 
2 

1 

T 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

- 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

T 

2.1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

LONDON  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

1 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 
T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SH  ON  GND 

- 

3 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

.5 

WILLIAMSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

- 

T 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

i 

County 

O 

^ 

1 

g 

■a 

vation 
time 

Observei 

Refer 
to 

d 

1 

1 

a 

a 

i 

d 
S 

tables 

3 

Q 

J 

S 

Q 

A 

£ 

AOOISON  OAH  AS 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

AOOLPHUS  1  N 

00*3 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

IDELL  H.  OEARING 

3       C 

ALBANY 

0063 

CLINTON 

36  *1 

85  oe 

960 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

3 

ALLEN 

0095 

FLOYO 

37  35 

62  *3 

650 

8A 

NANNIE  AUXIER 

3 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

96  16 

65  33 

700 

TP 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  3  5 

ASHCAMP 

02A6 

PIKE 

97  16 

62  26 

1100 

8A 

»WRY  S.  RATLIFF 

3 

ASHLANO  0AM  29 

025* 

BOYD 

98  27 

82  36 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

KARBOURVILLE 

osei 

KNOX 

96  52 

63  33 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5     C 

BAROSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

0397 

NELSON 

97  *8 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

BAXTER 

0*50 

HARLAN 

96  51 

63  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5     C 

BEAVER  0AM 

0*90 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  3  5    7 

BENHAM 

0595 

HARLAN 

36  56 

62  57 

1580 

BA 

8A 

C.  C.  WMITEAKER 

2  9  5    7 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

96  51 

66  20 

395 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

C 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

97  3* 

6*  16 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  9  9     C 

BEREA  WATER  WORKS 

062* 

MAOISON 

37  33 

6*  15 

1010 

7A 

MRS. LAURA  B.GABBARD 

9 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

596 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

9 

BOWLING  GREEN  SUISTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA-699 

9 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  56 

66  26 

595 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5    7 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 

091* 

WARREN 

37  00 

66  26 

505 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

C 

BRENT  0AM  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

6*  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

66  16 

410 

7A 

STINSON  SKAGGS 

9 

BURDINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  19 

62  35 

1649 

8A 

EOWIN  E.  JOHNSON 

9       C 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  *7 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  H.  LEE 

9 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  *6 

87  58 

42* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

"" 

65  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  9  5 

CARROLLTON  LOCK  1 

13*5 

CARROLL 

38  *1 

65  11 

*60 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     C 

CENTRAL  CITV 

1*39 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

*53 

MIO 

JAMES  F.  RICE 

C 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  *0 

*7* 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTON 

1631 

HICKMAN 

36  *l 

69  00 

370 

MID 

WOOOSON  D.  FRANKLIN 

C 

COLLEGE  HILL  LOC<  U 

170* 

ESTILL 

37  *T 

6*  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

65  18 

729 

7A 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

3 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

1801 

WHITLEY 

36  56 

8*  08 

1173 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CLOSED  10/5* 

COVINGTON  HB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  0* 

8*  *0 

669 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

8*  19 

1070 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

3 

CVNTHIANA 

1998 

HARRISON 

36  23 

8*  18 

66* 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CVNTMIANA  2 

2003 

HARRISON 

36  23 

8*  17 

719 

8A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

8*  46 

955 

7A 

7A 

R.  P.  COLDIRON 

2  3  5    7 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  *e 

62  32 

718 

MID 

BERTHA  OE  LONG 

OELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

16*7 

7A 

GENE  T.  HILTON 

3 

DEHA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

650 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

DEWEY  0AM 

2ieo 

FLOYD 

,7« 

82  *7 

659 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

OIX  0AM 

221* 

MERCER 

37  *6 

8*  *3 

917 

*P 

7A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2356 

OHIO 

37  33 

86  *3 

*50 

7A 

J.  L.  HUFF 

3        C 

OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

67  00 

610 

7A 

N.  D.  G1VEN5 

9 

DUNNVILLE 

237* 

CASEY 

37  13 

8*  56 

- 

8A 

LINNIE  0.  TARTER 

3 

OYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

37  43 

86  13 

799 

MID 

LENA  BLAIR 

c 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

86  05 

*20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

37  00 

65  97 

865 

7A 

JO^m  E.  MORAN 

3       C 

ELKMORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  18 

62  21 

800 

BA 

MRS.KELSIE  SCAMMELL 

3 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  *0 

84  20 

560 

7A 

FRANK  H,  LAWSON 

> 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

98  09 

89  33 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5    7 

FLEMINGS BURG 

2903 

FLEMING 

36  25 

83  43 

870 

7A 

l«S.  JEAN  FLEMING 

3 

FLEMIN6SBURG  2 

2908 

FLEMING 

36  25 

83  45 

890 

MIO 

MAURICE  B. CARPENTER 

c 

FORO  LOCK  10 

2999 

MADISON 

37  5*. 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

FORDS  FERRY  0AM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  26 

88  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

FRANKFORT  LOCK  * 

3026 

FRANKLIN 

36  1* 

8*  52 

50* 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

3036 

SIMPSON 

96  *3 

86  3* 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

3       C 

FREEBURN 

30*6 

PIKE 

37  3* 

82  06 

727 

8A 

JOHN  E.  TANNER 

3 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

69  99 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

9 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

919* 

SCOTT 

36  12 

8*  93 

660 

eA 

JOE  W,  ATKINS 

9 

GEST  LOCK  3 

9203 

HENRY 

96  25 

6*  53 

*90 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

9       C 

GLASGOW 

92*1 

BARREN 

97  00 

65  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAN 

9 

GLASGOW  WKAY 

32*6 

BARREN 

97  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  3  9 

GLENDALE 

3252  HARD  IN 

97  96 

8S  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

3 

GOLDEN  POND  B  N 

3295  TRIGG 

36  5* 

88  00 

393 

4P 

*P 

FISH  0  WLFLF  REFUGE 

2  3  5 

GRANT  0AM  3S 

3358  1  BOONE 

7 

36  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391  CARTER       '  7 

36  19 

62  57 

589 

7P 

7A 

SHIRLEY  1.  STATEN 

2  3  5 

GREENS6UHG 

3*30  .GREEN        |  3 

37  15 

85  90 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2  9  5 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

3*95  GREEN         9 

97  15 

85  90 

590 

7A 

MRS.  ADA  L.  COX 

9 

GHEENUP  0AM  30 

3**9  IGREENUP        7 

96  97 

82  51 

536 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

3*51 

MUHLENBERG 

97  12 

67  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  9 

HALEYS  MILL 

1539 

CHRISTIAN 

97  03 

67  20 

7*0 

MIO 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

C 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

97  32 

66  54 

*29 

8A 

OAVID  K,  CARSON 

3 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

63  12 

669 

MIO 

H.  A,  BAILEY 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

971* 

PERRY 

37  13 

69  11 

8*0 

7A 

BURCHELL  MUNCY 

3 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

37*1  'LEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7  C 

HENDERSON  M   SW 

3762  ;HENDERS0N 

37  *7 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HERNOON 

3798  jCMHISTIAN 

36  ** 

67  34 

512 

MID 

C.  W.  KEATTS 

C 

HICKMAN  1  E 

3616  FULTON 

36  3* 

89  10 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3621  GRAVES 

36  48 

88  30 

440 

7A 

TVA-671 

3 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837  JESSAMINE 

* 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HINDHAN  SETTLEMENT  SCH 

3699 'KNOTT         * 

37  20 

82  59 

1080 

6A 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  9  5    7 

HODGENVJLLE  HAT  PARK 

3929  LARUE        |  3 

37  32 

63  44 

788 

MIO 

ERNEST  L.  WRIGHT 

C 

HOPKINSVILLE 

399*  CHRISTIAN 

2 

36  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  9  5    7 

HYDEN 

*093 !LESLIE 

* 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

9 

INEZ 

*13* 'martin 

1 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  9  5 

IRVINGTON 

*165|BREClt;iNRI0GE 

9 

37  53 

86  17 

646 

7P 

TP 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3  5    7 

JACKSON 

*196  BREATHITT 

37  33 

63  23 

749 

MRS.  MAE  JETT 

9 

JEREMIAH 

*255  LETCHER 

37  10 

62  56 

1150 

5P 

HOBART  ISDN 

9 

KEENE  2  N 

*969  JESSAMINE      * 

37  58 

84  38 

950 

HUGH  J.  CARROLL 

9 

KENTUCKY  0AM 

**1*  LIVINGSTON   1  9 

37  01 

68  16 

362 

6A 

TVA-J79-A 

9 

LANCASTER 

*620 

GARRARO      :  * 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTIL  CO 

9 

LAURA 

*6*2 

MARTIN         1 

37  *9 

82  26 

8A 

JAMES  A.  FIELDS 

9 

LEITCHFIELO 

*703 

GRAYSON        9 

37  29 

66  16 

635 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  9  5 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

*7*6 

FAYETTE       * 

36  02 

84  36 

979 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9    7  C 

Station 


LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  9  SW 

LOUISA 
LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 
HADISONVILLE  1  SE 

MAM40TH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
KAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

MC  KINNEYSBURG 
HIOOLESBORO 
MIDOLESBORO  RR  STA 
MIDWAY 
MILLERSBURG 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFOROVILLE 

I  MURRAY 

OLIVE  HILL 
lOLNEY 
lONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

0WEN5B0R0  DAM  *6 
'PADUCAH  CAA  AIRPORT 
I PADUCAH 

PADUCAH  ARMORY 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 

RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  PitARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
ISALYERSVILLE  2  SE 

SCOT^SVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PlAnT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 

SMITHFIELO  *  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATMAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYBONF  LOCK  9 
'UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

:  eUREN 
VANCEBURG  DAM  9? 
WAYNESBURG  6  E 
WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WESTPORT 

WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOOOeuRY  LOCK  4 

NEW  STATIONS 


County 


CASEY 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARO 

BARREN 

HOPKINS 
EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 


GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

CALLOWAY 
CARTER 

HOPKINS 
CAMPBELL 
DAVIESS 

DAVIESS 
MC   CRACKEN 
MC    CRACKEN 
MC   CRACKEN 
JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 


LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

HARDIN 

MARION 

MERCER 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULL  IT 

SHELBY 
PULASKI 

PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 
METCALFE 
WASHINGTON 
SPENCER 

MONROE 

MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 

UNION 
JESSAMINE 

ANDERSON 

LEWIS 
LINCOLN 
MORGAN 
OLDHAM 


37 

21 

55 

772 

37 

*1 

15 

560 

98 

26 

56 

*85 

97 

91 

02 

97 

06 

06 

1217 

98 

07 

37 

564 

96 

07 

37 

600 

36 

19 

*0 

558 

36 

11 

96 

17 

46 

403 

38 
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MID 


8A    JULIUS    M.    RANKIN 

7A   EDDIE    L.    yOUNG  3 
no  'CORPS   OF    ENGINEERS 

HID  U.S.    WEATHER   BUREAU  2    3    5 

6AiC0RPS   OF    ENGINEERS  3 

MIDJu.S.    WEATHER   BUREAU.  2   3    5 

6P   BLAINE   MALONE  2    3    5 

MID  WILLARD   E.    FOSTER 

7A   HOMER  WEL60RN,    JR.  2   3    5 

SpInATIONAL   park   SVC  2    3    9 


PALLIA    F.    HANKLA 
CORPS   OF    ENGINEERS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
MRS.    H.    BURGHER 
U.S.    FOREST    SERVICE 


NORA  S.  WHITE  2  3  9 

TVA-5-A  I    3 

JOE  PAYNE  I  2  !  S 

CORPS  OF  ENGINEERS  2  9  9 
WINNIE  W.  MORAN  |    3 

EDWARD  C.  GIFFORD  | 

L.  HERRELL  2  3  5 
SNEED  C.  FRIAR 

CITY  OF  MIDWAY  9 
DAVID  C.  BAILEY 

M.  LAWLER  i    3 

ALVIN  L.  BERTRAM  3 

:.  HAGGAN 

FRED  CARTMILL  2  3  9 

HUBERT  E.  HOOGES  3 


2  3  5 


MURRAY  WATER  SYSTEM 
ERIE  SCHOOL 

ART  D.  WILLIAMS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

IRGIL  0.  CLARK  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CIVIL  AERO.  AOM.  I  2  3  5 

WESTERN  P.  LACKEY  2  3  5 

ITY  OF  PADUCAH 

ESSE  FAIRCHILO  9 

.5.  WEATHER  BUREAU  2  3  9 

.  PART  IN  !    3 

ALTON  M.  MABVILL  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

THOMAS  C.  HERNOON  2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

WM.  B.  PORTER  ;  2  3  5 

TVA-683  3 

STANLEY  WILSON  j 

SISTER  M.  MELITINA  2  3  5 

ST  MARY  COLLEGE 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS  3 


OVIO  K 

F.  W.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC       2  3  5 
WM.  H.  COATUEV         3 
MRS.  ALICE  N.  BALL     3 


CHAS. 


MC  MURTREY  '235 


R.  C.  OEDMAN 

DEWEY  HARRIS        i    3 

JAMES  T.  PHILPOTT   ■ 

ORVILLE  F.  HALL  3 

TVA-680  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

MRS.  BRADLEY  LOVE  3 
CORPS  OF  ENGINEERS    2  3  9 

FRANK  HOECK  3 
JOHN  W.  TURNER       2  3  9 

GEORGE  T .  JOHNSTON  3 


GEORGE  W.  WARREN 
MYRTLE  WEBB 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CIVIL  AERO.  ADM. 


2  3  5 


1-BIG  SANDY)   2-CUMBERLANDi 


>-KENTUCKYp   9-LICKINGt   6-MISSISSIPPI .   7-0HI0i   6-SALTi 


9-TENNESSEE 


REFEHENCE  NOTES 

Tbe  four  digit  Ideotlf Icatlon  Dtmb«ra  In  the  index  nuaber  column  of  tbe  station  Index  are  aaslgtied  oo  a  state  baala.   There  will  be  oo  duplication  of  nuMbers  vlthlo  a  state. 

Flgurea  and  letters  follovins  the  station  oaae,  such  as  12  SSV,  indicate  distaoce  in  slles  and  direction  froa  the  post  office. 

Observation  tlaes  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  tiae. 

Delayed  data  and  corrections  Till  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

HoDthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  tbts  bulletin. 

Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  vhlcb  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

UnlesB  othervlse  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  la  inches,  and  vlnd  movement  in  miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily 
average  of  65°  P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  othervlse  shovn  by  footnote  folloving  Table  6. 

Sleet  and  hall  vere  included  In  snovfall  averages  in  Table  1,  beginning  vlth  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  lo  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24-  hours  ending  at  time  of  observation.   See  tbe  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.  C.S.T.  and  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in 
Table  7  means  tbe  water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  oo  the  ground  la  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily 
taken  from  different  points  for  successive  observational  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-  No  record  In  Tables  3,  6.  7  and  the  Station  Index.   No  record  In  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

3>  Data  In  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  9  full  month. 

C  In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"    indicates  recorder  stations.   These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amouDts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data}. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
:orrespondence  regarding  subscriptioos  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government 

N.W.B.C,  Ashevllle,  H.  C. 1/3/55     1/3/55 800 
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KENTUCKY  -  DECEMBEE  1954 
WEATHER  SUMMARY 


An  excess  of  precipitation  in  December 
substantially  compensated  the  dryness 
of  the  previous  month.   This  was  par- 
ticularly noticeable  in  the  Western 
Division  which  had  only  0.95  inch  in 
November  but  received  5.70  inches  in 
December.   The  state  average  of  4.85 
inches  was  1.01  inches  above  normal. 
Monthly  extremes  ranged  from  8 . 07 
inches  at  Middlesboro  to  2.27  inches 
at  Carrollton  Lock  No.  1,  and  the 
greatest  daily  amount  was  2.51  inches 
at  Paducah  CAA  AP  on  the  5th.   Tempera- 
tures averaged  36.9°,  or  0.9°  below 
normal.   The  highest  temperature  during 
the  month  was  72°  and  occurred  at 
Pikeville  on  the  27th  and  again  at 
Wolf  Creek  Dam  on  the  30th.   This  was 
the  lowest  December  state  maximum 
since  1945.   Grayson  reported  the 
lowest  temperature  in  the  state,  8° 
on  the  7th  and  8th.   The  monthly  tem- 
perature range  of  64°  was  the  smallest 
since  1944  but  was  equaled  in  1952. 
Based  on  available  information,  the 
percentage  of  possible  sunshine  was 
moderately  below  normal  in  most  areas 
of  the  state. 

The  first  day  of  the  month  was  cloudy 
and  seasonably  mild,  with  scattered 
light  rains  in  the  Central  Division, 
as  a  widespread  disturbance  moved 
southeastward  across  the  state.   Cooler 
air  followed,  lowering  temperatures 
moderately  during  the  2nd  and  3rd,  and 
decreasing  the  cloudiness  in  the  west 
portion.   Mild,  partly  cloudy  weather 
prevailed  on  the  4th  under  the  influ- 
ence of  light  southerly  winds  in 
advance  of  a  disturbance  approaching 
from  the  west.   This  disturbance 
remained  to  the  south  of  Kentucky  as 
it  moved  to  the  Atlantic  Coast,  causing 
mostly  light  precipitation  in  the 
state  on  the  5th.   The  leading  edge 
of  a  cold  air  mass  entered  the  state 
on  the  5th,  bringing  temperatures 
considerably  below  normal  during  the 
6th-8th  period,  and  equaling  the 
minimvuns  for  the  month  at  some  sta- 
tions.  There  was  nearly  100%  of  the 
possible  sunshine  on  the  6th  and  7th. 
On  the  8th-9th,  general  light  to 
moderate  precipitation  occurred  when 
a  disturbance  developed  in  the  Missis- 


sippi Valley  and  moved  across  the 
Ohio  Valley-Great  Lakes  states.   Tem- 
peratures were  near-normal  on  the  9th 
then  dropped  moderately  on  the  10th  as 
the  fringes  of  a  cooler  air  mass  af- 
fected the  state.   The  period  from 
the  12th  through  the  21st  was  one  of 
daily  precipitation  in  nearly  all 
areas  of  the  state  due  to  the  frequent 
passage  of  low  pressure  centers  over 
or  near  Kentucky.   Daily  precipitation 
amounts  during  this  period  were  mostly 
light,  except  on  the  12th  when  moder- 
ate rains  occurred.   Temperatures 
remained  near-normal  from  the  llth 
through  the  18th  but  with  some  warming 
on  the  17th.   The  action  of  the  suc- 
cessive Low  centers  finally  drew  a 
large  mass  of  cold  air  southward  from 
Canada,  resulting  in  the  last  cold 
spell  of  the  month  from  the  19th 
through  the  22nd.   Cloudiness  dimin- 
ished on  the  22nd,  and  the  following 
four  days  were  sunny  and  gradually 
warmer,  reaching  very  mild  levels  on 
the  26th.   The  state  experienced  the 
warmest  period  of  the  month  -  the  only 
one  lasting  more  than  one  day  -  from 
the  26th  through  the  29th.   This  re- 
sulted from  the  circulation  of  warm 
air,  with  increasing  moisture,  over 
the  state  by  the  actions  of  a  High  off 
the  Atlantic  Coast  and  an  elongated 
low  pressure  system  approaching  slowly 
from  the  west.   Moderate  amounts  of 
precipitation  occurred  from  the  27th 
to  the  29th,  with  locally  heavy  rain- 
fall reported  along  the  Ohio  River, 
during  the  passage  of  the  Low  center. 
Cold  air  associated  with  a  large  high 
pressure  center  moved  southward  to  the 
Gulf  and  was  tempered  considerably 
before  reaching  the  state,  producing 
near-normal  temperatures  and  cloudy 
skies  on  the  last  two  days  of  the 
month. 

Farm  work  was  mostly  limited  to  sea- 
sonal chores  during  December.   The 
condition  of  small  grains  was  good 
but  growth  was  retarded  by  periods  of 
unseasonable  cold  during  the  month. 
Pastures  ranged  from  fair  to  good 
with  adequate  topsoil  moisture. 
J.  E.  Stork 
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Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 
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13 
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1891 

42.4 
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41.7 
41.5 
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46.1 
37.9 
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40.5 
35.5 
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72 

76 
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69 
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70 
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-14 

-21 

14 

3 

4 
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-  9 

-  5 
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1 
5 

-15 

2 

17 

-  8 

-  5 

5 

-14 

10 

0 
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7.56 
4.23 
2.01 
4.44 

4.93 
2.89 
4.40 
5.64 
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5.97 
0.89 
6.01 
3.37 
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2.72 
2.21 
5.48 
4.32 
4,99 

2.18 
2.39 
4.51 
2.94 
1.85 

7.7 

3.3 

10.1 

17.3 

0.7 

1.0 
2.0 
0.1 
0.2 
2.1 

1.2 

1.7 
0.3 
0.5 
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6.8 
2.6 
0.0 
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1.5 
9.0 
2.0 
2.0 
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Temperature 

Precipitation 
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1940 
1941 
1942 
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38.8 
42.7 
42.5 
36.3 
35.2 

33.0 
31.8 
42.3 
37.8 
40.5 

40.9 
32.1 
39.5 
39.5 
36.8 

36.9 

72 

75 
72 
76 
68 

63 
65 
77 
73 
74 

73 
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85 
73 
75 

72 

-  2 

6 
11 

-  5 

-  1 

5 

-  7 
7 
8 

-  6 

7 
1 

-  6 
9 

-  7 

8 

2.32 
3.16 
2.80 
5.34 
2.24 

3.62 
2.50 
3.19 
1.77 
4.49 

5.70 
2.38 
7.43 
3.87 
2.72 

4.85 

6.6 

T 

T 
4.5 
1.3 

4.4 
7.6 
1.0 

T 
1.6 

0.3 
3.7 
1.4 
1.1 
2.5 

1.4 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
la  this  table  for  earlier  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KENTUCKY 
DECEMBER    1«S* 


Temperature 

Precipitation 

II 

|i 

<2 

2 
> 
< 

I  i 

a  £ 

X 

* 

1 

2 

Q 

Q 

No.  ol  Days 

1 

iJ 

1  i 

6 

Snow, 

Sleet,  h 

ail 

No.  oi  Day( 

SlaHon 

Max 

M 

in. 

H 

a  g 
O  2 

S  0 

a 

e 

2 
S 

S2 

o5 

i 

WESTERN  DIVISION 

BEAVER  DAM 
FORDS  FERRY  DAM  50 
GOLDEN  POND  8  N 
GREENVILLE  2  W 
HENDERSON  4  SW 

46«0 
47.0 
49.5 
47.5 
45.1 

30.2 
30.7 
29.2 
29.1 
30. S 

38.1 
38.9 
39.4 
38.3 
38.0 

.0 

-  .1 

,7 

61 
62 

67 
62 
61 

26+ 
26 
4 
26 
26 

22 

24 
18 
18 
21 

7+ 
7+ 

16+ 

10 

20 

825 

802 
787 
821 
833 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

0 

1 

2 

20 
22 
19 
22 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

4.54 
4.43 
6.46 
5.33 
3.89 

.89 
1.52 

1.60 
,08 

1.19 
1.65 
2.33 
1.27 
.92 

28 

28 

5 

5 

5 

.5 

T 
.5 

2.0 
2.3 

1 
T 
T 

1 

19+ 
18+ 
19 

19+ 

9 
8 
8 
8 
8 

5 
2 

4 

5 
4 

1 

2 
3 
2 
0 

HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE  1  SE 
MAYFIELD  2  S 

47.9 
46.6 
47.7 
47.4 
48.7 

29.3 
26.6 
29.7 
30.1 
29.9 

38.6 
36.7 

38.7 
38.8 
39.3 

-  2.1 

-  .2 

-  ,5 

63 
61 
61 
64 
63 

5 

5  + 
4+ 
23 

4 

19 
19 
19 
18 
20 

20 
10 
10 
25 
20 

808 
807 

790 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

2 

0 

1 

0 

25 

29 
20 
23 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

6.09 
7.50 
6.99 
4.78 
E  5.70 

3.14 

3.37 

1.71 

1.35 

1.40 
2.30 
1.29 
1.52 

5 

28 

5 

28 

28 

.0 
1.0 
1.0 

,5 
1.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
7 
7 
8 

5 
6 

5 
4 
4 

3 

3 
4 
1 
3 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PRINCETON 

50.4 
44.4 
46.3 
47.1 
47.6 

30.8 
30.4 
30.0 
29.9 
29.0 

40.6 
37.4 
38.2 
38.5 
38.3 

.9 
.5 

-  .3 

-  .4 

65 

60 
60 
62 
64 

4 

26 
4+ 
5+ 

26 

20 
20 
23 

23 
20 

3 

20 

7+ 
25 
3+ 

751 
84  S 
824 

820 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 

1 
1 
1 

20 
22 
25 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

5.24 

e  4.62 

7.30 

7.24 

E  5.54 

1.45 
1.22 

3,65 
1,70 

1,73 
1,12 
2.51 
1.60 
2.00 

5 
28 

5 
28 

5 

T 
1.8 
1.0 

.5 

1.0 

T 

1 

T 
1 

18+ 
19+ 
19 
13 

6 

10 
7 
9 
8 

3 

3 

4 
5 
5 

3 

1 
4 
4 
2 

RUSSELLVILLE 

46.7 

29.9 

38.3 

.6 

60 

4+ 

20 

16+ 

817 

0 

1 

21 

0 

5.54 

1.87 

1.17 

28 

.0 

0 

7 

5 

3 

DIVISION 

38.5 

5.70 

.8 

CENTRAL  DIVISION 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

43.6 
46.4 
45.8 
46.7 
44.6 

27,5 
28,7 
29,0 
32,1 
28,9 

35.6 
37.6 
37.4 
39.4 
36.8 

.9 
-   .5 

60 
64 
64 
67 
60 

27 
27 
29 
29 
27 

15 
16 
16 
20 
15 

22 

7 
7 
7 
8+ 

907 
844 
846 
785 
866 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 

2 
2 

2 

23 
23 
23 
18 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.39 
4.56 
4.59 
3.66 
2.27 

.76 

.17 

-   .57 

1.31 
1,23 
1,23 

1,04 
,80 

28 
5 

12 
5 

28 

1.5 

T 

T 
1.0 

T 

T 
T 
0 
I 
0 

9+ 
9+ 

19 

9 
9 

7 
7 
4 

5 
3 
3 
3 
2 

1 
2 
3 
2 
0 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W  B  AIRPORT      R 

DANVILLE 

OIX  DAM 

FRANKFORT  LOCK  * 

47.0 
40,4 
44.0 
44.2 
44.2 

27,2 
27.5 
27,4 
29,0 
25,5 

37.1 
34.0 
35.7 
36.6 
34.9 

.4 

-  .7 

-  2.1 

63 

58 
67 
66 
69 

27 
27 
28 
27 
28 

12 
13 
17 
17 
15 

8 
22 
7+ 
7+ 
8 

858 
955 

874 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
3 
2 
3 

24 
25 
26 
25 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

5.14 
2.86 
4.28 
3.90 
2.88 

-       .49 

1,17 

.84 

1.23 

1.18 

28 

28 

6 

6 

.5 

5.2 

1.5 
.4 
.0 

0 
2 

2 
T 
0 

13 
20 
17+ 

10 
7 
8 

7 

4 
2 
3 
2 

2 
0 
2 
2 
0 

GLASGOW  WKAY 

GREENSBURG 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT       R 

45.8 
46.1 
45.5 
45.1 
42.3 

30,2 
28,0 
30,0 
30,5 
28,0 

38.0 
37.1 
37.8 
37.8 
35.2 

-   .1 

•  8 

•  6 

•  3 

66 

65 
64 
62 
65 

29 
28+ 

29 
29 
27 

19 
16 

17 
18 
14 

20 
7 
20 
20 
20 

827 

B36 
837 
916 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
3 
2 
4 

22 
22 

21 
21 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

5.64 
4.13 
4.57 
5.30 
3.38 

.06 

.90 

.91 

-   .30 

1.37 
1,20 

,93 
1,56 

.88 

28 
29 

5 
28 
28 

,8 
.5 
.5 

1.0 
1.6 

1 
1 
T 
1 

1 

19+ 

19 

19 

19+ 

19+ 

8 
7 
6 
8 
8 

4 
3 
4 
4 
2 

3 
2 

0 

1 
0 

LOUISVILLE  WB  AP            R 

LOUISVILLE  WB  CITY         R 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

44.0 
43.9 
46.4 
44,2 
47,2 

29.9 
31.6 
28.5 
26,7 

30,8 

37.0 
37.8 
37.5 
35,5 
39,0 

•  1 

.2 

2.3 

-   .2 

60 
60 
64 
62 

69 

26+ 

27 

29 

30 

29 

20 
22 
17 
17 
21 

22 
20 

7 
20+ 

7 

862 
839 
845 

798 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 

1 

20 
18 
21 
26 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3.87 
3.57 
5.07 
5.23 
5.50 

,57 

,26 

1.45 

1.13 

.82 

,73 
1,35 
1,30 
1,56 

12 
27 
28 
28 

5 

.1 

T 
1.5 

T 
1.0 

T 
T 
1 
0 

T 

19+ 

19 

19+ 

19+ 

8 

7 

10 

8 

8 

5 

4 
5 
4 
4 

0 
0 
2 
2 
3 

SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

44.0 
45.6 
45.5 
40.2 
48,2 

28.8 
28.7 
28.9 
25.6 
28,7 

36.4 
37.2 
37.2 
32.9 
38. 5 

.9 
-  2.0 

61 
68 
68 
62 

72 

27 
29 
29 
28 
30 

16 
16 
18 
13 
20 

20+ 

8 
20 
22+ 

7+ 

880 
858 
855 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
5 
1 

24 
22 
22 
27 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

4.23 
6.24 
5.53 
3.62 
6.20 

.38 
.25 

1,10 
1.19 
1.47 
1.25 
1.39 

29 

5 

28 

29 

6 

2.2 
.5 

1.1 
3.6 

0 

1 
1 
2 

T 

19 
19 
13 
19+ 

7 
11 
8 
5 
8 

3 

4 
3 
4 
5 

2 

1 
3 
1 
2 

DIVISION 

36.8 

4.42 

1.0 

EASTERN  DIVISION 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BEREA  COLLEGE 

44.8 
50.1 
44.2 
45,7 
45,3 

29.0 
28,3 
25,7 
25,1 
28,6 

36.9 
39,2 

35.0 
39. 4 
37.0 

-  ,9 

-  .8 

65 
69 
70 
67 
69 

27 
27 
28 
27 
27 

14 
12 
13 
10 
17 

8 
8 
8 
8 

7 

862 
794 

863 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

1 
3 
4 

3 

20 
22 

25 
27 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.13 
E  6.71 
6.54 
6.53 
4.96 

-   ,04 
,84 

.91 

1.80 
1,70 
1,46 
1,16 

30 
29 
29 

29 
5 

3.3 
3.5 

5.0 

14.7 

1.0 

3 
4 
5 

4 

1 

20 
20 
20 

20 
20+ 

6 

13 

10 

9 

9 

3 
6 
6 
6 

4 

0 
1 
2 
3 
1 

CYNTHIANA  2 

DEWEY  DAM 

FARMERS 

GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  14         R 

42,2 
46.1 
45.8 
44, 4M 
46,4 

26,0 
25,7 
26.7 
24. 9M 
27,1 

34.1 
35.9 
36.3 

34. 7M 
36.8 

-  ,2 

-  ,2 

65 
69 
68 
67 
68 

28 
28 

28 
27 
27 

10 
12 
10 
8 
10 

22 

7+ 
7+ 
7+ 
8 

883 
935 
868 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 

2 
2 

26 
23 
24 
27 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

E  3.06 
4.25 
3.56 
3.50 
4.44 

-   ,18 
.58 

,73 
1.10 
.84 
.97 
,94 

29 
29 
18 
18 
18 

1,3 

1.0 

2.4 

.3 

1,7 

T 
1 
T 
2 

10+ 
19+ 
6+ 
20 

8 

7 
7 
6 
8 

3 

4 
3 
3 

4 

0 

1 
0 
0 
0 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  CAA  AP 

MANCHESTER  4  SE 

MAYSVILLE  DAM  33 

43.8 
45.9 
43.5 
48.0 
42.4 

23,7 
26.6 
27.3 
27.0 
26,3 

33.8 
36.3 
35.4 
37.5 
34.4 

-   .9 

64 
68 
66 
69 
65 

28 

27 
29 
27 
28 

9 

9 

14 

10 

12 

8 

7 
8 
8 
7+ 

882 
909 
84  2 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
2 
5 
2 
3 

26 
23 
25 
23 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

4.32 
3.86 
6.86 
6.46 
2.96 

-   .56 

1,33 
1,58 
1.42 
1.63 
,55 

29 
29 
28 
29 
18+ 

T 
1.5 
1.5 

.7 

T 
1 
1 
T 
1 

11 

20 

19+ 

19+ 

19 

5 

8 
8 

7 
8 

5 
2 
6 
6 
2 

1 
1 

3 
2 
0 

MIODLESBORO 
MOUNT  STERLING 
PIKEVILLE 
RICHMOND 
VANCE8URG  DAM  32 

46.0 
43.9 
45.9 
43,3 
43,6 

28,5 
27,9 
30,0 
27,8 
25,2 

38.3 
35.9 
38,0 
35,6 
34.4 

-  ,9 
,5 

.2 

-  2.7 

67 
68 
72 
66 
67 

27 
27 
27 
28 
27 

14 
13 

14 
16 
10 

7+ 
7 

7+ 
8 

7 

824 
893 
829 

939 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
3 
3 

20 
25 
19 
24 
Z8 

0 
0 
0 
0 
0 

8.07 
5.36 
3.71 
4.25 
3.12 

3.60 

1.42 

.24 

•  44 

-   .18 

1,98 

,95 

1.19 

1.15 

.78 

29 
29 
29 
29 

18 

4,9 

T 
1.0 
1.4 

4 

T 
1 
1 

20 

3+ 
19+ 
20+ 

10 

10 

8 

10 

7 

6 
6 
3 
3 
2 

4 
0 
1 
1 
0 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 

44,3 
47. IM 

24.1 
29, 2M 

34.2 

38. 2M 

-  1.3 

65 
67 

27 
26+ 

9 
16 

7+ 

7 

826 

0 
0 

2 

3 

29 

19 

0 
0 

4.30 
5.28 

1,47 

1.00 
1.90 

18 
29 

1.5 

.0 

0 
0 

8 
8 

4 
4 

1 

2 

DIVISION 

36.1 

4.78 

2.3 

STATE 

36,9 

-   ,9 

4.85 

1,01 

1.4 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10       11       12       13       14       15      16       17       16       19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


ADOISON  DAM  »9 

4|1* 

ACOLPHUS  1  K 

4ia« 

ALBANV 

4.«3 

ALLEN 

4>B4 

ANCMOftASE 

«.|39 

ASHCAMP 

^•40 

ASHLANO  0AM  29 

3<13 

BARBOURVILLE 

E6.71 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCM 

«>9t 

BAXTER 

«>51> 

BEAVER  DAM 

'••>'. 

BENHAM 

«|93 

BEREA  COLLEGE 

ti9« 

BEREA  WATER  WORKS 

^•80 

BOWLING  GREEN 

6>0T 

BOWLING  GREEN  SU6STA 

6>39 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

^•90 

BRENT  DAM  36 

2f77 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

E5.97 

BURDINE  2  NE 

4>96 

BUHKESVlLLe 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

COVINGTON  W  e  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CVNTHIANA 


FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  60 
FRANKFORT  LOCK  h 
FRANKLIN  WATER  WORKS 
FREEBURN 


LOUISA  2 
LOUISVILLE  we  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 


6(46 
5«87 
3*66 


CVNTHIANA  2 

£3.06 

DANVILLE 

*|28 

DELPHIA  I  E 

9.72 

DEMA 

9.11 

DEWEY  DAM 

4.29 

OIX  DAM 

3.90 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

4.66 

DUNMOR 

6.60 

DUNNVILLE 

4.99 

EOOYVILLE  LOCK  F 

7.49 

lOMONTON 

9.94 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 

3.41 

FARMERS 

3.96 

FLEMINGSBURG 

3.37 

FRENCMBURO 

4.81 

GEORGETOWN  WATER 

WORKS 

2.90 

GEST  LOCK  3 

3.29 

GLASGOW 

6.13 

GLASGOW  WKAY 

5.64 

SLENDALE 

4.74 

GOLDEN  POND  6  N 

6.46 

GRANT  DAM  38 

2.72 

GRAYSON 

3.90 

GREENS BURG 

4.13 

GREENSBURG  HIWAY 

61  BR 

. 

GREENUP  DAM  30 

2.81 

GREENVILLE  2  W 

5.33 

HARTFORD  6  NW 

4.78 

HAZARD  WATER  WORKS 

5.11 

HEIDELBERG  LOCK 

14      R 

4.44 

HENDERSON  4  SW 

3.89 

HICKMAN  1  E 

6.09 

HICKSVILLE 

9.00 

HIGH  BRIDGE  LOCK 

7 

3.90 

MINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

4.32 

HOPKINSVILLE 

7.90 

HYOEN 

E6.66 

INEZ 

3.89 

IRVIN6T0N 

4,67 

JACKSON 

6.14 

JEREMIAH 

9.41 

KEENE  2  N 

3.01 

KENTUCKY  DAM 

6.96 

LANCASTER 

4.98 

LAURA 

4.78 

LEITCMFIELD 

9.30 

LEXINGTON  W8  AIRPORT    R 

3.38 

LIBERTY 

9.63 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

3.92 

LOCKPORT  LOCK  2 

4.24 

LONDON  CAA  AP 

6.86 

LOUISVILLE  WB  CITY      R 

3.97 

LOVELACEVILLE 

6.99 

HAOISONVILLE  1  SE 

4.78 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

9.07 

MANCHESTER  4  SE 

6,46 

MAYFIELD  SUBSTA 

6.31 

MAYFIELO  2  S 

E9.70 

MAYSVILLE  DAM  33 

2.96 

MC  KEE 

9.87 

MIDDLESBORO 

6.97 

MIDWAY 

3.00 

MILLERSTOWN 

4.69 

MONTICELLO 

6.68 

MOUNT  STERLING 

5,36 

HUNFOROVILLE 

'•" 

MURRAY 

9.24 

OLNEY 

9.61 

ONEONTA  DAM  39 

2.07 

OWENS60R0  2  W 

E4.62 

OWENSBORO  DAM  46 

3.97 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

7.30 

PADUCAH 

7.24 

PAINTSVILLE 

4.71 

PIKEVILLE 

3,71 

PINEVILLE 

6.71 

PRINCETON 

E5.94 

RAVENNA  LOCK  12 

5.3B 

RICHMOND 

4.29 

ROCHESTER  LOCK  3 

9.12 

RUMSEY  LOCK  2 

4.49 

RECORD  HISSING 


.03    1.13 
1.16 
T         1.00 


■20    1.13 
.92 

T         1.83 


.02    1.23 

.97 

1.12      .20 


1.20      .14 

.10    1.10 

1.60    1.40 


.12 

T        1.01 

.05    1.01 
1.27 


•  47 


1 

35 

.36 

1 

09 

.67 

I 

.01 
.95 

97 

1 

.35 

1 

15 

2 

•  30 

.25 

.94 

1 

.27 

.93 

1 

.05 

.60 

1 

.33 

.02 
.13 

.25 

.09 

.88 
.65 

.37 

.11 

.64 

1.05 

•  90 

•  87 


•07       ,03      T 


.77   . 
T   I. 
1. 
.05  1. 
,31   , 

1, 

,68  1, 
.22   . 

1, 

•  19   , 

•  89   . 

•  69  1. 

.46  1. 
.01   . 
.66   . 
.89  1. 
1. 

1. 
.29   . 

•  01   . 
.80   . 
.17   . 

•  10  1^ 

•  84   • 

•  80  2. 

•  27   . 

•  42   . 

•  01  1^ 

1^ 

•  29  1, 
T    1^ 

T    !• 
•  20   . 
.90  1. 

.12  1. 
.49   . 

.06  1. 

•  54   • 

•  11   . 

T     . 
.65   . 
.49   • 
•  31  1^ 

1. 
.36   . 
.69   . 
.35  1. 

•  37   • 

•  40  1. 

•  31   . 
.70   . 

.05  1. 

•  03   • 

•  17   • 

•  22   . 

1. 

T     . 
.67   • 
.25  1. 
.36   . 

•  07   . 

•  08  1. 

•  40   • 

•  2> 

•  91   . 

.31   . 

.30  1. 
.16   . 
•  82  1. 
.01  1. 

1. 

.56   . 
•  88   . 

.03   . 

.82  1. 
.42  1. 

•  75   . 
.96   . 

•  68   • 

•  23   • 

•  29   , 

•  39   • 

!• 

•  80   • 

•  52   • 

•  17   • 

.48   . 
.94  1. 

.82   . 
•  33  U 

•  11   . 

•  as  • 

.67   • 

•  12   • 

•  59   . 

•  29   • 

•  60   • 

•  35  I, 

T    !• 

.94   •' 

•  19  1. 

•  13  1^ 

•  35   • 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

Table  3-Continued 

OECEKBER  1954 

•g 

Dqy  of  month 

Station 

o 

^ 

1  1  2  I  3 

4    5 

6 

7  1  8  1  9 

10  1  11 

1  '^ 

13  1  14   15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25   26   27 

28 

29  1  30 

31 

RUSSELLVILLE 

itf, 

.13 

.35 

1.08 

•  64 

1.12 

1.17 

.99   .06 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

ei25 

.10 

1.25 

.20 

.35 

•  70 

1.30   .10 

•  10 

T 

.05 

7 

1^40 

.70 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

5i23 

.05 

.01 

1.01 

•01        .34 

•  04 

.30 

•73   ^05   .02 

•  22 

.02 

.05 

•  01 

1^30 

•60   ^27 

SALVISA  LOCK  6 

3.74 

T 

T 

.78 

.38 

•  10 

.04 

•  44   .02   .01 

.03 

•  08 

.12 

.06 

.01 

•  01 

7 

•  15 

•69   ^62 

SALYERSVILLE  2  SE 

^•24 

.64 

.45 

•32   ^22   •ll 

•  13 

.52 

.01 

•  03 

•  05 

•73   ^83 

SCOTTSVILLE 

5.50 

1.5< 

.15   .24 

1.03 

•37        ^05 

.11 

.09 

•  02 

1^31 

•  57 

5EBREE 

<>.4e 

.12 

.32 

.72 

.26 

T 

.41 

•  68   T     T 

.03 

T 

•  10 

7 

7 

1.29 

.26   .28 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7.19 

1.30 

1.62 

.10 

.60 

.90   .01 

.03 

.30 

1.98 

.14   .21 

SHELByVILLE  2  W 

'•.23 

T 

T 

.22 

.49 

•  13 

.05 

.70   .03   .02 

•  02 

.09 

.03 

•  05 

.02 

7 

1.00 

1.10   .28 

SHEPHERDSVILLE 

♦  .72 

.62 

.38 

.90   .05   .04 

.06 

1.30 

1<05   .32 

', 

SOMERSET  1  N 

6.2« 

.03 

1.19 

.02   .49 

T     ^02   .48 

.48   .05   .16 

.90 

.28 

.10 

.10 

•  96 

.96 

SPRINGFIELD 

3.20 

.51 

.77 

.16 

.10        T 

.12 

T 

T 

•  37 

.67   .30 

STEARNS 

7,»4 

1.35 

.47 

.26 

.67   .18 

•  03 

.13 

1.32 

T 

.21 

1.97   ^85 

SUMMER  SHADE 

5.53 

.02 

1.38 

.20   .28 

1.18 

.19        .03 

.28 

.01 

.07 

T 

1^47 

•  42 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

5.ae 

.03 

1.51 

.50 

.55 

.90   .03   .02 

7 

.10 

.20 

.07 

•  03 

7 

1>53   ^41 

TAVLORSVILLE 

4.04 

.50 

.48 

•  06 

•  05 

.66   .05   .03 

.21 

.14 

•  77 

•66   ^43 

TOMPKINSVILLE  2 

E6.1« 

2.00 

.40 

•  40 

.60       E.05 

.50 

•  04 

1^60   ^60 

TURKEV  CREEK  SCHOOL 

S.22 

.10 

1.22 

.80 

.13 

•  72 

1.17   .04 

•  01 

.06 

.01 

.03 

.01 

1^38 

•49   •05 

TYRONE  LOCK  5 

3.24 

T 

•  39 

.32 

•  06 

•  03 

.42   ,03   .02 

•  03 

T 

.16 

.05 

•  02 

7 

.31 

•64   ^56 

UNIONTOWN  DAM  49 

3.»5 

.oe 

.10 

.81 

•  11 

•  03 

•  25 

.70   .04   T 

T 

7 

.02 

7 

T 

1^13 

•  24  •n 

VALLEY  VIEW  LOCK  g 

3.81 

T 

1.00 

•  21 

•  02 

•  08 

.37   T     T 

7 

.04 

.50 

.02 

7 

7 

7 

7 

1.02   ^55 

VANBUREN 

4.25 

.78 

•  26 

•  05 

•  12 

.41   .05   .01 

•  08 

.12 

•  23 

.15 

•  04 

•  75 

•70   ^48 

VANCEBURG  0AM  32 

3.12 

•  48 

.34   .10   .04 

•  07 

•  78 

.05 

.01 

.01 

7 

.11 

•75  ,3a 

WAYNESBURG  6  E 

5.70 

1.21 

■  39 

.03 

•  21 

.67   .08   .02 

7 

1^06 

7 

.10 

1.06      .67 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

4.30 

•  67 

•  46 

.10 

T 

•25   .10   .05 

.02 

1.00 

.05 

•66   ^74 

WESTPOHT 

3.43 

T 

T     .10 

.37   T 

•  74 

7     T     T 

.10 

.02 

.12 

7 

T 

7 

1.10 

.70   .18 

T    . 

WILLIAMSBURG 

5.2S 

.23 

.55 

•35  1^00 

.12 

.18 

•  95 

1.90 

WILLIAMSTOWN  9  WSW 

3.62 

T 

T 

T     T 

•62   ^06   T 

T 

7 

.04 

.16 

7 

.06 

•  72 

1.25   .71 

WILLOW  LOCK  13 

4.62 

1.23 

•  03 

.05 

.27  .01      .02 

.05 

1.04 

•  14 

.87   .85 

WOLF  CREEK  DAM 

e.20 

.03 

T 

1.39 

.49 

•  03 

.21 

.99   .02 

.13 

.02 

.92 

•  04 

•  04 

1.28   .61 

WOODBURY  LOCK  4 

5.27 

.06 

.10 

.92 

.22 

.33 

.90        .02 

.10 

•  03 

•  02 

1^05 

1.34   .18 

• 
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Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

KENTUCKY 
DECEMBER  1194 

Day 

Of  Month 

1 

Station 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ANCH0RA6E 

MAX 
MIN 

55 
38 

40 
23 

42 
28 

57 
25 

47 
33 

36 

22 

36 

17 

40 

18 

44 
31 

37 
24 

42 

21 

38 
32 

35 

33 

38 
33 

37 
32 

41 
29 

51 

35 

40 
31 

33 

25 

26 

17 

30 
22 

37 

15 

55 

25 

45 
25 

52 

21 

59 
27 

60 
36 

59 
43 

54 
38 

40 
30 

46 
25 

43  •6 
27.5 

ASHLAND  DAM  29 

MAX 
MIN 

55 

37 

50 
33 

38 
29 

11 

40 
30 

38 
23 

33 

15 

46 

14 

46 
33 

36 
31 

42 

25 

36 
25 

41 
34 

41 
39 

39 
32 

38 
33 

45 
34 

41 
34 

35 
28 

30 
21 

27 
20 

34 
15 

59 
24 

54 
32 

52 
25 

61 
25 

65 
28 

62 
44 

55 
39 

56 
36 

44 
30 

44.8 
29.0 

BARBOURVILLE 

MAX 
MIN 

60 
32 

56 

35 

43 
25 

52 
22 

53 
32 

44 
24 

42 

15 

44 
12 

48 
32 

40 

30 

47 
20 

48 
25 

45 
33 

44 
36 

43 
32 

46 
33 

46 
34 

49 

34 

39 
29 

30 
22 

34 
24 

39 
26 

64 

21 

62 

20 

58 

20 

64 

16 

69 

26 

66 

52 

68 
52 

67 
35 

44 
26 

50.1 
28.3 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCM 

MAX 
MIN 

53 
36 

49 
24 

44 
28 

56 
30 

56 
26 

38 
20 

40 
16 

43 
17 

46 

31 

38 

29 

48 
22 

43 
34 

40 
34 

38 
32 

38 
31 

44 
27 

52 
35 

43 
31 

36 

24 

30 
27 

35 
28 

38 
17 

57 
25 

49 
31 

53 
33 

61 
31 

64 

37 

61 

44 

63 

35 

38 

30 

46 
25 

46.4 
28.7 

BAXTER 

MAX 
MIN 

49 
21 

54 
36 

42 

24 

36 
20 

51 
20 

44 
24 

33 

14 

39 
13 

43 

14 

45 
30 

32 
20 

40 
23 

40 
32 

50 
37 

39 

34 

35 
31 

40 

31 

45 
34 

39 

30 

34 
22 

26 

21 

30 
22 

38 

21 

54 
21 

41 

17 

54 

17 

59 
23 

70 
32 

62 

51 

66 
36 

42 
26 

44.2 
25.7 

BEAVER  DAM 

MAX 
MIN 

52 

38 

41 
27 

47 
30 

60 
23 

52 
37 

39 
24 

38 
22 

40 
23 

47 
35 

39 
24 

48 
24 

43 
35 

41 
33 

41 
33 

39 
33 

41 
23 

54 
37 

41 
31 

33 
26 

30 
22 

34 
26 

42 
27 

67 
30 

51 
30 

54 
22 

61 

32 

55 
42 

58 

47 

61 
38 

41 
32 

47 
29 

46.0 
30.2 

B£NHA^4 

MAX 
MIN 

50 
25 

55 
32 

40 
20 

39 

16 

46 
24 

40 
19 

32 
12 

32 

10 

50 

14 

46 
28 

32 

21 

38 

25 

44 
30 

44 
35 

36 
32 

35 
29 

48 
30 

53 
32 

36 

28 

35 

19 

29 

19 

40 
22 

48 
19 

58 
22 

52 
24 

64 
28 

67 
18 

63 
35 

65 

50 

65 
35 

42 
25 

45.7 
25.1 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

54 
38 

50 
28 

41 
24 

54 
32 

48 
33 

33 
23 

35 
17 

41 
18 

44 
32 

33 
27 

46 

24 

40 
32 

38 
34 

39 

33 

36 

31 

40 
31 

47 
36 

37 
31 

31 

25 

27 
20 

29 

22 

39 
22 

68 
27 

54 
28 

56 
24 

60 
27 

69 
32 

59 
44 

66 

40 

60 
26 

44 
26 

45.3 
28.6 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

54 

39 

42 

29 

45 
28 

58 
29 

48 
31 

37 
23 

37 

18 

45 
23 

46 

27 

40 
23 

46 
25 

40 
35 

40 
35 

39 
34 

36 

27 

43 
21 

50 
36 

40 
30 

32 
25 

31 
21 

35 
29 

43 
28 

60 
28 

47 
26 

55 
20 

59 
26 

58 
44 

60 
47 

64 

34 

45 

30 

45 
28 

45.8 
29.0 

CAMPBELLSVILLE 

MAX 
MIN 

55 
39 

50 
29 

43 
25 

55 
28 

52 

35 

37 
24 

39 

20 

40 
23 

45 
35 

40 
30 

48 
25 

49 
36 

41 
37 

38 
35 

37 
33 

42 

30 

49 
39 

43 
33 

38 
29 

29 
23 

32 

28 

38 
25 

58 

31 

53 

30 

65 
26 

60 
32 

65 
42 

60 
56 

67 
48 

48 
35 

43 
31 

46.7 
32.1 

CARROLLTON  LOCK  1 

MAX 
MIN 

55 

39 

44 
29 

40 
29 

54 
27 

92 

37 

39 

23 

34 
18 

41 
15 

44 
33 

35 

30 

44 
23 

40 
33 

36 

32 

37 
34 

37 
33 

40 
28 

51 
34 

50 
31 

36 
26 

28 
16 

30 
16 

36 
15 

54 
27 

50 
29 

50 
19 

66 
29 

60 

39 

59 
53 

66 
37 

49 
33 

45 

30 

44.6 
28.9 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

56 
36 

46 
22 

45 
26 

59 
25 

94 

34 

37 
22 

38 

14 

44 
12 

45 
32 

40 
29 

49 
19 

46 
33 

40 
32 

39 
32 

39 
30 

43 
26 

51 
36 

45 

30 

36 

27 

30 
20 

30 
23 

39 

13 

58 
22 

56 
25 

55 

16 

61 

25 

63 

37 

59 
53 

59 

39 

51 
32 

46 
22 

47.0 
27.2 

COVINGTON  W  B  AIRPORT 

MAX 

MIN 

49 
34 

36 

25 

35 
26 

50 
29 

41 
27 

32 

21 

34 
15 

40 
19 

43 
29 

31 
25 

43 
23 

38 
33 

36 
32 

35 
32 

35 
30 

36 

30 

48 
32 

35 
29 

30 
22 

23 
18 

32 

18 

33 
13 

50 
24 

43 
28 

47 
30 

57 
35 

58 
43 

67 
36 

49 
34 

35 
31 

42 
28 

40.4 
27.5 

CYNTMIANA  2 

MAX 
MIN 

45 
29 

55 

31 

40 
28 

37 
26 

54 
32 

40 
22 

29 

11 

35 

11 

43 
30 

38 
29 

33 
17 

44 
24 

36 
33 

36 

34 

37 
32 

38 
29 

39 
32 

48 
32 

35 
29 

31 
19 

21 

18 

30 
10 

40 
16 

56 
26 

41 
IS 

52 
23 

59 

29 

66 
40 

60 
38 

56 
33 

36 
26 

42.2 
26.0 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

49 
24 

55 
28 

42 
25 

43 
27 

56 

32 

41 
22 

33 

17 

36 

17 

44 
25 

38 
29 

34 
23 

45 
28 

40 
34 

37 
33 

35 
32 

35 

30 

43 
30 

48 
32 

37 

29 

32 

20 

28 

20 

29 
18 

38 
19 

57 
29 

46 
22 

54 
23 

61 
36 

67 

41 

58 
41 

66 

32 

37 
31 

44.0 
27.4 

OeWEY  DAM 

MAX 
MIN 

50 
22 

57 
35 

44 
25 

49 
22 

50 
34 

38 
20 

32 

12 

35 
12 

49 
12 

49 

31 

34 
22 

45 
23 

38 
33 

41 

37 

41 
34 

49 
31 

48 
30 

52 

36 

40 
31 

40 
24 

28 
22 

30 
23 

37 
18 

61 

18 

45 

21 

54 
19 

63 
23 

69 
24 

63 
42 

63 
36 

39 
25 

46.1 
25.7 

01 X  CAM 

MAX 
MIN 

54 
38 

44 
26 

41 
25 

56 
29 

52 
32 

36 
27 

35 

17 

40 
19 

38 
30 

34 
28 

41 
29 

42 
32 

40 
33 

36 
32 

36 
30 

43 
30 

47 
33 

37 
30 

36 
24 

27 
17 

26 
21 

37 
17 

66 

27 

52 

27 

53 
23 

61 
32 

66 

39 

60 

54 

64 

40 

46 

31 

44 
26 

44.2 
29.0 

FARMERS 

MAX 
MIN 

55 

37 

51 

32 

38 

29 

53 

22 

45 
28 

37 
22 

34 
10 

43 

11 

46 
33 

36 

30 

45 
22 

42 
24 

37 
34 

37 
35 

37 
32 

38 

31 

48 
32 

47 
32 

36 

28 

29 
23 

32 

10 

39 
11 

67 
19 

56 
27 

53 
20 

63 

21 

67 
26 

68 

47 

68 

40 

66 

33 

40 
26 

45.8 
26.7 

FOODS  FERRY  DAM  90 

MAX 
MIN 

49 
39 

42 
36 

50 
26 

60 
30 

56 

35 

37 
26 

39 
24 

46 

27 

30 
35 

43 
24 

50 

29 

46 
36 

39 
32 

42 

30 

38 

31 

43 
25 

53 

32 

38 

30 

33 
27 

32 

25 

40 
28 

42 

30 

69 
28 

49 
30 

96 
26 

62 

33 

54 

41 

60 

40 

51 
36 

46 

30 

52 

30 

47.0 

30.7 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 
MIN 

51 
21 

95 
29 

40 
26 

41 
29 

56 

27 

43 
23 

30 
20 

35 

15 

45 
17 

41 

30 

3« 

22 

44 
23 

37 
32 

37 
34 

38 
33 

37 
32 

43 
32 

51 
32 

36 

30 

34 
19 

28 
16 

30 
16 

38 
16 

56 

23 

48 
21 

52 

20 

60 
24 

65 

31 

60 
39 

57 
33 

47 
27 

44.2 
25.5 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
MIN 

»5 

40 

44 
27 

44 
23 

57 
25 

52 
36 

38 

25 

38 

21 

42 

21 

46 

30 

41 
25 

41 
22 

42 

35 

40 
29 

37 

34 

37 
33 

42 

21 

51 
38 

39 
32 

34 

27 

30 
19 

32 

27 

40 
26 

60 
31 

60 
26 

54 
29 

61 

31 

62 

45 

60 
56 

66 

41 

42 
32 

42 

30 

45.8 
30.2 

GOLOeN  P«NO  6  N 

MAX 

MIN 

95 

36 

47 
31 

50 
20 

67 
24 

»l 

39 

40 
24 

3« 

25 

45 
22 

90 
36 

4* 
19 

52 

23 

49 
36 

41 
33 

39 
32 

40 
33 

45 
18 

55 
37 

41 
32 

36 

27 

33 
22 

46 
26 

44 
21 

60 
26 

53 
23 

56 

18 

61 

34 

57 
45 

61 
48 

66 

34 

66 

28 

51 

34 

49.5 
29.2 

GRAYSON 

MAX 
MIN 

99 
32 

50 
28 

35 

27 

52 
23 

39 
25 

38 

20 

34 
8 

48 
8 

49 

31 

35 
29 

44 
21 

35 

21 

37 
31 

38 

34 

38 
31 

38 

31 

45 
29 

45 

31 

35 

26 

29 
22 

29 

19 

37 

13 

59 

17 

51 
14 

61 

17 

67 
22 

58 
40 

55 
36 

64 
36 

45 
26 

44.4 
24.9 

GREENSSURG 

MAX 
MIN 

9» 

39 

57 

33 

44 
23 

45 
22 

98 
24 

46 
25 

36 

16 

40 
17 

42 
26 

40 

30 

40 
22 

42 
28 

42 

37 

39 
35 

39 
34 

36 

27 

47 
27 

50 
33 

40 
31 

34 
22 

29 
25 

33 
23 

40 
22 

60 
25 

49 
18 

57 

23 

63 

32 

65 

46 

61 

46 

65 

34 

40 
26 

46.1 
28.0 

GREENVILLE  2  N 

MAX 
MIN 

93 
37 

45 
29 

49 
24 

61 
25 

99 

27 

39 
22 

38 
21 

40 
22 

48 
34 

42 
18 

48 
25 

46 

35 

41 
31 

40 

31 

39 

33 

43 
20 

53 
36 

40 
31 

33 

26 

30 
19 

42 
28 

43 

28 

61 
27 

48 
28 

55 
19 

62 

39 

59 

46 

60 

46 

60 

37 

45 

30 

60 
28 

47.5 
29.1 

HEIDELBERG  LOCK  14 

•MAX 
MIM 

96 
34 

S3 

34 

40 
22 

59 
19 

51 
30 

36 

23 

3* 

14 

36 

10 

4« 
33 

36 
31 

43 
22 

40 
26 

39 
36 

40 
35 

37 
32 

40 
32 

46 
30 

47 
34 

37 

28 

30 
21 

30 
24 

40 
25 

60 
19 

67 
24 

53 

17 

61 

18 

68 

24 

64 

40 

58 

44 

58 
35 

45 
23 

46.4 
27.1 

HENDERSON  *   SW 

MAX 
MIN 

90 
38 

41 
33 

48 
28 

58 
32 

50 
35 

37 

24 

38 

24 

46 
27 

48 
34 

41 
24 

47 
28 

44 
36 

38 
32 

40 
29 

37 
32 

41 
25 

92 
38 

38 

31 

32 

26 

30 

21 

33 
29 

40 
24 

98 
32 

47 
26 

53 

25 

61 

37 

99 

46 

58 
41 

50 
36 

43 
31 

49 
30 

45.1 
30.8 

HICKMAN  1  E 

MAX 
MIN 

90 
30 

50 
34 

44 
23 

49 
28 

63 

30 

62 
26 

40 
22 

42 
26 

52 

32 

47 
22 

49 
32 

48 
36 

42 
34 

36 
29 

45 
31 

49 
24 

94 
32 

54 
31 

38 

27 

32 

19 

38 

24 

49 
25 

45 

27 

54 

28 

48 
22 

49 

30 

58 

38 

62 

49 

60 

38 

45 
27 

46 
32 

47.9 
29.3 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCM 

MAX 
MIN 

43 
18 

56 
34 

41 
23 

36 
19 

49 
19 

41 
22 

30 
11 

31 
9 

50 
10 

49 

30 

3* 

22 

42 
23 

42 
32 

44 
36 

42 
32 

38 
31 

40 
30 

49 
33 

38 

29 

37 
21 

28 

21 

30 
19 

34 

17 

53 

20 

40 
17 

50 
18 

5« 

22 

64 
23 

62 

41 

63 

35 

43 
18 

43.8 
23.7 

M«PKINST1LLE 

MAX 
MIM 

49 
26 

58 

31 

44 
20 

54 
20 

61 

25 

48 
23 

38 
22 

37 

23 

49 
32 

42 
19 

43 

21 

45 
29 

41 

31 

36 

30 

4l' 

30 

39 

20 

49 
24 

54 
30 

39 
26 

30 
21 

32 

21 

45 
26 

41 
27 

60 
28 

48 
23 

50 
26 

61 
32 

59 

45 

58 
41 

52 

27 

48 
27 

46.8 
26.6 

INEZ 

MAX 
MIN 

32 

96 

33 

38 

30 

54 
19 

39 
25 

it 

21 

35 

9 

42 

11 

49 
33 

3* 

30 

46 
26 

38 
21 

42 
34 

43 

37 

39 

34 

39 
32 

49 

30 

48 
34 

37 
25 

30 
21 

29 
20 

37 
18 

61 

17 

55 
18 

55 
22 

60 
23 

68 
32 

60 
43 

98 
44 

43 
29 

4« 
23 

45.9 
26.6 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

94 
37 

40 
25 

4« 

31 

57 
28 

49 
35 

37 
23 

37 
21 

39 
20 

45 
33 

43 
29 

48 
24 

42 
35 

38 

32 

44 

33 

38 
32 

42 
27 

92 
37 

39 
32 

32 

25 

28 
17 

31 
26 

40 
21 

57 
29 

51 
27 

86 

23 

61 
36 

58 

45 

99 

49 

64 

40 

40 
30 

46 
28 

45.5 

30.0 

LEITCHFIELO 

MAX 
MIN 

49 
37 

44 
28 

4« 
31 

56 

30 

90 
36 

37 
23 

37 
21 

38' 
24 

49 
34 

39 
27 

44 
24 

43 
35 

41 
36 

39 
33 

38 
32 

42 
25 

52 

38 

40 
31 

36 

25 

29 

18 

32 

27 

38 

22 

58 
28 

52 

28 

53 
26 

68 
32 

67 
42 

59 
53 

62 

40 

41 
32 

45 
30 

45.1 
30.5 

LEXINGTON  MB  AIR>>MT 

MAX 

MIN 

94 

37 

39 
2« 

39 
28 

53 
30 

44 
25 

33 
20 

37 
16 

40 
21 

43 
29 

32 

24 

41 
22 

38 

34 

3« 

34 

36 
33 

34 

31 

40 
31 

47 
34 

35 

29 

31 
22 

26 

14 

29 
22 

36 

18 

55 

27 

46 
27 

52 

28 

59 
32 

66 

40 

58 
42 

56 
33 

35 
29 

42 
29 

42.3 
28.0 

MMBON  CM  AP 

MAX 
MIN 

94 
37 

42 
23 

40 
22 

54 
29 

44 
31 

31 
20 

3* 

17 

43 

14 

45 
30 

31 
22 

41 
20 

40 
32 

40 
36 

36 
34 

36 

30 

40 
30 

46 
33 

35 

30 

32 
22 

26 

20 

29 
23 

36 
25 

59 
26 

44 
24 

54 
21 

60 
26 

65 

30 

61 
53 

66 

37 

40 
27 

42 
25 

43.5 
27.3 

MmSVItLE  l«B  AP 

MAX 
MIN 

94 
37 

38 

30 

44 
31 

97 
31 

47 
29 

36 

24 

37 
21 

45 
22 

46 
33 

37 
26 

44 
26 

3» 

33 

37 
33 

40 
34 

37 
34 

41 
31 

S3 

36 

37 
31 

33 

24 

27 
23 

30 
24 

38 
20 

54 
29 

46 
29 

52 
25 

60 

33 

60 

45 

60 

40 

94 

34 

35 

30 

46 

30 

44.0 
29.9 

MUtSVIU.E  NB  CITT 

MAX 
MIN 

94 
38 

39 
31 

44 
31 

59 

39 

90 

30 

35 

25 

37 
23 

49 
25 

49 

33 

38 
32 

44 
30 

41 
33 

37 
33 

40 
34 

37 
34 

41 
32 

52 

37 

37 

31 

33 
24 

27 
22 

30 
26 

37 
23 

54 

30 

44 
33 

52 

31 

59 

38 

60 

47 

59 
41 

53 
34 

35 
32 

46 
31 

43.9 
31.6 

MVELACEVIU.E 

MAX 
MIN 

95 

■a 

47 
36 

90 

21 

61 

25 

53 

37 

38 
25 

41 

23 

4« 

29 

50 
35 

46 

19 

47 
29 

44 
3« 

38 
31 

43 
31 

45 
33 

47 
22 

90 
38 

39 
31 

33 
28 

35 
22 

44 
22 

45 
23 

61 
26 

56 
26 

56 

22 

60 
35 

57 

47 

54 
40 

41 
37 

45 
28 

61 
29 

47.7 
29.7 

MMISMVIU.E  1  SE 

MAX 
MIN 

92 

41 

42 

28 

4« 
23 

59 
28 

»9 

28 

39 
25 

39 

23 

42 
23 

49 
37 

41 
25 

49 

24 

49 
36 

42 
32 

41 
31 

38 
34 

42 
21 

54 
38 

40 
32 

34 
26 

31 
24 

44 
30 

43 

30 

64 
29 

52 
29 

54 

18 

62 

29 

59 

47 

59 

44 

54 
38 

45 
32 

49 
28 

47.4 
30.1 
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Tobl*  5- Continued 

DECEMBER  l«54 

Station 

Doy 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

95 

39 

48 
29 

45 
26 

57 
26 

91 
26 

42 

24 

38 

17 

40 
18 

♦3 
36 

40 
23 

44 
20 

39 

35 

44 

36 

37 

34 

37 
33 

40 
21 

51 
36 

42 

31 

37 
21 

31 
18 

32 

26 

40 
23 

99 
26 

51 
30 

95 

19 

60 
19 

61 
42 

56 

47 

64 

45 

53 

31 

44 
29 

46  14 
28i5 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

57 
31 

52 
34 

41 
22 

59 
16 

48 
29 

40 
23 

39 
13 

45 
10 

47 
35 

36 
29 

45 
19 

40 
25 

43 
38 

41 
34 

37 
31 

44 
31 

48 
31 

47 
33 

36 
26 

30 
21 

31 
22 

40 
25 

61 
20 

59 
21 

57 
15 

62 

19 

69 
24 

63 
46 

67 
52 

62 

34 

45 
22 

48.0 
27.0 

MAYFIELO  2  S 

MAX 
MIN 

55 

36 

45 
34 

50 
23 

63 

30 

56 
36 

36 
24 

40 
21 

46 

30 

51 
32 

46 
22 

46 

29 

44 
35 

41 
31 

43 
29 

45 
29 

47 
25 

53 

37 

39 
29 

33 

25 

39 

20 

46 
25 

46 

23 

60 
31 

54 

26 

96 

26 

60 
38 

56 
46 

99 

41 

56 

34 

46 
26 

91 
30 

48.7 
29.9 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

45 
22 

53 
31 

39 
26 

39 
27 

94 
27 

40 
24 

34 
12 

34 
12 

45 
16 

42 
31 

34 
25 

44 

23 

35 

32 

37 
34 

36 
34 

37 
33 

37 
33 

47 
35 

36 

31 

31 
23 

27 
22 

29 

13 

35 

13 

54 
26 

45 
25 

52 

23 

60 
25 

69 
29 

56 

38 

99 

39 

37 
32 

42.4 
26.3 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

55 

33 

51 
36 

44 
22 

58 
19 

49 
30 

45 
25 

43 
14 

44 
14 

45 
35 

39 

31 

46 

18 

43 
27 

48 
38 

46 
37 

39 
33 

44 
26 

42 
34 

42 

35 

36 

30 

31 
21 

30 
22 

41 
28 

95 
21 

52 

26 

56 

17 

61 
23 

67 

27 

61 

45 

65 

53 

69 

36 

46 
25 

48.0 
28.9 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

54 

37 

43 
27 

36 

27 

53 
27 

44 
32 

35 

21 

34 
13 

42 

16 

43 
30 

33 
28 

43 
21 

37 
28 

38 
33 

36 
33 

36 

30 

38 
28 

46 

31 

46 

31 

34 
25 

27 
16 

30 
20 

36 

15 

94 
26 

48 

27 

54 
24 

»1 
30 

68 
37 

60 

91 

59 
39 

49 
32 

43 
27 

43.9 
27.9 

MURRAY 

MAX 
MIN 

60 

41 

46 
36 

51 
20 

65 
27 

63 

39 

40 
26 

45 
24 

52 
31 

50 
34 

46 
21 

47 
29 

45 
37 

45 
33 

44 
32 

47 
31 

47 
23 

53 

38 

43 
32 

35 

28 

38 
24 

46 
27 

49 
23 

63 
27 

53 

28 

97 
21 

63 
35 

96 

48 

99 

44 

57 
37 

47 
28 

50 
30 

50.4 
30.8 

OWENSeORO  2  W 

MAX 
MIN 

49 
35 

40 
28 

42 

30 

57 
24 

50 
36 

40 
23 

41 
23 

38 

25 

40 
33 

39 

27 

45 
26 

42 
35 

36 
31 

40 
31 

39 
31 

42 
26 

52 
35 

39 

31 

32 
26 

28 

20 

33 

28 

39 
23 

96 

30 

49 
28 

94 

24 

60 
34 

54 
45 

57 
53 

51 
38 

42 
31 

53 
30 

44.4 
30.4 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 
37 

42 
29 

48 
25 

60 
29 

49 
30 

35 
26 

40 
23 

49 
29 

42 
29 

45 
23 

47 
35 

40 
32 

35 
32 

41 
32 

42 

27 

44 
25 

52 
32 

36 

31 

32 

24 

35 
24 

45 
25 

43 
24 

60 
32 

47 
29 

94 
23 

5« 

41 

59 

46 

59 
38 

52 
32 

44 
26 

50 
35 

46.3 
30.0 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

46 
39 

52 

36 

41 
26 

50 
25 

62 
29 

49 
27 

37 
26 

39 
25 

50 
33 

42 
25 

45 
25 

46 
37 

40 
32 

36 

31 

43 
33 

42 
26 

SO 
29 

54 
32 

37 
28 

32 
25 

35 
25 

45 
24 

44 
25 

60 
31 

49 
23 

56 
24 

62 

40 

59 

48 

95 

37 

52 

29 

45 
32 

47.1 
29.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

5S 

35 

53 

33 

36 
32 

57 
24 

40 
32 

39 
26 

37 

14 

42 

14 

50 

37 

37 
32 

45 
25 

39 
27 

47 
38 

43 
39 

39 
35 

39 

33 

46 

32 

45 
33 

36 

30 

29 

26 

29 

24 

39 
25 

62 

21 

44 
29 

97 
22 

61 
22 

72 

27 

66 

46 

58 
51 

41 
34 

40 
33 

45.9 
30.0 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

54 
35 

43 
28 

51 
20 

61 

21 

94 
41 

40 
24 

41 
24 

43 
27 

49 

33 

45 
24 

48 
25 

45 
36 

40 
32 

40 
31 

39 
30 

40 
20 

54 
32 

39 

31 

33 
26 

32 
22 

47 
25 

45 
29 

60 
23 

51 
24 

51 
21 

64 

29 

55 

45 

99 
49 

48 

37 

94 
26 

51 
26 

47.6 
29.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

47 
29 

54 
29 

42 
24 

40 
28 

50 
35 

40 
23 

33 

18 

35 
16 

43 
30 

37 
30 

34 
24 

37 
29 

39 
34 

36 
34 

35 
33 

36 

31 

44 

32 

47 
32 

36 

29 

31 
19 

26 
22 

30 

21 

39 
25 

56 

27 

45 
20 

54 
26 

64 
24 

66 
37 

59 

43 

64 
34 

40 
25 

43.3 
27.8 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

59 

40 

43 
32 

47 
22 

60 
29 

54 

27 

36 

25 

36 
22 

40 
24 

47 
28 

41 
23 

48 
25 

43 
36 

40 
34 

40 
33 

38 
33 

41 
20 

54 
37 

41 
32 

11 

31 
22 

43 
29 

44 
26 

60 
29 

50 
27 

54 
20 

60 
36 

97 
44 

60 

49 

54 
37 

44 
30 

48 
29 

46.7 
29.9 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

47 
21 

54 
25 

37 
28 

45 
24 

56 
27 

45 
22 

34 
18 

36 

19 

45 
27 

36 
26 

40 
22 

46 
28 

40 
33 

36 
32 

40 
33 

35 

26 

45 
27 

51 
31 

37 

28 

32 

17 

28 
17 

30 
20 

38 

20 

57 
27 

45 
25 

94 
29 

60 
33 

60 
44 

98 

40 

62 
32 

36 
26 

44.2 
26.7 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

56 
39 

49 
28 

46 
24 

56 
30 

52 
39 

39 
25 

36 
21 

41 
23 

47 
34 

45 

23 

44 
24 

40 
33 

41 
32 

36 
33 

36 
33 

43 
22 

48 
38 

42 
32 

34 

27 

31 
22 

35 

27 

43 
29 

60 
32 

53 
28 

56 
22 

62 

32 

62 

43 

62 
96 

69 
43 

46 
33 

46 
29 

47.2 
30.8 

SHELSYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

94 
37 

43 

21 

40 
28 

56 
29 

52 
35 

36 

22 

35 

17 

40 

18 

36 

32 

35 
29 

41 
22 

36 
32 

37 
32 

37 
33 

37 
32 

40 
30 

49 
35 

47 
31 

34 
26 

27 
16 

32 
22 

36 
16 

94 
26 

49 
27 

51 
24 

59 
32 

61 

36 

98 

53 

55 

38 

49 
32 

44 
27 

44.0 
28.8 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

55 

37 

46 

30 

42 
20 

56 
26 

45 
37 

36 
24 

37 
18 

42 
16 

45 
33 

36 

24 

44 
19 

40 
31 

40 
36 

38 
33 

36 
30 

42 
28 

47 
34 

36 
32 

34 
26 

27 
19 

30 
23 

36 
24 

60 
24 

52 
27 

55 

20 

61 
23 

67 
40 

62 

52 

66 

46 

50 
32 

44 
23 

45.6 
28.7 

SUMMER  ShAOE 

MAX 
MIN 

54 
36 

43 
24 

45 
22 

57 
25 

50 
34 

35 
24 

37 

20 

43 
19 

46 
31 

39 
23 

41 
22 

40 
34 

40 
35 

37 
33 

36 
32 

42 
22 

49 
37 

44 
30 

32 

26 

29 

16 

32 
25 

38 
26 

60 
28 

45 
24 

55 

23 

62 

31 

63 

38 

60 
53 

68 

39 

43 
32 

44 
27 

45.5 
28.9 

VANCEBUR5  DAM  32 

MAX 
MIN 

51 

33 

47 
25 

37 
25 

50 

24 

40 
29 

34 
25 

30 

10 

49 
11 

43 
30 

29 

28 

41 
20 

35 
24 

37 
30 

36 
32 

36 

30 

36 
29 

48 
28 

49 
30 

35 

24 

29 

19 

33 
16 

33 

11 

53 
16 

48 
28 

47 
22 

60 
23 

67 
26 

60 

41 

60 
34 

54 
31 

49 
28 

43.6 
25.2 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

49 
32 

55 
32 

42 
23 

43 
23 

99 
20 

45 
20 

36 

9 

35 
9 

46 

10 

44 
28 

34 
19 

47 
23 

37 
32 

38 
33 

37 
33 

37 
30 

38 
32 

47 
32 

38 
32 

39 
22 

26 
20 

30 
24 

40 
21 

55 

20 

40 
15 

52 

18 

65 
30 

64 

30 

60 
25 

57 
30 

44 
20 

44.3 
24.1 

WILLIAMSnURG 

MAX 
MIN 

59 
35 

50 
35 

41 
23 

45 
34 

42 
24 

31 
24 

46 
16 

49 
35 

36 
26 

44 
19 

47 
23 

41 
35 

44 

34 

45 
32 

51 
32 

47 
29 

47 
34 

46 
33 

36 
30 

27 
21 

31 
22 

39 

27 

62 
26 

56 

27 

55 
18 

67 
27 

64 
42 

67 
55 

47.1 
29.2 

MtLLIAMSTOWN  3    WSN 

MAX 
MIN 

46 
36 

51 
25 

34 
25 

36 
26 

91 

27 

37 
20 

32 

14 

35 

14 

43 
20 

37 
26 

31 
22 

43 
22 

34 

31 

34 
31 

34 
32 

35 

29 

37 

28 

42 
29 

33 
26 

26 

17 

24 

16 

30 
13 

34 
13 

50 
28 

42 
25 

50 
25 

56 

34 

62 

42 

97 
39 

52 

32 

34 
28 

40.2 
25.6 

WOLF  CREEK  0AM 

MAX 
MIN 

45 
25 

59 

39 

46 
26 

47 
26 

97 
26 

50 
26 

42 

20 

40 
20 

90 
23 

42 
32 

40 
24 

45 
30 

44 
36 

38 
35 

40 
38 

39 
26 

92 
26 

50 
35 

41 
32 

35 
24 

30 
24 

44 
28 

46 

25 

60 
27 

48 
22 

49 
22 

64 
26 

66 
34 

69 

45 

72 
36 

46 
29 

46.2 
26.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

M 

KOLr  CBESK  DAM 

EVAP 
WIMD 

.09 
22 

.05 
81 

.02 
24 

• 
8 

.07 
5 

106 

62 

10 

47 

.04 
50 

* 
19 

.07 
5 

.00 
32 

.00 
19 

.01 
38 

« 
33 

• 
28 

.06 
94 

.00 
47 

• 
44 

17 

* 
10 

* 
13 

* 
14 

« 
26 

• 
10 

.12 
10 

.01 
61 

.08 
25 

.09 
108 

.04 
14 

80.87 
1080 

S—  RvlwMic*  NotM  FoUowfag  Staflon    lad»x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCrr 
DECEUBER  1954 


Day  of  month 

StaboD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ASHLAND  DAM  29 

SNOWFALL 
SM  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

T 

2.8 
3 

T 

1 

T 
T 

BEAVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

1 

BENHAll 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

.2 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

.5 

1 

T 

T 
T 

2.0 
1 

.5 

T 

T 
T 

6.0 

4 

4.0 
3 

T 

1 

T 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

.4 

2.5 
2 
.3 

T 

.3 
T 

T 

.5 
T 

.9 

1 

1^ 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  OM  GND 

.7 

1 

.8 
2 

1 

DEWEY  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

FARMERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

T 

.2 

T 

.2 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

.2 

1 

T 
1 

T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.7 
2 

T 
T 

T 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

EOPKINSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.5 
T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

.5 

T 
T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

LONDON  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.8 

1 

.6 

1 

.1 

1 

T 

1 

LOUISVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

MAMIOTB  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 

MAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.2 

T 

1.4 

1 

2.3 

4 

T 
3 

T 
2 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

OWENSBOBO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
1 

.3 

1 

1 

T 

PADUCAH  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

SC0TT3VILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.3 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

1 

T 

1 

1 

WOLF  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

S««  lefersnce  notM  loilowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


KSNTDCCT 
DILATED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

S      K 

<   2 

®  9 
|| 

>    —i 

<2 

5 
> 

< 

B 

u 

1 

Q 

1 

D 

& 
Q 

No.  of  Days 

1 

si 

1 

0 

& 

Snow, 

Sleet,  HaU 

No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

i 

11 

2  3 

0 

e 
1 

i 

s 

s 

gl 

3  > 

si 

8^ 

rtO 

INEZ 

JUKE   1954 

88.8 

57.3 

73.1 

98 

26 

45 

5 

12 

18 

0 

0 

0 

2.43 

.78 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

•3 

1 

^ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

H 

JUNE   1954 

INEZ 

.02 

.02 

.01 

.22 

.76 

.56 

.40 

.05 

.37 

2.43 

SEPTEVBES   1954 

FREEBDBll 

.12 

.10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9       10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JUNE   1954 
INEZ 

UAK 
HIN 

85 
60 

84 
58 

81 
54 

75 
52 

68 
45 

75 
48 

88 
48 

92 
56 

90 
59 

94 
58 

92 
64 

94 
62 

93 
61 

85 
61 

93 
65 

92 
63 

90 
66 

89 
62 

87 
57 

92 
57 

93 
60 

94 
61 

88 
70 

88 
55 

9S 
54 

98 
52 

92 
67 

91 
47 

90 
49 

95 
49 

88.8 
57.3 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Sution 

i 

County 

1 

•s 

1 

1 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 

d. 

J 

a 

» 

0 

> 

i 

0. 

tablee 

.3 

& 

J 

3 

j1 

_!, 

AOOISON  0AM  *S 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9       C 

AOOLPMUS  1  N 

00*3 

ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

7A 

IDELL  M.  DEARING 

3       C 

ALIANY 

0063 

CLINTON 

96  4] 

85  06 

960 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

9 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

97  35 

82  43 

650 

8A 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

2  9  5 

ASHCAHP 

0246 

PIKE 

37  16 

82  26 

1100 

8A 

M^RY  5.  RATLIFF 

3 

ASMLANO  DM    29 

02  5* 

BOYD 

38  27 

82  36 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5    7 

•ARSOUflVILLE 

0361 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

2  3  5     C 

•AROSTOWN  S.J.  PREP  SCH 

NELSON 

85  28 

637 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

2  3  5 

SAXTER 

0*50 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

2  3  5     C 

•EAVER  DAM 

0*90 

OHIO 

37  25 

86  52 

4*1 

6P 

6P 

E.  G.  YOUNG 

2  9  5   7 

BENHAM 

HARLAN 

36  se 

82  57 

1580 

8A 

aA 

C.  C.  WHITEAKER 

2  9  5   7 

■ENTON 

0611  'HARSMALL 

36  51 

88  20 

395 

MID 

JAMES  H.  MILLER 

C 

■EHEA  COLLEGE 

0619'haOISON 

8*  18 

1070 

6P 

6P 

JAMES  A.  GROSSMAN 

2  3  5     C 

•EREA  HATER  WORKS 

062*  MADISON 

37  33 

8*  15 

1010 

7A 

MRS. LAURA  8.GA8BARD 

3 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

TA 

JAMES  R.  EDWARDS 

9 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

7A 

TVA-639 

3 

BOWLING  GREEN  CAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5   7 

BOWLING  GREEN  WTR  WKS 

WARREN 

37  00 

86  26 

505 

MID 

CITY  BOWLING  GREEN 

BRENT  0AM  36 

0976 

CAMPBELL 

99  03 

8*  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

STINSON  SKAGGS 

3 

BURDINE  2   NE 

PIKE 

37  13 

62  35 

1643 

BA 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  *7 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

3 

CADIZ  LOCK  E 

36  *6 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

777 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

2  3  5 

CARROLLTON  LOCK  1 

15*5 

CARROLL 

38  *1 

85  11 

*80 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5     C 

CEKTRAL  CITY 

MUHLENBERG 

37  17 

87  07 

*53 

MID 

JAMES  F.  RICE 

CLERMONT  1  S5E 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  40 

474 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

2  3  5 

CLINTOW 

1631 

HICKMAN 

36  *1 

89  00 

370 

HID 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

COLLEGE  HILL  LOCK  U 

170* 

ESTILL 

37  *7 

8*  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

COLUMBIA 

1722 

ADAIR 

37  06 

85  18 

729 

MRS. HAZEL  B.PICKETT 

9 

CORBIK  CAA  AIRPORT 

WHITLEY 

96  5B 

8*  08 

1173 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

CLOSED  10/54 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  0* 

8*  40 

869 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5   7  C 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY  DEPT  OF  CONS. 

9 

CYKTHIAKA 

1998 

HARRISON 

96  29 

84  IB 

684 

7A 

MARSHALL  HILL 

3 

CYNTMIANA  2 

2003 

HARRISON       5 

96  29 

84  17 

719 

BA 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

2  3  5 

•ANY ILLS 

20*0 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H.  P.  COLDIHON 

2  3  5    7 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  *B 

82  32 

718 

MID 

BERTHA  DE  LONG 

C 

DELPHI A  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1647 

7A 

GENE  T.  HILTON 

s 

DEHA 

2139  KNOTT 

37  25 

82  48 

8  SO 

5P 

HATTIE  B.  BARNEY 

3 

DEWEY  DAM 

2180 

FLOYD 

37  *5 

82  47 

653 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7  C 

DIX  DAM 

221* 

MERCER 

37  *8 

8*  43 

917 

4P 

7A 

C.  W.  WILLIAMS 

2  3  5  6 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

235B 

OHIO 

37  33 

86  43 

450 

7A 

J.  L.  HUFF 

3       C 

OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  09 

87  00 

610 

7A 

N.  D.  GIVENS 

3 

OUNNVILLE 

237* 

CASEY 

37  13 

8*  58 

- 

8A 

LINNIE  L.  TARTER 

3 

DYER 

2891 

BRECKENRIDGE 

97  43 

86  13 

793 

MID 

LENA  BLAIR 

C 

EDDYVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

97  09 

88  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

EDMONTON 

2*69 

METCALFE 

37  00 

65  97 

865 

7A 

JOHN  E.  MORAN 

3       C 

ELKNORN  CITY 

2526 

PIKE 

97  18 

82  21 

800 

BA 

MRS.KELSIE  SCAMMELL 

3 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

98  *0 

34  20 

560 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

> 

FAIWERS 

2791 

ROWAN 

98  09 

69  93 

668 

6P 

7A 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

2  3  5   7 

FLEMIMGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

7A 

W»S.  JEAN  FLEMING 

9 

FLEM1N6SBURG  2 

290a 

FLEMING 

38  25 

83  45 

830 

MID 

MAURICE  B. CARPENTER 

C 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  5* 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

86  06 

356 

6P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5   7  C 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

38  1* 

84  52 

50* 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

691 

7A 

HERMAN  D.  NEAL 

9       C 

FREEBURN 

30*6  PIKE 

37  3* 

82  08 

727 

8A 

JOHN  E.  TANNER 

9 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

930 

7A 

FRENCHBURG  SCHOOL 

9 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

38  12 

84  33 

880 

8A 

JOE  W.  ATKINS 

9 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

8*  53 

*90 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3       C 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

EMILY  M.  BEAN 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARREN 

37  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

2  9  5 

6LENDALE 

3252 

HARDIN 

37  36 

65  55 

700 

7A 

DAVID  W.  BELL 

3 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

36  5* 

88  00 

393 

4P 

4P 

FISH  (.  WLFLF  REFUGE 

2  9  5 

GRANT  DAM  35 

)S5B, BOONE 

38  59 

84  50 

603 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

38  19 

82  57 

589 

7P 

SHIRLEY  1.  STATEN 

2  3  5 

GREENSBURG 

3*30 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

2  9  5 

GREENSBURG  HIHAY  61  BR 

9*35 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

7A 

MRS.  ADA  L.  COX 

9 

G«EENUP  DAM  30 

94*3 

GREENUP      j  7 

3B  37 

62  51 

538 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GREENVILLE  2  W 

9*51 

MUHLENBERG     3 

37  12 

67  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

2  3  5 

HALEYS  MILL 

9539 

CHRISTIAN      3 

97  03 

67  20 

7*0 

MID 

CLEATUS  E.  BRIMKLEY 

C 

HARTFORD  6  NW 

9652 'OHIO         1  9 

37  32 

66  5* 

*29 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

9709  PERRY        1  * 

97  15 

63  12 

869 

MID 

H.  A.  BAILEY 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

37l4|PERRr 

* 

37  19 

83  11 

6*0 

7A 

BURCHELL  HUNCY 

9 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3741  LEE 

97  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  5   7  C 

HENDERSON  4  5W 

3762  HENDERSON 

37  47 

87  37 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

2  3  5 

HERNDON 

3798  CHRISTIAN 

36  4* 

87  34 

512 

MID 

C.  W.  KEATTS 

c 

HICKMAN  1  £ 

3816  FULTON 

36  34 

89  10 

7A 

MBS.  NELL  S.  CALVIN 

2  3  5 

HICKSVILLE 

3621  .GRAVES 

36  48 

88  30 

*40 

7A 

TVA-679 

9 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

9837  JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

HINDHAN  SETTLEMENT  SCH 

3899  KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

8A 

8A 

ELIZABETH  WATTS 

2  9  5   7 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

3929, LA RUE 

37  32 

85  44 

788 

MID 

ERNEST  L.  WRIGHT 

c 

H0PKIN5VILLE 

3994 

CHRISTIAN 

96  51 

87  30 

5*0 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

2  3  5   7 

KYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  22 

850 

6P 

MRS. FOREST  CAMPBELL 

9 

INEZ 

4194 

MARTIN       1  1 

37  52 

82  92 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

2  3  5 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

66  17 

6*6 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

2  3  5   7 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  93 

63  23 

7*9 

7A 

MRS.  MAE  JETT 

3 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  I  SON 

3 

KEENE  2  N 

4369 

JESSAMINE 

97  58 

84  36 

950 

7A 

HUGH  J.  CARROLL 

3 

KENTUCKY  DAM 

4*14|lIV[NGST0N 

97  01 

88  16 

362 

6A 

TVA-379-A 

3 

LANCASTER 

4620  iCARRARD 

97  37 

64  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

3 

LAURA 

*6*2 

MARTIN 

37  *5 

82  26 

6A 

JAMES  A.  FIELDS 

3 

LEITCHFIELD 

*703 

GRAYSON 

37  29 

86  16 

695 

6P 

8A 

GEORGE  D.  LITSEY 

2  3  5 

LEXINGTON  WB  AIROORT 

*7*6 

FAYETTE 

98  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

Statio 


LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON  3  SW 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  DAM  33 
HC  KEE 


MC  KINNEYSBURG 

MIDOLESBORO 

MIDOLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLERSTOWN 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFORDVILLE 

MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PADUCAH  ARMORY 
PAIHTSVILLE 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RIOWOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SADIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 

SCOT-^SVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE    STEAM   PLANT 

SHEL8YVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 

SMITMFIELD  4  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLOHSVILLE 
TOHPKINSVILLE 

TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  *9 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VAN  BUREN 

VANCE euOG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 
WILLOW    LOCK    13 
WOLF   CREEK   DAM 
LOCK    4 


NEW   STATIONS 


LONDON   CAA   I 


County 


AWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

PENDLETON 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

P40NTG0MERY 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

DAVI ESS 
MC  CRACK EN 
MC  CRACK EN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 
ESTILL 
MADISON 


MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 
SCOTT 

HARDIN 
MARION 
MERCER 
MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACK EN 
SHELBY 

BULLIT 

SHELBY 

PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

MONROE 
TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 

LEWIS 

LINCOLN 

MORGAN 

OLDHAM 


ITLEY 


84 

55 

8* 

35 

58 

84 

0? 

84 

08 

B? 

97 

82 

37 

65  46 
68  50 

66  02 


8*  16 

83  43 
83  43 


86  37 
SB  35 
82  46 


86  53 
86  54 

84  33 

8  5  59 

85  21 
84  49 
83  05 
83  03 


85  16 
8*  37 
6*  37 
65  14 
64  29 


83  21 
6*  3* 
83  15 
65  29 


83  50 

85  09 

86  36 


Obser- 
vation 

time 


Refer 

to 
tables 


PALLIA  F.  HANKLA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  H.  BURGHER 
U.S.  FOREST  SERVICE 

JULIUS  M.  RANKIN     ' 
EDDIE  L.  YOUNG  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  I 
U.S.  WEATHER  BUREAU  I  2  3  5 
CORPS  OF  ENGINEERS  I    3 

U.S.  WEATHER  BUREAU  I  2  3  5 

BLAINE  MALONE  2  3  5 
WILLARO  E.  FOSTER   | 

HOMER  WELSOI^,  JR.  f  2  3  5 

NATIONAL  PARk  SVC  2  3  5 

NORA  S.  WHITE  '235 
TVA-5-A  I    3 

MRS.  JOE  PAYNE  I  2  3  5 
CORPS  OF  ENGINEERS  2  3  5 
iMRS. WINNIE  W.  MORAN    3 

EDWARD  C.  GIFFOfiO   ! 
LON  L.  HERRELL      '235 
CITY  OF  MIDOLESBORO 
CITY  OF  MIDWAY         3 
DAVID  C.  BAILEY 

OVA  H.  LAWLER  \  3 

ALVIN  L.  BERTRAM  I  3 
H.  C.  HAGGAN 

FRED  CARTMILL  12  3  5 

7A  HUBERT  E.  HODGES  I  3 

IMURRAY  WATER  SYSTEM,  2  3  5 
IIDIERIE  SCHOOL 

8A  ART  D.  WILLIAMS  3 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS  I  3 

IRGIL  D.  CLARK     j  2  3  5 


CORPS  OF  ENGINEERS     3 
CIVIL  AERO,  ADM.      2  3  5 

WESTERN  P.  LACKEY  i  2  3  6 

■  OF  PADUCAH  I 
iE  FAIRCHILD         3 

U.S.  WEATHER  bureau!  2  3  5 

PART  IN  I    3 

ALTON  M.  HARVILL  12  3  5 
CORPS  OF  ENGINEERS      3 
THOMAS  C.  HERNDON    2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS  I    3 

CORPS  OF  ENGINEERS  j    3 

WM.  B.  PORTER  !  2  3  5 
TVA-683  3 

STANLEY  WILSON  i 


SISTER  M.  MELITINA 
ST  MARY  COLLEGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 


OVID  K.  HAGRUDER 

F.  W.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RADIO  STA  WSFC 
WM.  H.  COATLEY 
MRS.  ALICE  N.  BALL 

CHA&.  H.  MC  MURTREY 

TVA-664 

R.    C.    DEDMAN 

DEWEY  HARRIS 

JAMES  T.  PHI  LI 


3  5 


ITT 


ORVILLE  F,  HALL  3 

TVA-680  I   3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  !    3 

MRS.  BRADLEY  LOVE  I    3 

CORPS  OF  ENGINEERS  )  2  3  5 

FRANK  HOeCK  I    3 
JOHN  W.  TURNER       2  3  6 
GEORGE  T.  JOHNSTON 

GEORGE  W.  WARREN 
HENRY  NORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


1-BIG  SAMDTi   2-CUMSERLAND I   3-GREENi   4-KENTUCKYi   5-LICKINGi 


-OHIOj      8-SALTi       9-TENNESSEE 


REFEBEBCB  NOTES 
The  four  digit  ideotlf icatlon  auabera  la  the  Index  nuaber  coluan  of  tbe  BtKtlon  ladem  sre  assl^ed  on  a  state  basis.   There  «lll  be  no  duplication  of  nuj 
Figures  and  letters  folloslng  the  statioo  oaae,  aueh  as  12  SSW,  indicate  distance  In  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
ObserratloQ  tiaea  given  in  the  Statioo  Index  are  in  local  standard  tiae. 

Delayed  data  and  corrections  vill  be  carried  only  in  tbe  June  and  Deeeaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  soovfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  aontbs  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  «hlch  data  are  aot  listed  In  the  tables,  are  either  alAsing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

"F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  BOTeaent 


Biles.   Degree  days  i 


Braporation  is  aeasured  in  tbe  standard  Weatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unlesi 
Sleet  and  bail  were  included  in  sooTfall  averages  in  Table  1,  beginning  «lth  July  1948. 
Aaounts  in  Table  3  are  froB  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
Data  la  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tli 

1  CAA  s' 


otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 


Snow  oo  ground  in  Table  7  is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather 
Table  7  aeans  the  water  equivalent  of  snow  on  tbe  ground.   It  Is  aeasured  at 
taken  fros  different  points  for  successive  observatiODS;  consequently  occa8l< 


ions.  For  these  statl 
lected  stations  when  the  depth  of 
1  drifting  and  other  causes  of  loc 


SQOw  OD  ground  values  are  at  6:30  A.H.  C.S.T.  and  7:30  A.H.  E.S.T.  ITTR  SQUIT  Id 
w  on  the  ground  is  two  inches  or  aore.  Water  equivalent  saaples  are  necessarily 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


And 


icord  in  Tables  3, 
Iso  on  a  later  dat 
it  included  In  foil 


7  and  the  Station  Index. 

ng  aeasursBent,  tlae  dist 
lerly  headed  No.  of  Days  .01 
windshield. 


No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by 
-ibution  unknown. 


In  tbe  Station  Index  the  letter  ' 


try. 
changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 
indicates  recorder  stations.   These  atationa  are  proceased  for  special  purposes  and  are  published  later 


(D  Data  Id  the  coluan  fo: 

//  Gage  is  equipped  with 

B  Adjusted  to  a  full  boi 

C  In  the  "Refer  to  Tabli 
Sourly  Precipitation  1 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  Bore  days  of  record  aisslng;   sse  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 

R  Aaounts  froa  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data) . 


Trace,  an  ai 
Includes  to 


kl  fo 


pre 


all 


nth. 


Wolf  Creek  Daa 


Bardstown  S  J  Prep  Scb 


CORRECTIONS 
HOHTB:   OCTOBER  19S4 


HONTH:   NOVEMBER  1954 


Aaotint  on  30tb  should  be  .03i 

on  31st  should  be  .03;  BOnthly  total, 

3.72, 


H.W.H.C.  Aahevllle,  N.  C. 2/3/55 800 
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KENTUCKY  -  1954 
WEATHER  SUMUARV 


GENERAL 

Other  than  the  stop-and-go  progression  of  spring,  1954 
was  a  year  that  failed  to  produce  any  outstanding  weather 
occurrences.   A  threatened  severe  drought  condition 
was  relieved  for  the  most  part  by  timely  rains  in  August 
and  September.   The  summer  months  were  persistently 
hot,  averaging  some  2°  above  normal,  and  there  were  a 
good  many  uncomfortably  warm  nights.   Uarch  produced 
heavy  snowfall  In  the  eastern  portion,  helping  to  liven 
up  an  otherwise  rather  unimpressive  weather  picture, 

TEMPERATURE 

The  year  was  one  In  which  spring  seemed  to  come  by 
spurts  and  Jumps.   Both  February  and  April  -  especially 
February  -  were  well  above  normal,  while  March  and  May 
were  well  below  normal.   The  result  was  that  in  both 
March  and  May  there  was  a  reversal  of  the  normal  rising 
temperature  trend.   June  ushered  in  a  period  of  hot 
weather  that  lasted  well  into  October,  with  several 
3-and  4-day  period  of  general  100°  or  higher  readings. 
Both  November  and  December  showed  slightly  below  normal 
temperatures.   Taken  as  a  whole  the  year  averaged  57.8° 
for  the  State,  slightly  more  than  1°  above  normal. 
Murray  showed  the  highest  mean  annual  temperature  with 
61.1°,  while  Williamstown  5  WSW  had  the  lowest  mean  with 
55.4°.   The  highest  temperature  for  the  year,  108°,  was 
recorded  at  Hopkinsvllle  and  Murray  in  August,  and  at 
Irvlngton  in  September.   Farmers  recorded  -14°  in  Janu- 
ary, which  was  the  lowest  temperature  for  the  year. 
April  proved  to  be  the  second  warmest  of  record,  only 
1896,  with  63.6°,  having  a  higher  mean  temperature.   By 
way  of  contrast.  May  was  the  third  coldest  of  record, 
only  May  of  1917,  and  1925,  with  58.9°  and  59.9°,  respec- 
tively, being  colder.   Monthly  minima  for  the  period 
Hay  through  July  approached  record  lows,  readings  lower 
than  the  monthly  lows  this  year  having  been  noted  in 
earlier  years  only  4  times  in  Hay,  3  times  in  June,  and 
4  times  in  July.   Consistently  high  maxima  in  June  and 
July,  however,  more  than  outweighed  the  unusually  low 
monthly  minimum  temperatures  for  those  months.   The 
108°  maximum  temperature  in  September  was  second  highest 
for  that  month,  110°  having  occurred  in  1925. 

PRECIPITATION 

Rainfall  for  the  State  for  the  year  averaged  90%  of 
normal,  but  deficient  amounts  during  the  spring  and 
early  summer  months  were  the  cause  of  considerable 
anxiety.   Generous  amounts  during  the  late  summer  and 
fall  months  eased  the  drought-induced  worries,  however. 
Benham  proved  to  have  the  greatest  annual  total,  with 
55.85  inches,  while  the  30.80  inches  at  Oneonta  Dam  35 
was  smallest.   Of  the  stations  for  which  normals  have 
been  established,  only  six,  scattered  through  the  south- 
ern portion,  showed  more  than  normal  precipitation  for 
the  year.   Generally  speaking,  the  rainiest  weather, 
as  evidenced  by  the  total  number  of  days  with  falls  of 
0.10  inch  or  more,  occurred  in  the  higher  mountains  of 
the  extreme  eastern  portion  where  90  or  more  such  days 
were  observed  during  the  year.   Stations  in  the  extreme 
west  portion,  with  55  to  65  days  of  0.10  inch  or  more, 
showed  the  smallest  number  of  rainy  days.   The  greatest 
24-hour  amount  for  the  year,  5.85  Inches,  was  measured 
at  Hicksvllle  in  September  in  connection  with  a  general 
rainy  period  which  overspread  the  State  on  the  20th-21st. 
Precipitation-wise  it  was  a  year  devoid  of  the  spectacu- 
lar, for  no  existing  monthly  or  annual  records  were 
seriously  threatened  at  any  time. 

SNOWFALL 

Snowfall  for  the  year  averaged  86%  of  the  normal  amount. 
January  and  March  showed  somewhat  better-than-normal 
amounts,  while  the  fall  during  the  exceptionally  warm 
February  was  much  less  than  the  normal  expectancy.   The 
early  winter  amounts  were  reasonably  close  to  normal. 
As  might  be  expected,  the  greatest  falls  occurred  in 
the  more  mountainous  parts  of  the  Eastern  Division, 
Benham  topping  the  list  with  an  annual  total  of  55.7 
inches.   Benham  also  had  the  somewhat  dubious  distinc- 
tion of  having  the  greatest  depth  on  the  ground,  a 


15-lnch  cover  being  measured  in  March.   Early  in  March 
a  severe  snowstorm  struck  the  eastern  portion  of  the 
State,  with  damage  estimates  running  in  excess  of  $200,000, 
Utility  and  communication  facilities  in  that  area  were 
paralyzed  and  in  many  sections  it  was  several  days 
before  service  could  be  restored.   Annual  totals  of 
less  than  4  Inches  were  confined  to  the  Western  Division 
for  the  most  part,  though  a  few  stations  in  the  Central 
Division  came  in  that  classification. 


Moderately  heavy  general 
April  resulted  in  a  rise 
stage  was  reached  only  a 
reported  damage.  It  was 
October  that  there  were 
of  the  rivers.  Heavy  up 
with  the  passage  of  hurr 
usually  high  October  lev 
was  confined  to  bottom  1 
minor. 


FLOODS 

rainfall  around  the  middle  of 
on  the  Green  River,  but  flood 
t  Woodbury  and  there  was  no 

not  until  after  the  middle  of 
any  significant  rises  in  any 
stream  precipitation  associated 
Icane  "Hazel"  resulted  in  un- 
els  on  the  Ohio,  but  inundation 
and  and  damage  was  relatively 


UNUSUAL  PHENOMENA 

During  February  and  March  there  were  a  number  of  wind- 
storms, but  none  of  them  resulted  in  any  damage  of 
consequence.   Some  April  thunderstorms,  however,  caused 
considerable  property  damage  from  the  effect  of  light- 
ning and  high  winds.   With  the  exception  of  a  small 
tornado  which  caused  but  little  damage,  there  were  no 
severe  storms  in  Hay.   During  June  thunderstorm  frequency 
picked  up  and  the  associated  wind,  hall  and  locally  heavy 
rain  accounted  for  substantial  crop  and  property  damage. 
One  tornado,  occurring  on  the  1st,  resulted  in  damages 
of  some  $100,000.   July  and  August  saw  a  further  increase 
in  the  number  of  severe  thunderstorms,  and  at  least  six 
fatalities  were  attributable  to  lightning.   Most  of 
these  storms  were  the  usual  local  type,  but  a  few  of 
them  were  unusually  extensive.   During  September  there 
were  only  three  storms  that  caused  appreciable  damage, 
and  there  were  none  of  consequence  in  the  period  October 
through  December. 

CROPS 

Early  in  the  year  there  was  much  feeding  of  stock,  and 
grains  and  grasses  were  poor  to  fair.   Unusually  open 
weather  in  February  was  conducive  to  plowing  and  other 
normal  spring  work,  and  there  was  much  activity  in  those 
lines.   March,  while  cool,  continued  favorable  for  nor- 
mal plowing  and  planting  work.   April,  another  exception- 
ally warm  month,  was  ideal  from  an  agricultural  stand- 
point and  there  was  general  rapid  progress,  pasturage 
showing  much  improvement .   The  cold  weather  of  May 
necessitated  considerable  replanting  of  corn  and  cotton, 
but  for  the  most  part  continued,  though  slowed,  progress 
was  noted.   The  hot  weather  of  June  hastened  the  growth 
and  maturity  of  practically  all  crops,  though  soil  mois- 
ture was  seriously  depleted  by  the  end  of  the  month. 
The  hot  and  dry  weather  of  July  was  detrimental  to  all 
crops,  and  pastures  were  particularly  hard-hit.   Timely 
rains  in  August  effectively  relieved  the  drought  situ- 
ation in  all  but  the  western  portion,  and  yields  of  hay 
were  much  better  than  had  been  hoped  for  a  month  earlier. 
Late  corn  was  very  spotty,  however,  ranging  from  excel- 
lent to  near-failure.   By  the  end  of  the  month  there  was 
much  preparation  of  ground  for  the  sowing  of  winter 
grains  and  cover  crops.   Dry  weather  in  September  largely 
suspended  fall  plowing  and  sowing,  but  rains  the  19th- 
21st  permitted  resumption.   October  continued  favorable 
for  these  activities.   Drought  damage  to  crops  was  very 
spotted  with  yields  extremely  variable,  even  within 
counties  in  some  cases.   A  combination  of  favorable 
growing  and  harvesting  weather  resulted  in  record  yields 
of  small  grain  crops,  but  corn  and  hay  yields  were  off. 
Tobacco  was  revived  by  the  August  and  September  rains 
and  record  high  yields  were  set.   Curing  weather  was 
good,  and  the  crop  was  well  above  average. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the 
individual  monthly  Issues  of  this  publication. 
V.  D.  Steves 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


Mb7 


September 


I      I 


ANCHORAGE 
ASHLANO  DAM  2« 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  5CH 
BAXTER 

BEAVER  0AM 

6ENHAM 

BEREA  COLLEGE 

BOMLtNG  GREEN  CAA  AP 

BRENT  0AM  36 

CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 
CORSIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  W  B  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 
OANVILLE 
OEWEY  0AM 
OIX  DAM 
FARMERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  8  N 
GRAYSON 

GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

I RV I NGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  CAA  AP 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  2  S 
MAYSVILLE  0AM  33 


33. 2M 

34.0 

36<e 


34.4 
36.9 
3e.4 
37.0 


36.0 
36.0 
36.9 


MIDDLESBORO 

38 

9 

MOUNT  STERLING 

36 

6 

MURRAY 

39 

3 

OWENSBORO  2  W 

36 

7 

PAOUCAH  CAA  AIRPORT 

35 

2 

PAOUCAH 

35 

1 

PIKEVILLE 

39 

5 

PRINCETON 

36 

8 

R I CHMONO 

34 

8 

RUSSELLVILLE 

37 

8 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  9  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 


SECTION  AVERAGE 


37 

3M 

37 

1 

36 

4 

34 

2M 

38 

8 

47.0 

47.6 

43.8 

43.  2M 

43.9 

6.4 

44.4 

46. 5M 

7.2 

46,3 

44>8 

7.1 

49.0 

46.7 

10.3 

46.4 

44.8 

45.4 

40. 6M 

42.1 

44.3 

5.0 

49.9 

44.5 

44.8 

45.9 

9.0 

45.7 

46.2 

9.4 

49.9 

42.9 

8.4 

42.8 

44.6 

7.4 

43.7 

45.3 

7.5 

43.6 

47.2 

7.2 

47.2 

47.0 

47.0 

46.6 

9.6 

46.1 

44.9 

44.9 

47.5 

7.4 

48.1 

41.0 
46.0 

6.4 
6.2 

40.9 
47.0 

46.6   -  1.4 


63.  4M 

60.6 

99.9 


99.2   -  4.7 
61.0   -  4.0 
6U.8  ' 
60.8  I 
98.6 

60.8  |-  5.4 


60.1 
59.8 
59.9 
58.3 
58.8 

58.9 

60.7 
59.7 
61.1 
59.8 

62.9 

96.7 
60.4 
61.6 
59. eM 


4.2 
3.9 
4.9 


77.0 
73.1 
75.8 
79.7 


77.3 
77.6 
77.1 


71.9   -  1.0 


76.0 
79.9  i 
76.3MI 
78.0Mi 
74.7  , 

78.7 


79.  6M 
78.3 
78.8 
76.4 

77.9  I   2.4 


2 

1 

79 

6 

74 

8 

2 

9 

78 

5 

2 

7 

77 

8 

4 

0 

76 

4 

3 

5 

77 

6 

3 

5 

77 

9 

79.1  I   2.9 


77.1 

75.7 

83.0 

3.9 

ei..8 

74.6 

-  2.1 

74.1 

78.4 

2.9 

77.2 

79.1 

2.7 

75.6 

62.8 

3.5 

82.7 

81.5 

3.6 

78.6 

60.4 
77,  OM 
79.5 


73.4 
72. 6M 
77.7 


46.5 
45.7 
42. 4M 

46.6 
42.0 

44.7 


59.8 

58.9 
59.0 


59.6 
57. 7M 
60.0 


60.6 
59.8 
57.6 


59>3 

57.8 
57. 7M 
99.6 
56.4 
58.6 


43.6 
48.0 
42.7 

44  .'4 
44.5 
48(4 
46.8 
47.3 

46.7 
46.2 

46.  7M 

44.0 

46.4 


35.6 

36.9 
39i2 
37.6 
35.0 


45.1   -  1.2 


35.7  ,- 

39.9 

36.6 

36.3  - 

38.9  I 

34.9  - 

38.0  I 

39.4  I 

34. 7M] 

37.1  '- 
36.3  \- 
36.6  i- 


37.0 
37.6 
36.7 


34.4 

38.3 
35.9 
40*6 
37.4 
38.2 


39.0 
36.4 
37.2 
37.2 

34.4 
34.2 
38. 2M 
32.9 
38.5 


95.6 

97.8 
98.6 


96.5 

97.4 
97<6 


56.6 

98.4 

60.1 

96.3 

.0 

98.8 

99.7 

59.9 

57.9  \ 

1.2 

98.6 

1.1 

97.3 

1.2 

99.2 

1.1 

98.4 
59il 

59.7 


2.7 

1.9 
1.6 
1.0 


60.4 

1.6 

54i7 

-   .6 

56.3 

1.4 

57.6 

2.6 

61.1 

2.3 

59.1 

2.4 

59.6 

99.4 

.2 

99.9 

1.7 

99.1 

1.1 

56.9 

.0 

99.0 

1.6 

See  Reierence  Note*  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


lanuaiy 


February 


August 


September 


AOOISON  DAM  45 

AOOLPHUS  1  N 

ALBANY 

ALLEN 

ANCHORAGE 

ASHCAMP 
ASHLAND  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCti 
BAXTER 

BEAVER  DAM 

BENHAH 

8EREA  COLLEGE 

BEREA  WATER  WORKS 

BOWLING  GREEN 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  CAA  AP 
BRENT  DAM  3< 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 

BURKESVILLE 
CACIZ  LOCK  E 
CAMP6ELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  W  6  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 


1>62  -1>20 


CYNTMIANA 

1.13 

CYNTHIANA    2 

2.32 

DANVILLE 

5.35 

DELPHIA    1    E 

ttiO 

DEMA 

5.00 

DEWEY    DAM 

*.«7 

DIX    0AM 

3.«6 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    B 

5.55 

OUNMOR 

6.35 

DUNNVILLE 

7.29 

EOOYVILLE    LOCK    F 

5.60 

EDMONTON 

7.36 

ELKHORN   CITY 

5.16 

FALMOUTH 

3.20 

FARMERS 

3.76 

FLEMINGSBURS 

t.Ol 

FORD   LOCK   10 

«.2e 

FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREEBURN 

FRENCHBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLENDALE 
GOLDEN  POND  S  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HI  WAY  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GReENVILLE  2  N 
HARTFORD  6  NW 

HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  4  SW 
HICKMAN  1  E 
HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCM 

H0PKIN5VILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE   HICICMAN   LOCK    8 
LOCKPORT   LOCK   2 
LONDON    CAA    AP 
LOUISA    2 
LOUISVILLE   we    AP 

LOUISVILLE    UPPER    SAGE 
LOUISVILLE    WB    CITY 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE    1    SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 

MANCHESTER   4   SE 
MAYFIELD    SUBSTA 
MAYFIELO    2    S 
MAYSVILLE    DAM    33 
MCKEE 

MIDOLESeORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONTICELLO 
MOUNT   STERLING 

MUNFOROVILLE 

MURRAY 

OLNEY 

ONEONTA    DAM    35 

OWENSBORO    2    W 


2.22,  -1.77 


5.661     1.48 


6.65,     1.15 


1.71    -3.26 
2.86 
:    2.93 
2.76 
1.53    -2.90 

3.38 

3.89    -    .43 


3.18|-    .26 
1.52 

1.841-1.41 


1.53,-1. IS 


1.51-1.19 


1.301-3.21 

7.17 

2.611 -2.33 


-3.64 
-1.37 
-3.56 


1.90I-1.99 


2.41-1.63 


2.91-1.11 


2.85    -1.02 


2*99    -    .60 


3.53 
3.21    - 
4.24 


1.69    -1.84 


2.381-1.79 


4.14:-    .42 
3.3Bi-    .74 


2.56 

2.6« 

7.09 

4.44 

2.12 

9.64 

9.41 

6.33 

9.99 

5.22 

6.19 

5.48 

4.30 

6.03 

6.07 

9.14 

4.13 

9.07 

5.46 

6.44 

3.90 

5.45] 

5.57! 

5.48 

5.67 

4.16 

e.02 

4.94 

3.49! 

3.83 

4.21 

4.30 

4.15 

4.93 

3.03 

7.50 

7.25 

S.84 

6.03 

3.01 

7.07 

8.79 

3.72 

9.94 

8.13 

5.34 

7.90 

5.93 

4.58 

2.46 

4.69 

•2.07 

•   .96 
-1.82 

-1.64 


2.90   -1.00 


-1.25 
-2.70 


3.09 


■1.48 


4.06  - 
2.36  -1.78 
1.62  -3.35 
2.051-2.37 
1.821-3.27 


7.03      2.66 


3.71    -    .21 

2.391-1.77 
2.77  -  .95 
4.161-  .06 
3.75  -  .18 
3.94   -    .28 


3.53   -    .09 


3.95   -    .43 


-2 

49 

-2 

56 

. 

49 

-3 

06 

2.07-1.72 


3.47 
3.32 
1.36 


2.84    -1.16 


2.23|-1.76 


2.16    -1.25 
3.13    -    .83 


2.54-1,34 


2.67i-1.04 


1.331-2.12 


1.351-1.26 


2.401-1.77 


3.571-    .87 

3.B3I 
2.63-1.03 


1.701-1.31 


3.71  I-    .52 

3.37 

2.60    -    .97 


3.37;-    .70 


2.611-1.13 
2.75    -    .95 


-2.66 

-    .96 

-1.33 


2.8l!-1.24 


56::    2.93  1-1.23 


1.41    -1.96 


2.56    -1,33 


1.99    -1.85 


2.78,-1.43 


1.26-2.45 
7.92 

3.09-1.54 

2.36 

4.47 

4.70 

4.77  .74 
3.81  -  .42 
6.83  2 
2.25 

1.53 


2.96   -    .97 


2.53!-1.54 


2.69 
-1.73 


4.06    -    .18 
2.47 

3.82!-    .29 
2.40|-1.99 

3.361-1.17 
3.761-    .32 


1.83    -1.57 


3.60,-    .02 


'1.63 
'1.85 


1.32!-3.23 


2.49-2.19 
2.44 

2.98I-1.19 
2.141-2.07 

2.73! 

3. 391-1. 16 
l.lS;-3.36 


2.64I-I.92 


2.49|-2.14 


2.66    -1.54 
1.31    -2.63 


1.82    -2.09 


2.17    -1.31 


3.12!  -1.66 


1.291  -2.62 
2.39!  -2.35 


1.44j  -1.31 
2.26  -1.63 
1.70    -2.33 


2.2O1  -2.62 


I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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57    -2.19;    1 


02-2.71  :   5 


£42 

85 

S36 

95 

42 

99 

35 

82    -    6.45 

55 

85 

£4  3 

39    -    3.82 

1.73 
5.62 


-  6.68 

-  5.54 

-  6.77 
-11.34 

-  5.53 


6.96 
7.48 


61    -    7.97 


Table  2-Contliiu«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


July 


August 


September 


OWENSeORO  DAM  it 
PAOUCAM  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PAINTSUILLE 
PIKEVILLE 

PINEVtUUE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

RJMSEV  LOCK  2 
RUSSELLVILUE 
RUSSELLVILLE  SUB3TA 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  i 

SALVERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELSVVILLE  2  W 

SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINSFIELO 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TOMPKINSVILLE  2 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  40 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURO  0AM  32 
WAYNESBUR&  t    E 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WESTPORT 
WILLIAMSBURS 
WILLIAMSTOWN  i    WSW 
WILLOW  LOCK  13 


SECTION  AVERASE 


9.32   1>16 


6.70   2.17 


7.37   2.51 


2.9«  -  .OS 

2.77 

2.5»  -1.03 


1.44, -1.90 


1.241 -1.96 


1.90 

3.ai 


4.89   1.51 


6.64 

3.90 

4.24 

- 

.20 

1.69 

-1 

.30 

s.se 

1 

.64 

2.34 

. 

.49 

4.29 

- 

.30 

1.90 

-1 

.77 

4.40 

2.39 

3.06 

- 

■  83 

.99 

•2 

•  39 

6.66 

1.79 

4.02 

2.06 

3.29 

1.92 

9.09 

4 

.75 

3.02 

■ 

.86 

3.20 

- 

.66 

.99 

-1 

.91 

6.39 

2 

.06 

2.26 

-1 

.01 

S.ll 

2.40 

9.9< 

.97 

2.67 

- 

.62 

9.32 

.73 

2.23 

-1 

.24 

1.71  -3.22 
3.96  -1.01 
3.96  -  .34 


.08  -2.98 
.71  -1.63 
.311-1.28 


2.13-2.76 
2.58-1.70 


2.261-2.57 


2.15  -2.30 


1.16 
2.09' 


3.94 

2.22 
2.11 


2.731-2.04 


4.79  1.03 
2.41 

2.69  -1.69 
3.12  -  .47 
2.75-  .69 


-1.14 
-  .22 


4.74 
9.49| 
4.02!- 

3.90 
3.10 
2.47 
2.93 
3.66 


2.66 
2.99 

4.01!-  .09 
2.46-1.39 
3.591   •33 


2.62 

3.95  -  .19 

3.33  -  .57 

1.961-1.73 


2.99-1.52 
3.89  -  .06 


2.3«|-1.60 

2.09 
3.59 

2.58  -1.49 
2.99 

2.89 

3.16i 
2.61 
3.10 
3.67 
1.641-1.92 

3.49-  .51 

1.77-2.07 

2.63; 

2.661-  .70 
2.78 


2.30-1.93 

2.401-1.32 
4.79!  1.14 


3.12  -  .87 


1.49  -2.69 
3.11 

2.45  -1.61 

1.87  -2.15 

2.45  -1.60 


1.79  -2.23 
2.56  -1.84 
2.14  -2.10 


3.18  -  .69 
5.08.  1.63 
4.93 

1.69  -2.51 
2.89  -1.65 

3.40 
4.68 
1.07! 
2.47 
2.72-1.56 


1.39-2.86 


•9e!-2.59 

.731 
.46'-!. 


1.35,-3.06 


3.00-1.17 


3.60 

2.28  -1.10 

6.40   1.94 


2.17  -  .83 
2.51  -1.77 


2.66  -  .57 


4.65  1 
2.41 
2.72  - 
6.03   1 
3.63  - 

3.41 

2.66  - 

4.34  - 
3.81  - 


6.48,  2.80 


4.26! 
1.841 
2.80 
2.07' 
5.11   1.50 


2.681 

3.UI  ■ 


3.22  -  .01 


9.22   1.81 


3.061  -  .11 
5.88'  2.81 


4.70!  1.96 


5.36   2.68 

4.O2I 
3.551 
2.101  - 

2.01; 


4.89!   !•>* 


5.01  2.11 
1.96  .00 
1.09  -1.60 


1.04  -1.89 
1.08 

1.03  -2.61 
3.18  .44 
2.21  -  .57 


J. 97   1.25 

7.30 

7.24   3.65 


44  [  1.04  -2 


5.54   1.70 


1.27  -1,43 


3.60 
2.62 
4.43 


37.70  ■ 
30.76 
E39. 73 
40.48 
36.35 

46.96 
E40.60 
43.13 
37.99 


5.95 
2.85 
5.32 


4.68 
2.67 
6.49 


4.40      1.13 
3.54      1.67 


5.23       1.13 


4.24 
5.50 

4.4«! 


2.62 

1.01 
1.94 


3.46 
1.42 
1.03 


2.08 
1.43 
2.11 


-1.10 
■2.18 


3.28 
3.62 

4.62 


35.91    ' 

48.43 
46.16 
E40.14   ' 
37.42    ' 

E41.62 
47.61 
E33.39 

30.26 

37.11   ' 

34.65 
E41.S1 

34. 1«   . 
E46.70 
646.19 

47.50; 
40.11 
£43.62 
46.63J 
35. 2«! 

33.38 
35.17 

40.95 
35.29 

41.73 

44.46 
40.46 
E40.77 
E36.62 
46.23 


7.49 
5.35 

1.56 


-2.35 

-1.97 


1.57 
1.01 


HCT  SAICE 

CYKTHIAHA    2 
FLZHINGSBimC   2 
HIDDLE3B0R0  SE1AGE  PLAXT 
OLIVX   HILL 

mcmioHD 

SAOIEVILLI 
SALYZHSVILLE  2  SE 
SEBKEE 

steahus 

VILLIAHSTOWN    S  fSW 


AI^BANY 
BURDINE    3    HE 
CVJTTHIAJIA    2 

DELPUIA    1    E 

rLEHINGSBUKO  1 
CRAHT  DAM  36 
GKEEKSBURG  EIWAY  61  BR 
JACKSON 
LOUISA  2 

HIDDLESBOKO  SE«AGE  PLAXT 

UILLEllSTOim 

HONTI CELLO 

KUHFOttDVILLE 

SABIEVILLE 

SALVERSVILLE  2  SE 
SEBREE 
STEARNS 
WILLIAUSTOWN  5  »3» 


t  CHANGES  IN  STATION  HAIttS 

OLD  NAME 

CYNTHIANA  2  SW 
FLEHINGSBURG  P.  0. 
UIDDtESBORO  R  R  STA 
OLIVE  BILL  1  NW 
RICHHOHD  E  ST.  COLLEGE 

SADIEVILLE  2  W 
SALYERSVILLE  2 
SEBREE  HATER  VORKS 
STEARNS  2  N 
WILLIAUSTOWN 


RELOCATIONS 

All  equlpneot  aoved 

0.7  mile  SE 

All  equlpneot  moved 

90  feet  E 

All  equipment  moved 

1.8  miles  ENE 

All  equipment  moved 

0.6  mile  « 

All  equipment  moved 

0.1  mile  S 

All  equipment  moved 

0.9  mile  W 

All  equipment  moved 

240  feet  N 

All  equipment  moved 

0.7  mile  S 

RAln  gage  moved  250 

feet  w 

All  equipment  moved 

0.2  mile  K 

All  equipment  moved 

1.1  mllee  NNB 

Rain  gage  moved  300 

feet  NW 

All  equipment  moved 

0.7  mile  NE 

All  equipment  moved 

0.8  mile  N 

All  equipment  moved 

2.S  miles  SE 

All  equipment  moved 

2.1  mllei  SE 

All  equipment  moved 

0.7  mile  NE 

All  equipment  moved 

0.5  mile  Sf 

All  equipment  moved 

4.0  mllee  W 

February 

19M 

February 

19M 

December 

tSM 

June 

19M 

February 

19M 

February 

1SS4 

November 

19S4 

April 

1994 

April 

19M 

December 

1996 

March 

le, 

19S4 

March 

8, 

1654 

February 

10, 

1954 

April 

10, 

1954 

March 

9, 

1954 

February 

g. 

1954 

July 

16, 

1954 

February 

3, 

1954 

April 

16, 

1954 

December 

9, 

1954 

December 

14, 

1054 

November 

4, 

1954 

March 

18, 

1954 

May 

4, 

1994 

February 

3, 

1954 

November 

23, 

1954 

February 

16. 

1954 

April 

19, 

1954 

December 

1, 

1954 

Sm  IUI*r«BC*  NotM  Following  Station  Index 

-  150  - 


TibU3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


KENTUCKY 
19M 


1 
i 

« 

^ 

Lut  tpring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between   dates 

Station 

16*or 
twlow 

20' or 
below 

24*  or 
below 

28*  or 
bolow 

32' or 
balow 

32*  or 
below 

28- or 
below 

24*  or 
below 

20' or 
below 

16*  or 
below 

I 
0 
Id 

1 

s 

0 

0 

I 

1 

1 

d 

a 

S 

a 
J 

1 

1 

1 

0. 
B 

J 

d 

a 

1 

Id 
1 

1 

1 

S 
& 

1 

1 

d 
J 

1 

<2 

0 

AHCEORAGK 
ASHLAMD  DAM  29 
BARBOURVILLE 
BARDSTOWN   S   J  PREP   SCH 
BAXTER 

IDS 

105 

lOS 
99 

7-14 
7-14 

7-14 
9-  6 

-  4 

-  1 

-  2 

-  5 
4 

1-13 
1-13 
1-13 
1-13 
1-13+ 

3-  6 
1-13 
3-   7 
2-12 
3-   7 

13 

1 
16 
14 
16 

3-21 
3-23 
3-22 
3-15 
3-22 

19 
20 
17 
18 
20 

4-   1 

3-23 
4-   2 
4-   1 

3-22 

22 

20 
24 
24 
20 

4I 

2 
2 
2 
2 
3 

26 
26 
24 
27 
27 

5-10 
5-11 
3-10 
5-10 
5-10 

31 
32 
31 
29 
32 

10-21 
10-20 
10-19 
10-20 
10-19 

32 

32 
32 
30 
32 

10-31 
11-   2 
10-31 
10-30 
10-31 

24 

27 
20 
26 
24 

10-31 
11-   3 
10-31 
10-31 
10-31 

24 
23 
20 
23 
24 

11-30 
12-   7 
10-31 

11-  3 

12-  4 

20 
15 
20 
19 
20 

12-22 
12-   7 

11-  3 

12-  7 
12-   7 

15 
15 
15 
16 
14 

291 
328 
241 
298 
275 

254 
259 
223 
233 

257 

213 
225 
212 
213 
223 

312 
214 
212 
211 
211 

164 
162 
162 
163 
162 

BEAVER  DAU 

BENRAH 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING  GREEN  CAA   AP 

CAUPBELLSVILLE 

105 
102 
102 
104 
104 

7-14 
9-   6 
9-   6 
9-    5+ 
9-   5 

-  2 

-  3 

-  5 

-  1 

-  5 

1-13 

1-13 

1-13 

1-12+ 

1-13 

1-17 
3-   7 
2-12 
1-13 
2-12 

14 
12 
14 

1 
16 

3-   6 
3-22 
3-   6 
3-  4 
3-16 

18 
18 
18 
20 
20 

4-   1 

3-23 
3-22 
3-17 
3-22 

24 
24 
22 
23 
23 

4- 

2 

9 

1 
2 
2 

27 
28 
25 
27 
27 

5-20 
5-10 

4-  2 

5-  4 
5-10 

31 
32 
29 
32 
31 

10-21 
10-19 
10-19 
10-21 
10-30 

31 
30 
32 
32 
26 

10-30 
10-20 
10-20 
10-31 
10-30 

26 
26 
28 
25 
26 

11-   2 
10-31 
10-31 
11-   2 
11-    2 

21 
23 
24 
20 
21 

11-   3 
11-30 
11-   2 

11-  2 

12-  7 

17 
18 
20 
20 
20 

None 
12-  4 
None 
None 
None 

16 

272 

242 
253 
241 
243 
266 

215 
222 
223 
230 
225 

211 
194 
202 
213 
211 

164 
162 
200 
170 
173 

CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT   1   SSE 
CORBIN  CAA  AIRPORT 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYMTHIANA   2 

105 
106 
102 
103 
104 

7-14 
7-14 
7-14 
7-14 
7-15 

0 

-  9 

-  6 
5 

-  7 

1-13 
1-13 
1-13 
1-13 
1-13 

3-  6 
3-21 
3-   7 
3-   6 

14 

16 
16 
15 

3-16 
4-   1 
3-22 
3-  6 

19 
19 
18 
15 

4-   1 
4-    2 
4-   2 
4-   1 

24 
22 
24 

23 

4- 

1 
10 
2 
3 

24 
28 
24 
28 

5-10 
5-21 
5-21 
5-   4 
5-21 

32 
32 
31 
31 
32 

10-20 
10-18 

10-20 
10-20 

30 
32 

32 
28 

10-31 
10-20 

10-31 
10-20 

26 
28 

27 
28 

11-30 
10-31 

11-   2 
10-31 

22 
23 

24 
23 

12-   7 
11-30 

12-   7 
11-30 

18 
17 

15 
18 

12-  8 
12-  7 

12-   7 
12-   7 

16 
14 

15 
11 

277 
261 

276 

266 
243 

276 

243 
212 

215 

213 
163 

211 

163 
150 

169 
192 

DANVILLE 

DEVEY   DAM 

01 X  DAM 

FARMERS 

FORDS   PERRY  DAM   SO 

104 
102 
105 
105 
105 

9-   6 
7-15 
9-   5 
7-14 
7-14 

-  4 

-  9 

-  3 
-14 

2 

1-13 
1-14 
1-13 
1-13 
1-13 

2-13 
3-   6 
3-   6 
3-22 
1-18 

IS 
16 
15 
16 
15 

3-   7 
3-23 
3-   6 
3-22 
3-  4 

18 
18 
15 
16 
20 

3-22 
3-23 
3-22 
4-   2 

3-15 

23 
18 
23 
22 
24 

4- 

1 
3 
I 
2 
1 

27 
26 
27 
22 
27 

4-  2 

5-10 

5-  4 
5-21 
4-   1 

30 
32 
32 
32 
27 

10-20 
10-19 
10-30 
10-19 
10-30 

32 
31 
28 
30 
31 

10-30 
10-31 
10-30 
10-22 
11-   2 

28 
25 
28 
28 
22 

10-31 
11-   3 
10-31 
10-31 
11-2 

23 
21 
23 
23 
22 

12-   7 
12-   6 
11-   2 
11-   3 
None 

17 
20 
19 
18 

None 
13-   7 

None 
12-  7 

None 

12 
10 

276 
260 

275 
258 
241 
226 

223 
225 
223 
212 
233 

212 
211 
212 
203 
215 

201 
162 
179 
151 
212 

FRANKFORT  LOCK  * 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND   8  N 
GRAYSON 
ORSENSBURG 

106 
103 
107 
105 
105 

7-15 
9-   5 
9-   5 
7-14 
9-   6 

0 

-  2 
0 

-10 

-  5 

1-13+ 

1-13 

1-13 

1-13 

1-13 

3-   7 
1-13 

2-  8 

3-  6 
2-12 

15 
2 
15 
15 
16 

3-17 
3-18 
3-17 
3-22 
3-16 

20 

19 
18 
17 
20 

3-23 
3-21 
4-   1 
4-   2 
3-22 

21 
23 
21 
23 
22 

4I 

3 
1 
2 
2 
2 

27 
26 
27 
23 
25 

5-11 
5-  4 
5-10 
5-   6 

5-10 

32 
32 
32 
32 
32 

10-20 
10-30 
10-20 
10-   8 
10-20 

32 
28 
32 
31 
32 

10-31 
10-30 
10-30 
10-20 
10-31 

24 
28 
25 
28 
25 

10-31 
10-31 
11-   2 
11-   3 
11-   3 

24 
24 

22 
17 
21 

12-   7 
11-   3 
11-   3 
11-   3 
11-30 

20 

18 
17 
17 
20 

12-  8 
None 
None 
12-  7 
12-   7 

15 

8 
16 

278 

276 
298 

265 
332 
231 
226 
259 

323 
224 

215 
215 
226 

211 
212 
211 
201 
212 

162 

179 
163 
155 
163 

GREENVILLE   2   W 
RXIDELBSRG  LOCK  14 
HENDERSON  4    SW 
HICKMAN  1   E 
RINDHAM  SETTLEMENT   SCH 

103 
101 
104 
103 
103 

7-14+ 
7-14 
9-   5 
8-18+ 
9-   6 

1 

-11 

1 

2 

-    9 

1-13 
1-12 
1-13 
1-13 
1-13 

1-17 
3-22 
1-17 
1-23 
3-22 

14 

15 
13 
16 
14 

3-   6 
3-22 
3-   6 
3-15 
3-22 

20 
15 
20 
20 
14 

4-   1 
4-  2 

3-21 
4-   1 
4-   2 

22 
23 
24 
24 
22 

,~ 

1 
2 
1 
1 
10 

22 

23 
26 
24 
28 

5-  4 
5-10 
4-   1 
4-   2 
5-22 

31 
30 
26 
30 
31 

10-21 
10-19 
10-30 
10-20 
10-   8 

30 
31 
28 
30 
32 

10-30 
10-31 
10-30 
10-21 
10-22 

25 
21 
28 
28 
28 

11-   2 
10-31 
11-   2 
11-   2 
10-31 

17 
21 
23 
24 
20 

11-   2 
11-30 
None 
11-   3 
10-31 

17 
18 

19 
20 

None 
13-  7 
None 
None 
11-  3 

14 

16 

260 
226 

241,215 
253   213 
-      326 
333   215 
223   212 

212 
313 

312 
203 
165 

170 
162 
212 
201 
139 

ROPKINSVILLI 

INEZ 

IRVINGTON 

LIITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

108 
102 
108 
103 
103 

8-17 
7-14 
9-   5 
7-14+ 
7-14+ 

3 
-10 

-  3 
3 

-  3 

1-13 
1-13 
1-13 
1-13 
1-12 

1-17 
3-22 
2-12 
3-   6 
3-   6 

15 
18 
14 
16 
16 

2-13 
3-22 
3-16 
3-   6 
3-   6 

19 
18 
20 
16 
16 

3-17 
4-   2 
4-   1 

3-21 
3-21 

24 
23 
24 
24 
22 

*- 

1 
2 

1 

1 
1 

27 
23 
24 
26 
27 

5-   4 
5-10 
5-  4 

4-  2 

5-  4 

31 
32 
31 
30 
32 

10-30 

10-30 
10-30 
10-30 

24 

28 
26 
28 

10-30 

10-30 
10-30 
10-30 

24 

28 
26 
28 

10-30 

11-   2 
11-   2 
10-31 

24 

19 
19 
24 

11-   2 
11-  4 
11-   2 

11-  2 

12-  6 

19 
20 
19 
19 
20 

None 

12-   7 

None 

None 

1!1-  7 

9 
16 

260 
276 

262 
227 
231 
241 
275 

227 

215 
226 
224 

312 

212 
312 
212 

179 

179 
211 
179 

LONDON  CAA  AP 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
HAOISONVILLE   1    SE 

105 
104 
104 
105 

7-14 
7-14 
8-16+ 
9-   5 

2 

6 

0 

-   1 

1-12+ 
1-12 
1-13 
1-13 

1-17 
1-17 
1-17 
1-17 

16 
14 
14 
18 

3-   6 
3-   6 
3-16 
3-   6 

20 
20 
20 
20 

3-   6 

3-  6 

4-  1 
4-   1 

20 
20 
23 
23 

t 

1 
21 
1 
2 

26 
26 
23 
28 

4-   2 

4-  1 

5-  4 
4-   2 

29 
31 
32 
28 

10-30 
11-   2 
10-21 
10-21 

30 
36 
32 
32 

10-31 
11-   2 
11-   1 
11-   1 

28 
26 
28 
26 

11-  2 

12-  7 
11-   2 
11-2 

24 
23 
23 
31 

12-22 

None 

11-  3 

11-30 

20 

19 
30 

12-   8 
None 
None 
None 
None 

14 

; 

291 

232 
269 

241 
276 
215 
315 

213 
326 
214 
213 

311 
215 
170 
302 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4   SZ 
MAYFIELD  2   S 
MAYSVILLE  DAM   33 
HIDDLESBORO 

106 
103 
105 
104 
104 

9-   5 

9-   5+ 
B-   5 
7-15 
9-   5 

-  5 

-  7 
5 

-  2 

4 

1-13 
1-13 
1-13 
1-13 
1-13 

2-12 
3-   7 
1-17 
3-   6 
3-   7 

13 
15 
13 
16 
15 

3-22 
3-22 
3-  4 
3-23 
3-22 

19 
18 
IB 
20 
17 

4-   1 
4-   2 
3-16 
4-   1 
3-22 

24 
24 
24 
23 
17 

I' 

4 

2 
1 
2 
2 

28 
24 
27 
25 
25 

5-21 
5-10 
4.   2 
5-22 
5-10 

32 
30 
31 
32 
31 

10-20 
10-19 
10-30 
10-20 
10-19 

30 
30 
28 
32 
31 

10-30 
10-22 
10-30 
11-   1 
10-31 

26 
28 
28 
28 
22 

10-31 
10-31 
11-  2 
11-30 
10-31 

24 
21 
22 
22 
22 

11-   3 
11-   3 

11-  3 

12-  7 
11-   3 

18 
11 
19 
12 
17 

None 

11-  3 
None 

12-  7 
12-  7 

11 

13 
14 

241 

276 
275 

22s 
226 
244 
359 
326 

313 
212 
231 
243 
223 

179 
203 

212 
213 
212 

153 

163 
211 
151 
162 

MOUNT   STERLING 
HiniRAY 

OWINSBORO  2   W 
PADUCAH  CAA  AIRPORT 
PADUCAH 

106 
108 
103 
104 
105 

7-14 

8-16+ 

6-26+ 

6-27+ 

7-15+ 

-  2 
7 

-  7 
3 
3 

1-13 

1-13 

1-13 

1-12+ 

1-13 

3-   6 
1-17 
1-17 
1-17 
1-18 

16 
16 
14 
14 
15 

3-16 
2-12 
3-  4 
2-12 
2-13 

20 
20 
20 
20 
20 

4-   1 

3-16 
3-21 
3-16 
3-17 

24 
22 
24 
22 
23 

*'- 

1 
1 
1 
1 
2 

24 

25 
27 
26 
28 

5-   4 
4-   2 
4-   2 
4-    1 
4-  2 

32 
31 
32 
26 
28 

10-20 
10-21 
10-21 
10-30 

11-   1 

32 
32 
32 
32 
32 

10-31 
10-30 
10-30 
11-   2 
11-   2 

22 
28 
26 
23 
25 

10-31 
11-   2 
11-   2 
11-   2 
11-  3 

22 
23 
21 
23 
21 

11-   3 

11-  3 

12-20 

NoDr 

None 

30 
18 
20 

13-   7 
None 
None 
None 
None 

13 

276 

232 
264 
291 

313 

313 
236 
231 
331 

31S 
312 
312 

215 
214 

J69 
203 
302 
312 
213 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

103 
106 

103 
107 
103 

7-14  + 
9-   6 
9-   6 
9-   5 
9-   6 

2 
2 

-   5 
1 
2 

1-13 
1-13 
1-13 
1-13 
1-13 

3-   9 

3-16 
3-   6 
1-17 
3-   6 

16 
IS 
16 
16 
12 

3-  7 

4-  1 
3-22 
3-   4 
3-16 

18 
20 
20 
20 
18 

3-22 
4-   2 
3-22 
3-17 
3-22 

21 
24 
20 
23 
24 

\' 

2 
2 
2 
2 
2 

28 
24 

28 
28 
26 

4-  2 

5-  4 
5-  4 
5-10 
5-11 

28 
31 
32 
32 
32 

10-31 
10-17 
10-20 
10-19 
10-30 

25 
31 
32 
31 
26 

10-31 
10-30 
10-31 
10-21 
10-30 

25 
26 
23 
28 
26 

11-30 
11-   2 
10-31 
11-  2 
11-   2 

23 
20 
23 
20 
20 

12-  7 
11-  2 
11-  3 
11-  2 
11-   3 

14 
20 
18 
20 
20 

12-  7 
None 

12-   8 
None 
None 

14 
16 

277 
277 

275 
215 
226 
243 
231 

253 

214 
233 
230 
225 

212 
211 
212 
202 
211 

212 
186 
169 
182 
173 

SCOTTSVILLE 
SHELBYVILLE   2   W 
SOMERSET   1   N 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURC  DAM  32 

104 
107 
101 
105 
104 

9-  4+ 
7-14 
7-14+ 
9-   6 
7-14 

2 

-  4 

-  7 

-  4 

-  2 

1-13 
1-13 
1-13 
1-13 
1-13 

1-13 
3-   6 
3-   5 
3-16 
3-   6 

2 
14 

16 
16 
15 

2-12 
3-   6 
3-22 
3-16 
3-22 

18 
14 
20 
16 
20 

3-17 
3-22 
3-22 
3-22 

4-  1 

24 
23 
20 
23 
24 

jj 

1 
2 
2 
2 
2 

26 
28 
25 
27 
26 

5-  4 
5-  4 
5-10 
5-10 
5-21 

32 
32 
30 
32 
32 

10-30 
10-30 
10-20 
10-30 
10-19 

28 
32 
32 
27 
32 

10-30 
10-31 
10-30 
10-30 
10-31 

36 
24 
28 
27 
27 

11-   2 
10-31 
10-31 
11-   2 
11-   2 

21 
24 
20 
21 
33 

11-  3 

12-  7 
10-31 
11-   3 
11-30 

18 
17 
20 
18 
30 

None 
12-30 

11-  3 
None 

12-  7 

16 
11 

10 

289 
343 

276 

264 
276 
223 
232 
253 

230 
223 
223 
235 
215 

212 
212 
311 
211 
312 

179 
179 
163 
173 
151 

WEST  LIBERTY  WATER  WKS 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSTOWN  9  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

100 
102 
104 
103 

7-15+ 
7-13+ 
7-16 
7-14  + 

0 
3 
0 
3 

1-14 
1-13 
1-13 
1-13 

3-22 

2-  8 

3-  6 
3-   5 

12 
15 
12 
16 

4-   1 
4-   1 

3-16 
3-17 

20 
19 
20 
19 

4-   1 

4-   1 
4-   1 
3-23 

20 
19 
24 
23 

*'- 

1 
2 
1 
3 

20 
25 
24 
27 

5-21 
5-11 
5-10 
5-10 

32 
32 
32 
32 

10-19 
10-30 
10-31 

32 
32 

32 

10-31 
10-31 
10-31 

24 
25 
25 

10-31 
11-   2 
11-  3 

24 

20 
18 

11-   3 
11-   2 
11-  3 

18 
20 
18 

12-  7 

12-   7 

None 

16 
14 

302 
276 

216 
231 
231 

213 
215 
235 

213 
213 
211 

161 
173 
164 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


SUtion 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Ansual 

DIWBT  DAM 

EVAP 

OBP 

WIND 

; 

- 

- 

B4.03 
270 

B6.01 
209 

B7.39 
290 

9.83 
308 

B4.44 
391 

3.44 
473 

- 

- 

-_ 

DIX  DAM 

EVAP 

- 

- 

B9.61 

B4.83 

B7.66 

8.37 

B6.19 

6.93 

B3.38 

B1.3S 

_ 

. 

WIND 

- 

- 

- 

1880 

1303 

1048 

1294 

830 

769 

1326 

915 

- 

■ 

WOLF  CRIK  DAM 

IVAP 

83.36 

4.49 

3.13 

4.90 

9.97 

8.38 

9.36 

6.02 

9.66 

B3.B1 

B1.50 

B    .86 

56.04 

WIND 

1083 

1305 

1545 

- 
1068 

871 

639 

733 

429 

536 

700 

586 

1060 

10546 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


i 

M 

County 

j 

3 

! 

1 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Station 

1 

a 

& 
^ 

3l 
gg 

II 

ADDISON  OAH  45 
ADOLPHUS  1  N 
ALBANY 

ALLEN 
ANCHORAGE 

0031 
0043 
0063 
0095 
0155 

BRECKINRIDGE 
ALLEN 
CLINTON 
FLOYD 

JEFFERSON 

37  55 

36  39 

36  41 

37  35 

38  16 

86  34 
86  16 
85  08 
82  43 
85  33 

360 
600 
960 
650 
700 

5» 

27 
15 

15 
57 

1  2 

C 
C 

3 

ASHCAMP 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCHOOL 

BAXTER 

0246 
0254 
0381 
0397 
0450 

PIKE 
BOYD 

KNOX 
NELSON 

HARLAN 

37  16 

38  27 

36  52 

37  48 
36  51 

82  26 

82  36 

83  53 

85  2e 

83  20 

1100 
551 

1000 
iS7 

1164 

41 
5 
5 
3 

15 
42 
9 

5 
14 

1  2 
1  2 
1  2 
1  2 

3 

3  C 
3 
3  C 

BEAVER  DAM 

BENHAM 

BENTON 

BEREA  COLLEGE 

6EREA  WATER  W0RK.5 

0490 
0595 
0611 
0619 
0624 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

37  25 
36  58 

36  51 

37  34 
37  33 

86  52 
82  57 
66  20 
84  18 
84  15 

441 
1580 

395 
107  0 
1010 

47 
9 

53 

47 
9 

53 

8 

1  2 
1  2 

1  2 

3 
3 

C 
3  C 

BOWLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  SUBSTATION 
BOWLING  GREEN  CAA  AIRPORT 
BOWLING  GREEN  WATER  WORKS 
BRENT  DAM  36 

0904 
0907 
0909 

0914 
0976 

WARREN 
WARREN 
WARREN 

WARREN 
CAMPBELL 

37  00 
37  01 

36  58 

37  00 
39  03 

66  26 
86  26 
86  26 
66  26 
84  25 

536 

470 
53  5 
505 

497 

73 

30 
12 

73 

30 

1  2 

3 
C 

BROWNSVILLE  LOCK  f> 
BURDINE  2  NE 
BURKSVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CAMPBELLSVILLE 

1046 
1120 
1137 
1206 
1256 

EDMONDSON 

PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

TAYLOR 

37  12 

37  13 
36  47 

36  46 

37  20 

86  16 
62  35 

65  22 

87  58 
85  21 

410 
1643 
600 
424 
777 

10 

38 

3 

10 

C 

CARROLLTON  LOCK  1 

CENTRAL  CITY 

CLERMONT  1  SSE 

CLINTON 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1345 
1439 
1611 
1631 
1704 

CARROLL 
MUHLENBERG 

BULLITT 
HICKMAN 

ESTILL 

38  41 
37  17 
37  55 

36  41 

37  47 

85  11 
87  07 
85  40 
89  00 
84  06 

480 
453 
474 
370 
611 

* 

51 

46 

3  C 

c 
c 

COLUMBIA 

CORBIN  CAA  AIRPORT 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PARK 

CYNTMIANA 

1722 

IBOl 

less 

1969 
1998 

AOAlR 

WHITLEY 

BOONE 

WHITLEY 

HARRISON 

3  7  06 
36  56 

39  04 
36  50 
3B  23 

85  18 
84  OB 
84  40 
84  19 
84  IB 

729 
1173 

869 
1070 

664 

11 
8 

1 

15 
11 
8 

38 

OCT 

3  C 

CVNTHIANA  2  SW 
DANVILLE 
OAVELLA 
OELPMIA  1  E 
DEMA 

2003 
2040 
2053 
2132 
2139 

HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 

38  23 

57  39 
37  48 
37  02 
17  25 

84  17 
S4  46 
62  32 
83  07 
82  48 

719 
955 
718 
1647 

850 

22 

4 
46 

15 

15 

c 

DEWEY  DAM 

DIX  DAH 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 
OUNVILLE 

2180 
2214 
2358 
2366 

2374 

FLOYD 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

CASEY 

37  45 
37  48 
37  33 

37  05 
37  13 

82  47 
84  43 

86  43 

87  00 
84  58 

653 
917 

450 
610 

2 
2 

2 

14 
15 
15 

2 
2 

c 

OYER 

EDOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELKHORN  CITY 

FALMOUTH 

FARMERS 

2391 
2445 
2469 
2528 
2775 
2791 

BRECKINRIDGE 

LYON 

METCALFE 

PIKE 

PENDLETON 

ROWAN 

37  43 
37  03 
37  00 

37  IS 

38  40 
38  09 

86  13 
68  05 
65  37 

82  21 
64  20 

83  33 

793 
420 
865 
800 
560 
668 

49 

12 

68 

50 

1  2 

c 

c 

3 

FLEMINGSBURG 
tFLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  A 

2903 
2908 
2953 
2961 
3028 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

FRANKLIN 

38  25 
38  25 
37  64 

37  28 

38  14 

83  43 

63  45 

64  16 
66  06 
64  52 

670 
830 
660 
3  56 
504 

8 
71 

31 

41 
27 

73 

1  2 
1  2 

c 

3  C 
3 

FRANKLIN  WATER  WORKS 

FREE6URN 

FRENCMBURG 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 

3  036 
3046 

3052 
3194 

3203 

SIMPSON 
PIKE 
MENIFEE 
SCOTT 

HENRY 

36  43 

37  34 

37  57 

38  12 
38  25 

86  34 

82  08 

83  39 

84  33 

64  53 

691 
727 
930 

880 
490 

4 
5 
13 

46 

C 
C 

GLASGk,W 
GLASGOW  WKAV 

GLENOALE 
GOLDE>sl  POND  6  N 
GRANT  DAM  38 

3241 
3246 
3252 
3295 
3356 

BARREN 
BARREN 
HARDIN 
TRIGG 
BOONE 

37  00 
37  00 

37  36 
36  54 

38  59 

85  55 

85  55 
85  55 

8B  00 
84  50 

780 
808 
700 
393 

503 

20 

2 

2 

26 
2 

2 
30 

1  2 
1  2 

3 
3 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HJWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 

3391 
3430 
3435 
3443 
3451 

CARTER 

GREEN 

GREEN 

GREENUP 

MUHLENBERG 

38  19 

37  15 

37  15 

38  37 
37  12 

82  57 
85  30 
65  30 
62  51 
87  12 

589 
630 
590 
536 
519 

62 
39 

23 
68 
5 
36 
39 

1  2 

1  2 

1  2 

3 
3 

3 

HALEYS  MILL 

HARTFORD  6  NW 

HAZARD 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3539 
3652 
3709 
3714 

3741 

CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

37  03 
37  32 

37  15 
37  15 
37  33 

87  20 
86  54 
83  12 
83  11 
83  46 

740 
429 
669 
840 
663 

22 

17 

5 

40 

1  2 

C 
3  C 

HENDERSON  i,    SW 

HERNDON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3762 
3798 
3816 
3621 
3837 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

37  47 
36  44 
36  34 

36  46 

37  49 

87  37 
87  34 
89  10 

ee  30 

84  43 

362 
512 

440 
544 

33 
5 

41 

5 

8 
53 

1  2 
1  2 

3 

C 
3 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCHOOL 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

3899 
3929 
3994 
4093 

4134 

KNOTT 
LARUE 
CHRISTIAN 

LESLIE 
MARTIN 

37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 

82  59 
85  4* 
87  30 

83  22 
82  32 

1080 
788 
540 
850 
638 

59 

7 

59 

15 

1  2 
1  2 
1  2 

3 

C 
3 

3 

IRVINGTON 

JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  2  N 
KENTUCKY  DAM 

4165 
4196 
4255 
4359 
4414 

BRECKINRIDGE 
BREATHITT 
LETCHER 
JESSAMINE 

LIVINGSTON 

$ 

37  53 
37  33 

37  10 
37  56 
37  01 

86  17 
83  23 
82  56 
64  38 
86  16 

646 

749 
1150 
950 
362 

58 

58 
37 
15 

14 
17 

1  2 

3 

Station 

i 

M 

County 

1 
(5 

■J3 

1 

Years  of 
record 

Opened 
orclowd 
during  yi 

Refer 

D. 

n 

e2 

1 

a 

Id 

II 

II 

to 
tables 

LANCASTER 

LAURA 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

462  0 
4642 
4703 
4746 
4755 

GARRARD 
MARTIN 
GRAYSON 
FAYETTE 
CASEY 

37  37 
37  45 

37  29 

38  02 
37  21 

84  3  5 
62  26 
86  18 
84  36 
84  55 

1032 

635 
979 
772 

60 
75 

30 
15 
60 
76 
1* 

2 
2 

1  2  3 
1  2  3  C 
2    C 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 
LOCKPORT  LOCK  2 
L06LKK  1  S 
LONDON  3  SW 
LONDON  CAA  AP 

4825 
4857 
4862 
4693 
4698 

JESSAMINE 

HENRY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

37  45 

38  26 

37  51 
37  06 
37  05 

84  35 
84  58 
8*  02 
84  08 
84  05 

560 
485 

1217 
1191 

1 

*5 
*5 

1 

OCT 

2    C 
2 

C 

c 

1  2  3 

LOUISA 

LOUISA  2 

LOJISVILLE  BOWMAN  FIELD 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4943 
4946 
4951 
4954 
4955 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

38  07 
38  07 
38  13 
38  11 
36  17 

82  37 
82  37 
86  40 
86  4* 
85  48 

584 
600 
558 

474 
403 

21 

21 

C 
2 

C 
1  2  3  C 
2 

LOUISVILLE  WB  CITY 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 

4956 
4967 
5002 
5067 
5097 

JEFFERSON 
BALLARD 
BARREN 
HOPKINS 

EDMONDSON 

38  15 
36  58 

36  53 

37  19 
57  11 

6  5  46 
88  50 

86  02 

87  29 
66  06 

457 
370 
738 
*35 

800 

81 
27 

6 
20 

82 
29 

B 

20 

1  2  3  C 
1  2  3 

C 
I  2  3  C 
12  3 

MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD  SUBSTATION 
MAYFIELD  2  5 
MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 

5111 
5230 
5232 
5243 
5291 

CLAY 

GRAVES 

GRAVES 

MASON 

JACKSON 

37  06 
36  44 

36  42 

38  38 

37  26 

63  43 
88  39 
88  36 
63  42 

84  00 

850 
36* 
36* 
515 
1000 

4 

41 
59 

12 
*2 
SB 

4 

1  2  3 

2 
1  2  3 

1  2  3  C 

2 

MC  KINNEYSBURG 
MIDDLESBORO 
tMlDDLESBORO  SEWAGE  PLANT 
MIDWAY 
MILLERSBURG 

5301 
5389 
5394 
5407 
5*30 

PENDLETON 

BELL 
BELL 

WOODFORD 
BOURBON 

38  36 
36  37 
36  38 
36  09 
38  IB 

84  16 
83  43 

83  43 

84  41 
84  09 

65* 

1130 
1130 

58 

63 

13 

C 
1  2  3 

C 
2 

C 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

MOUNT  STERLING 

MUNFOROVILLE 

543  8 
5524 
5555 

5640 
5684 

GRAYSON 

WAYNE 

ROWAN 

MONTGOMERY 

HART 

37  27 

36  50 

38  11 
38  04 

37  16 

86  03 
84  50 
83  26 
83  56 
86  53 

588 
960 
770 
930 
636 

62 

1* 
IB 

65 

27 

2 
2 

C 
1  2  3 
2    C 

MURRAY 
tOLfVE  HILL 
OLNEY 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 

5694 
6012 
6020 
6033 
6091 

CALLOWAY 

CARTER 

HOPKINS 

CAMPBELL 

DAVIESS 

36  36 
38  18 

37  14 

38  58 
37  46 

88  20 

83  11 
67  47 

84  18 
87  09 

600 
752 
380 
512 
42  0 

29 
59 

29 

13 
33 

58 

12  3, 
C 

2 

2 
12  3 

OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAM  CAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PADUCAH  ARMORY 
PAINTSVILLE 

6096 
6110 
6115 
6117 
6136 

DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 

37  47 
37  04 
37  06 
37  05 
3  7  49 

87  08 
66  46 
66  37 
BB  35 

62  48 

404 
398 
3*0 
3*4 
620 

6 
7 

26 
6 

7 

22 

2    C 

1  2  3 
1  2  3 

C 
2 

PIKEVILLE 
PINEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
IRICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

63  53 
6364 
6575 
6679 
6805 
6862 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 

MADISON 

OHIO 

37  29 

36  45 

37  C6 
37  40 
3  7  44 
37  13 

82  31 

83  42 

67  53 

83  57 

84  18 
86  5* 

666 
999 
529 
63* 
1085 
*01 

19 
52 
63 

50 
1* 
56 
38 
67 
1 

FEB 

1  2  3  C 

2 
1  2  3 

2 
I  2  3 

2 

RUMSEY  LOCK  2 
RUSSELLVILLE 
RU5SELLVILLE  SUBSTATION 
TSADIEVILLE 
ST  JOHN  BETHLEHEM  ACADEMY 

7039 
7049 
7054 
7074 
7091 

MC  LEAN 

LOGAN 

LOGAN 

SCOTT 

HARDIN 

37  32 
36  51 
36  50 

36  23 

37  42 

67  16 
66  53 
86  54 

84  33 

85  59 

384 
590 
576 
913 

777 

43 

58 

37 
46 
8 

56 

2    C 
12  3 

2 

C 
12  3 

ST  MARY 
SALVISA  LOCK  6 

SALYERSVILLE 
tSALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 

7096 
7121 
7129 

7134 
7215 

MARION 
MERCER 
MAGOFFIN 

MAGOFFIN 
ALLEN 

5 

5 

3 

37  35 
37  56 

37  45 
37  44 
36  46 

85  21 
84  49 
83  05 
83  03 

86  12 

730 
520 
859 
920 
770 

B 

42 

3 

8 

C 
2 

C 
2 
12  3 

tSEBREE 
SHAWNEE  STEAM  PLANT 
SHELBYVILLE  2  W 
SHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 

7234 
7311 
7324 
7334 
7473 

WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 
BULLITT 
SHELBV 

3 
7 
8 
8 
8 

37  36 
3  7  09 

38  13 
38  00 
36  20 

87  32 
86  47 
85  16 
85  44 
85  16 

348 
355 
825 

662 

6* 

2 

1* 

3 
66 

2 

2    C 
1  2  3 
2 

C 

SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
tSTEARNS 
SUMMER  SHADE 

7508 
7510 
7604 

7677 
7800 

PULASK I 
PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREARY 
METCALFE 

3  7  06 
37  07 
37  41 
36  43 
36  53 

64  37 
84  37 

65  14 
64  29 
86  43 

1050 
1050 
738 

1*20 

5 
5 

5 
13 
14 

5 

c 

1  2  3 
2 
2    C 

1  2  3 

SUMMER  SHADE  SUBSTATION 
TATKAM  SPRINGS 
TAYLOfiSVILLE 

TOMPKINSVILLE 
T0MPKIN5VILLE  2 

7805 
7924 

7946 
8060 

8  065 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

MONROE 

36  S3 

37  52 

38  02 
36  42 
36  42 

85  40 
85  09 
65  21 
85  41 
85  41 

692 
*89 
899 
900 

6 
7 
13 

2 

C 
2 

C 
2 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

8144 
8179 
8197 
8246 
8250 

TRIGG 

ANDERSON 

UNION 

JESSAMINE 

ANDERSON 

36  45 

36  02 

37  46 
37  51 
37  56 

88  05 
64  51 
67  57 

64  26 

65  10 

390 
524 
358 
571 
550 

6 
37 
26 
42 

4 

2 
2 

2   C 

2 
2 

VANCEBURG  DAM  32 

WAYNESBURG  6  E 

WEST  LIBERTY  WATER  WORKS 

WESTPORT 

WILLIAMSBURG 

8259 
8486 
6551 
6567 
6706 

LEWIS 

LINCOLN 

MORGAN 

OLDHAM 

WHITLEY 

38  39 
37  22 

37  55 

38  29 
36  44 

83  21 

84  34 

83  15 
86  29 

84  10 

525 
1215 
800 
475 
980 

3 

58 

41 

13 

5 

67 

1  2  3 

2 

1  2  3 

2 
12  3 

tWILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 

871* 
8724 
8807 
6824 

GRANT 
LEE 

RUSSELL 
BUTLER 

38  36 
37  36 

36  52 

37  U 

84  38 
83  50 

65  09 

66  3S 

914 
646 
585 
50* 

52 

52 

36 

58 

- 

1  2  3 

2 
1  2  3  4  C 
2    C 

J   1-BI6  SANDYi   2-CUMBEHLANDi   3-GREEH|   4-KENTUCKYt   S-LICKINGr   6-MISSlSSIPPI ,   7-0HI0i   S-SALT,   9-TENNESSEE 

REFERENCE  NOTES 

iQCbes,  and  wind 


miles.   EvAporatioo  la  aeKaurcd  In  tbe 
iB.   Tbere  will  be  do  duplle&tion  of  nunbers  Titbin  k  Btate,   Figures  and  letters  followlns  tb«  atatloo  name,  aucb 


Delayed  data  and  correctloos  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  Isauea  of  CllB*tolo(ic«l  Dati 

No  record . 
+  Also  later  date  (dates)  or  montbe. 
•   Amount  included  in  follovlnB  meaeureneot . 
B   Adjusted  to  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  tor  special  purposi 

found  in  tbe  Annual  issue  of  Bourl;  Precipitation  Data. 
E   Amount  ia  wholly  or  partially  estimated. 

H  Less  than  a  complete  month  of  record  available;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  of  record  : 
R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  asounti 
T  Trace,  an  amount  too  amall  to  measure. 
V   Include*  total  for  previous  month. 


I  published  in  Hourly  Preclpit. 


Length  of  record  for  recorde: 


the  Weather  Bureau  Office,  657  Federal  Building, 


See  Page  ISO  for  Change  of  Station  Names 


NWRC,,  Aebevllle,  H.  C.  3/30/55  1000 


f! 


